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( rOBBUCATO COKE MAIVIFESTO DI rEBBRAIO 1837 . ) 


Uro d« principali requisiti di qualunque opera arclùtettonica è 
la economia , la quale consiste in questo principalmente che la spesa 
sia btlanàata colla utilità. Per calcolare la qual cosa à necessario 
innanzi che T opera à fàccia, cioà nel progettarla^ determinarne la 
spesa, che dipende da due elementi^ dalla quantità del lavoro, e 
dal prezzo di una porzione dì esso assunta per unità. 11 che obbliga 
l’architetto a misurare la detta quantità di lavoro, calcolando o i 
▼olnmi , o le superficie, od ambe le cose dei diversi solidi che co- 
stituiscono l’edera da eseguirsL Or la necessità di misurare tali 
solidi, spesso coll’ aiuto delle piu alte teoriche della Geometria 
e dell’ Anali», obbliga gli artisti a risolvere problemi non ovvi! 
delle matematiche pure ^ il che quantunque sia facile alla maggior 
parte di essi , pure deve toglier loro mohisrimo tempo^ e quel che 
c pih, non permette di affidare tali operarioni a persone meno esperte 
nelle cme matematiche , quando c^ino stessi non possan farlo per 
la mohiplìcità delle faccende. Perciò il Dottore Giuseppe Rosati nei 
suoi Elementi per la edificazione , ed il Lamberti colla sua Volto- 
metria , si sforzarono di dare le norme per la misura di alcuni dei 
più comuni di tali solidi. Ma della insufficienza di esse e degli errori 
che vi si trovavano ne diede prova il desiderio di tutt’i più abili Inge- 
gneri ed Architetti, perchè si pubblicasse un libro che deffinisse con 
esattezza la misura di quei solidi : non già che non potessero farlo 
essi medesimi, per mancanza d’ingegno o di sapere, ma si perchè 
loro disfaceva grandemente di spendere in ciò moltissimo tempo. 

Stimolato da tal desiderio, e volentkroso di presentare ai suoi 
allievi cscoqui di applicazione del Calcolo sublime, e dell’Analisi alle 
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Ire liimrDsioni , il Ctilarusiiiio Professore Francesco Paolo Tacci 
pubblicò nel 1852 il suo c|jrc{rio Trattalo della misura delle Volte 
rette ed oblique , nel quale , come crasi preilsso , elc{rantcmente di* 
mostra c trova le formule alirebrichc necessarie per la misura di quei 
solidi. ÌUa culla sua opera nuovi desidcrii nacquero ; perocché tra noi 
queir ordine di persone che si addicono specialmente a misurare si 
compone di coloro i quali sono adiluttrinati noi soli elementi, e spesso 
|M>co o nulla nelle cose al|>;cbriclic ^ c I' opera del Tucci se da una 
parte presentava un esempio di utili applicazioni aj^li Architetti ed 
Jngej'neri istruiti , col risolvere quei problemi che essi avrebbero 
dovuto', dair altra parte quel legame che costituisce un lavoro ve- 
ramente scicntilìeo , lo rendevano non acconcio a coloro , i quali 
sono poco versali nelle Matematiclic. E cotali misure dovendosi ri- 
fare dopo eseguito il lavoro , prendendone i dati dal vero e non dai 
disegni, spesso avveniva, che misoravansi parti non necessarie pel 
calcolo delle riportate formolc , o trascuravasi di misurarne altre di 
che era uopo ^ dappoiché il Tacci non indicava esplicitamente le cose 
che era mestieri misurarsi. Onde e per questo riguardo, e pel poco 
intendersi da molti le formolc algebriche e le sostituzioni si lette- 
rali che nnmcriche , le quali per l’ uso di quelle abbisognano ^ loro 
diveniva inutile l’ opera del Tucci ^ ed ei si vedevano obbligati ad 
abbandonare le sue regole ed a seguire le ^ usate ed erronee. 
A tutto ciò un più grande danno sopravveniva , da che , usando 
la più parte degli Architetti che vanno sotto il nome di Ulisora- 
ton, regole erronee nel misurare, ancora i più dotti, per non in- 
correre in frequenti contraddizioni , delle medesime false regole ve- 
nivan costretti a valersi. Quindi é che un’ opera di utilità somma ed 
elaboratissima , quale si é quella del Tucci , restò , dirci quasi , di- 
menticata da coloro pei quali in ispccieltk fu scritta : e parve che 
rimaner dovesse solo come monumento della scienza. 

Aon pertanto tutti gli amici del Tucci prcgavanlo, che secon- 
dando il voto dell’ universale, cavasse da quel suo libro una rac- 
colta di regole pratiche di cui ogui Misuratore potesse giovarsi , 
mal soflTrendo che una tanta opera andasse iicrduia, perché non adatta 
al comune uso. Sia egli stimando meglio darsi tutto al santissimo 
uffizio che professa d’ istruire la gioventù , eludeva le sollecitudini 
che gli venivan fatte , spronando me suo allievo ad intraprendere 
un tal lavoro , quando io aveva testé pubblicato quello sulla Co- 
noidtde del ll'alUs Q: e comecché in sulle prime io esitassi, pure , 

(’) Questo lavoro l*u pubblicato in sul fmire del i835 , col tìtolo di Considera-’ 
zioni intorno ad una Inferriata rif^ardata come Superficie , perchè una inferriata 
reduta per avventura ne fu cagione. Nel latto è un trattato completo della Conoidale 
del WallÌ5 e delle sue Sezioni Piane ; e puossi avere come un' applicazione delle Teo- 
riche che apprcadonsi nella Geometria a due ed a tre coordinate , nell'Algebra, nel 
Calcolo Sublime e nella Geometria Descrittiva: e perciò devesi stimare importante 
del pari agli amatori delle scienze matematiche , non che agli studiosi di esse. 
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per le istanze fattemi da parcccLi Archilelti ed lng;e(;^eri che mi 
onorano della loro stimabile amicizia, poi volentieri vi dieiii mano, 
sperando di fare cosa utile altrui e non fatta inuanzi per avventura 
da altri. Che se la debolezza del mio inf^peg-no , sarà cagione che 
non corrisponda T opera all’aspettazione, io mi affido alla benignità 
de’ lettori, i quali se vorranno in me considerare la buona volontà 
di non starmi ozioso, lungi dall’ambizione di trattar difficili c su- 
blimi dottrine, non potranno essere meno avari di compatimento. 

All’ intrapreso lavoro mi è paruto di dare il titolo di Manuale 
■per la Misura delle Fabbriche: e suo scopo principalissimo è di 
o&ìrire le Regole per la misura dei volumi c delle superficie di quei 
solidi che possono adoperarsi in una bene intesa opera architetto, 
nica , accomodate alle consuetudini del paese, senza mancare alla 
piu Bcrupulosa esattezza matematica, ed in modo da poter servire 
anche ai meno istruiti in cssc^ cioè a coloro i quali conoscono la 
sola Aritmetica, ed i primi rudimenti della Geometria elementare, 
senza neppure aver ricorso alle Trigonometrie , ed ai Logaritmi. E 
per soddisfare alle qualità che tale libro aver deve ; ho mirato par- 
ticolarmente a quattro cose ^ cioè 

1 .° Che ogni regola fosse indipendente da tutte le altre ^ 
fi.° Che ogni una di esse contenesse in un modo bene distinto 
due parti , l’ una da eseguirsi sopra il luogo del lavoro , e 1' altra 
da compirsi nella propria stanza ; 

3. '' Che quelle Parti da misurarsi in atto, e che cosi numerica- 
mente rappresentate dcbiiono poi sottomettersi al calcolo, fossero ad un 
tempo tali da render questi più brevi e le óperazioni sul luogo piu facili^ 

4 . " Per ultimo che a semplice oculare ispezione si rendesse nota 
la regola da applicare , ed ove trovarla. 

Per ^uest’ ultimo oggetto gioveranno la distribuzione della materia 
ed un indice messo in fine del libro. Il Mannaie è diviso in due 
Parti: l' una cioè riguarda i Volumi, 1’ altra riguarda le Super- 
ficie. La prima contiene tre Capi^ e sono, misura dei Muri, misura 
delle Volte propriamente dette, misura delle Scalea ed ogni Capo 
è diviso in Articoli e talora anche in paragrafi , secondo che i muri 
sono pieni o traforati, le volte di un genere più tosto che dell’altro, e 
COSI pure per le scale, dando regole eziandio pel calcolo dei cosi detti 
Misteri. Ed analoga è la distrUiuzionc data alla Seconda Parte. 

Per rendere poi- intelligibile ad ognuno il libro , come ho ^à det- 
to, dopo r enunciazione di ogni regola è aggiunto un esempio, che 
accompagnato dal disegno della cosa da misurarsi dà a vedere come 
debbasi eseguire in atto sopra il luogo del lavoro la misura, e co- 
me notare i dati e descrivere nello sguardo la cosa misurata ; fi- 
nalmente come eseguire di poi i calcoli ; la qual ultima parte serve 
non solo a dichiarare la data regola, ma insogna a distribuire i cal- 
coli numerici |>er modo che ne riesca facile la revisione. E poiché 


Digitized by Google 



PROEKIO. 


8 

spesso occorre di dover mlsnrare le Inngpliezze di ardii circolari, la 
qual cosa o inipeg;nerebbe in lun0;liissimi calcoli o riefciederekbe 
l'uso delle Tavole dei seni c coseni, la conoscenza delle qnali po- 
trebbe non avere il lettore, e die d'altronde non ne danno la lun- 
{rhezza effettiva ma solo la graduazione, così ho costrutta una Ta- 
vola che dà la lunghezza assoluta dell’ arco corrispondente ad una 
data corda. Ed ho registrato in un' altra Tavola il risaltamento di 
alcuni calcoli da eseguirsi su certe quantità, e die sarebbero pure 
laboriosi ed assai lunghi. Tali Tavole trovatisi nelle ultime pagine 
del manuale; e del loro uso, come pure di alcune altre cose, par- 
lerò in un articolo preliminare. 
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MANUALE 

PER 

LA MISURA DELLE FABBRICHE. 


ARTICOLO PRELIMINARE, 


§ ’• 


la che coruiite la misura dì una fabLrica. 

AdiscRARE una fabbrica altro non vuol dire , che misurare i volami e 
le superbcie dei diversi solidi che la compongono. 

È noto che per unìtk dei volumi assumesi il cubo , ed il quadrato 
per unita delle superfìcie ; ma non essendo possibile in atto il riportare 
il cubo nel volume del solido od il quadralo sulla sua superfìcie, per vedere 
quante volle vi si conlengono , per averne cioè la misura , i maleroa- 
tici han pensalo farla dipendere da quella delle linee : c vi sono tanto 
felicemente riusciti , che misuratene alcune e cosi rappresentatele in nu- 
meri , sottoponendo questi a determinate operazioni, si ha Iq misura ef- 
fettiva della superfìcie o del volume: anzi hanno ridotto il tutto alla 
misura di sole noce rette. Così negli Elementi si ha la misura della 
circonferenza del circolo misurandone il diametro che è una retta , il 
volume del parallelepipedo misurandone i suoi tre lati , la superfìcie del 
cono misurandone un lato ed il raggio della base , e via discorrendo. 

Quindi è che ad altro non si riduce la misura delle fabbriche , ossia 
dei volumi e delle superfìcie dei solidi che le compongono , che l.° alla 
misura effi'ltiva di certe rette , a." a calcoli da farsi sulle quantità nu- 
iiicricbc che le rappresentano. 


5 2 -. 

Del Palmo e delle sue divisioni. 

Misurasi una retta assumendone per unità un'altra di determinala lun- 
ghezza , e riportando questa su quella per quante volte è possibile, 
l’resso noi si è assunta per unita delle rette una lunghezza chiamala 
Palmo, che riportandosi su quella da misurarsi, ne dà la misura col 
numero che esprime appunto le quante volte i così se vi si può ripor- 
tare quattro volte, la sua misura è quattro, e la retta dicesi di quattro 
palmi , se mille volte la sua misura è mille e dicesì di mille palmi. 

3 
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Ma due cali posaooo darsi, cioè o che F unità palmo si possa ripor- 
tare un numero esatto di volte sulla retta da misurarsi, o che non si 
possa. Nel primo caso se ue avrà la giusta misura, nel secondo resterà 
a misurare quel suo residuo che è minore di un palmo ; però era uopo 
assumere per questo residuo un’ altra unità minore del palmo , ma che 
avesse avuto un rapporto con esso. Egli è perciò che il palmo si è di- 
viso in dieci decimi , ciascuna di queste parti in dieci ceulesimi ; essen- 
dosi COSI diviso il palmo in cento parti. La quale divisione fu sanzionata 
dalla legge del 6 aprile i84o. 

Per F innanzi il palmo dividevasi eziandio in dodici parti dette once, c 
ciascuna di queste in cinque dette minuti : costando così di sessanta minuti. 

Però, comunque in forza della suddetta legge non siavi pili chi usi, 
così nelle misure, come nei calcoli, della divisione in once dodici e 
minuti , pure perciocché spesso avviene doversi rivedere misure o veri- 
ficarsi , nelle quali, perchè di data anteriore a quella legge, fu fatto 
uso delle divisioni in dodici once , e di un oncia in cinque minuti , noi 
riportiamo le due regole seguenti per passare da una divisione del palmo 
nell’ altra. 

1 . 


Dato li antichi minuti di un palmo , trovare i centesimi 
che vi corrispondono. 

REGOLA. 


Il numero dei minuti si moltiplichi per lo e si divida per 6. 


Esempio. 


1 


Misurata una retta col palmo diviso in once e minuti, siasi trovata 
lunga a4 palmi g once e 3 minuti : e vogliasi questa misura espressa in 
decimi e centesimi di palmo. 

11 numero a4 resterà lo stesso ; dovrà trovarsi il numero corrispon- 
dente ai minuti : perciò si ridurranno prima le g”, 3' a soli minuti col 
seguente 

CALCOLO. 


Ora che le g" 
la data regola. 


once g 
moli, per 5 
prod. 45 ' 
più 3' 

somma 4^' 

3' si sono ridotte a minuti , cioè 4^', si applicherà 

n.” dato 9 " 3', ossia 4^^ 
inolt. per io 

prod. 480 


div. per 
quoz 


•(1 

. ( «o 
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Duaqoe le 9° 3 ' equivalgono a 80 centesimi. Dunque la retta che mi- 
surala col palmo diviso in once e minuti iu trovata di lunghezza a4 9* 3 '^ 
se si misurasse con quello diviso in decimi e centesimi risulterebbe di 
palmi o4,Ho. 

t. 

Palo i cenUsitni di palma , iropore i minuli antichi corrispondenti. 

REGOLA. 

Il numero dei centesimi si moltiplichi per 6 , e si divida per 10. 

Es suno. 


Misurata una retta col palmo diviso in decimi e centesimi siasi tro- 
vata di lunghezza pai. a4,8o : e vogliasi questa misura espressa in palmi, 
once, e miouti 

L’intero a 4 resterà lo stesso: dovrà sottoporsi alla regola il numero 80 
centesimi , per lo che il seguente 

CALCOLO. 

D.” dei centesimi 80 

, molt. per 6 

prod. 480 div. per 
qnoz. 

Dunque gli 80 centesimi equivalgono a 4 ^', ossia, dividendo per 5 , 
a 9° 3 '. Dunque la retta che misurata col' palmo diviso in decimi e 
centesimi è di lunghezza pai. 34>8o , se si misurasse col palmo diviso 
in once e minuti risulterebbe di pai. 3^ 9° 3 '. 



S- 3 . 


Dei muUiplici del palmo , ossia del Pastello. , della Canna , 
e della Catena. 


Abbiamo detto che l' unità palmo debbesi riportare sulla retta da 
misurarsi tante volle per quanl’ è possibile ; epperò se questa è di note- 
vole lunghezza la misura ne sarà incommoda e richiederà molto tempo : 
|>er lo che ognun vede quanto sarebbe vantaggioso il riguardare invece 
come unità un multiplo del palmo. Cosi dovendosi misurare una retta, 
sarebbe più breve il riportarvi un suo multiplo: a cagion d’esenqpio cento 
volle una lungliezza di dieci palmi , o venti volle una di cinquanta. 

I multipli tra noi usati, in grazia di questa brevità sono il Passetto , 
la Canna, e la Catena. Il Passetto (./%• /. ) è luogo palmi cinque, e 
per renderlo portatile si è composto di dieci verghe unite a cerniera , 
ciascuna lunga mezzo palmo e divisa in cinque parti , ed ognuna di que- 
ste in altre dicci. La Canna (,/?g. 3 . ) è lunga dieci palmi : si rappre- 
senta Con una verga rigida divisa in due parli con uqa stella nel mezzo. 
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<d ogni una di queste in cinque, essendo così tutta divisa nei dieci palmi 
che la compongono; ogni uno de' quali è diviso in decimi e centesimi. 
La Catena è una catena di ferro con maglie a verghe ogni una delle 
quali è di lunghezza un palmo; ciascuna di esse non ha divisioni , ed 
il loro numero è comuneniente o di venticiuque o cinquanta; così di- 
cendosi quaranta catene, a cagion d’esempio, non si esprime una lun- 
ghezza determinata , se non avvertesi di quanti palmi essa catena sia. 

La legge del 6 Aprile l84o ( che ha stabilita la uniforniitk di pesi 
e misure per tutto il Regno ) vuole che il multiplo legale del palmo 
sia la Canna, ma l’uso delli altri due multipli detti di sopra non si 
oppone al disposto della legge; perciocché il passetto e la catena non 
sono che per facìlt'a di operare c per comodità di trasportare ; il pas- 
setto essendo picglievole può oommodamente portarsi in tasca; e due di 
essi equiparono una canna ; e se si volesse lare una canna similmente 
con verghe unite a cerniera ciascuna di mezzo palmo , come è nel pas- 
setto, ve ne vorrebbero venti, e non avrebbesi la piccolezza del volume, 
nè potrebbonsi tutte da un solo uomo stendere in linea retta : la Ca- 
tena se di venticinque palmi è pari a due canne e mezzo , se di palmi 
cinquanta a canne cinque, laonde è come se si portasse una verga rap- 
presentante una lunghezza di canne due e mezzo o di cinque , ma la 
quale non si potrebbe , per la lunghezza , iacilmente trasportare c ma- 
neggiarsi , come è la catena. 

innanzi la pubblicazione della detta legge del 6 Aprile i84o , quella 
che ora dicesi Canna era detta Pertica , e chiamavasi invece Canna una 
lunghezza di otto palmi {fig- 2 . ). Epperò polendovi essere misure di 
fabbriche fatte prima della pubblicazione della detta legge , le quali 
potrebbero rivedersi o verificarsi , può occorrere talora ridurre le an- 
tiche canne di otto palmi alle legali di dieci , e viceversa ; per lo che 
valgono le due regole seguenti. 

I. 

Dato un numero di Canne antiche, tropare il numero di Canne legati , 
che pi corrisponde. 

REGOLA. 

Il numero delle canne antiche si moltiplichi per 4 i ^ divida per 5. 

Esempio. 

Misurata una retta coll'antica canna di pai. otto siasi trovata di lungh. 
pai. 85: e vogliasi questa misura espressa in canne legali. 

Fò il seguente 

CALCOLO. 

n.° dato 85 
molt. per 4 

prod. 340 div. per f 5 
quoz. ( (i8 
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Dunque le 85 canne antiche equivalgono a 68 canne legali : cioè la 
retta che misurata coll'antica canna risultò di canne 85 | se si misurasse 
colla canna legale risulterebbe di canne legali 68. 

2 . 

Dato un numero di canne legali, trovare il numero di canne antiche 
che vi corrisponde. 

REGOLA. 

Il numero delle canne legali si moltiplichi per 5 , ed il prodotto si 
divida per 4- 

E s E u F I 0. 

Misurata una retta colla canna legale, si trovi di pai. 68 i e vogliasi 
questa misura espressa in canne antiche. 

Fò il seguente 

CALCOLO. 

n.° dato 68 
molt. per 5 

prod. 340 div. per l 4 
quoz. ^ 85 

Dunque le 68 canne legali , equivalgono a 85 canne antiche ; ossia 
la lunghezza che misurata colla canna legale risulta di canne 68 , se 
si fosse misurata colla canna antica ch’era di pai. otto, sarebbe risul- 
tata di canoe 85. 


§. *. 

Del Nastro Graduato. 

11 passetto essendo troppo breve, quando trattasi di misurare lunghezze 
piu tosto grandi , e la canna , e la catena essendo poco commode a tra- 
sportarsi , gli architetti immaginarono di misurare le rette con cordelle 
la di cui lunghezza stabilivano ad arbitrio, e ohe misuravano prima o 
dopo averne blto uso ; cosi non erano obbligati a portar altro con loro 
che il passetto ed una cordella flessibile. Ma ognun vede gli inconve- 
nienti che ne venivano ; sì perchè la cordella si distende e ti accorta 
tropjpo facilmente al variare dello stato atmosferico , e si perchè man- 
cando di una graduazione , cioè divisione in palmi e parli di esso , oltre 
ad una prima misura per determinarne la lunghezza totale , doveva poi 
rimisurarsi iu parte ogni qual volta le rette di cui volevasi con essa la 
lunghezza n’ erano minori , od essendone maggiori non ne erano un 
multiplo esatto. Per ovviare a tale inconveniente , s’immaginò un Nastro 
Graduato, cioè diviso in palmi e nelle sue parti , e coll* indicazione in 
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cifre del numero di essi. Si avvolge attorno ad un maonbrietto e ri- 
poiiesi nella cavitk di una scatola circolare ove il manubrio e'fìsso ser- 
vendogli come asse di rotazione; dalla quale si cava secondo il bisogno , 
e per quella lunghezza che si vuole , traendolo per un anello attaccato 
ajPuno dei suoi estremi , essendone 1' altro fìsso nel manubrio )■ 

5 - »»• 

Del Filo a piombo e della Squadra. 

Tra le rette da misurarsi , onde poi sottoponendone al calcolo i nu- 
meri che le rappresentano si ha la misura dei volumi o delle super- 
ficie dei solidi che compongono le fabbriche , ve ne sono di quelle che 
non giacciono su di essi , o che non vi sono tracciale. Quindi è che 
per misurare si debbe innanzi tutto determinarne la posizione; per la 
qual cosa sono necessarii due piccoli istrumenti , cioè il Filo a piombo 
e la Squadra. 

Consiste il primo {fig. 5. ) in un cono rovescio colla base comune 
a quella di un cilindro soprappostogli , che è sospeso ad un filo che 
passa pel suo asse: il vertice del cono suol essere di acciaio, il rima- 
nente di ottone o di piombo; ed è questo cfie col suo peso tende il filo 
quando è sostenuto per l'altro estremo, ed il pone in posizione verticale. 

La squadra 6. ) si compone di due verghe parallelepipede ugnali 
in lunghezza , ed unite ad angolo retto , costituenti i due cateti di un 
triangolo rettangolo , il di cui terzo iato connesso con essi serve a te- 
nerli fissi; e del quale n’ è indicato il punto di mezzo. Duplice è l’uso 
della squadra. Messone un lato a contatto con una retta , l’ altro ne 
segna una seconda ad essa perpendicolare , e perciò serve per trovare 
la posizione di questa , o di una retta che dii la distanza ai un punto 
da un’altra. Se al vertice dell’angolo retto della squadra si sospenda 
il filo a piombo , e diasi ad essa tale posizione che il filo passi pel 
punto medio del lato opposto all’angolo retto, una verga che si ap- 
poggi agli estremi dei due cateti, o coste della squadra, starò orizzontale, 
essendo il filo a piombo verticale : onde la squadra serve ancora per 
fissare la posizione di rette orizzontali. 

Abbiasi per esempio una volta a botte il di cui profilo è rappresen- 
tato dalla fig. 7 , e debbasi misurare la corda ylB e la freccia CD 
del suo arco estradosso ADB. Se il prospetto dell’ edilizio che essa covre 
ne lascia vedere il profilo , la cosa è assai fàcile ; imperocché svol- > 

gelido il Nastro Graduato e ponendone l' estremo mobile in ^ , il punto 
di divisione del nastro, traendolo secondo BA ^ che cade in A darà la 
misura della corda AB i in oltre appoggiando il filo a piombo nel ver- 
tice D in modo che passi pel punto di divisione medio C del nastro, 
punto che facilmente conoscesi sapendosi il numero che segna ia A , si 
ha nella lunghezza del filo intercetta tra i punti £) , C la lunghezza 
della freccia CD dell’arco ADB. Per tal modo coll’aiuto del Filo a 
piombo e del Nastro Graduato determinasi e la posizione e la misura 
delle due rette AB , CD che non esistono sulla volta a botte, che qu’i 
è il solido da misurarsi. Se il detto prospetto non mostrasse il profilo 
della volta, ina lo nascondesse, allora non sarebbe possibile procedere 
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come si è detto. Sulla somniiih D dell’ estradosso si appoggi una ver- 
ga DE .y e si ponga in posizione orizzontale per mezzo della squadra.^: 
dopo ciò il filo a piombo si metta in tale posizione che si appoggi alla 
verga, e passi pel punto B estremo dell’ arco ADB. Cosi si avranno 
di posizione le rette DE , EB che non sono sul solido , e se ne hanno le 
lunghezze misurandole col passetto o col nastro gradualo \ delle quali DE 
uguaglia la metk BC della corda AB , e BE uguaglia la i'reccia CD (*). 

S- 6- 

Delle Tavole numeriche messe in, fine del Manuale , e del modo 
da servirsene. 

Abbiamo detto piò sopra che i matematici hantio trovato modo da 
sostituire alla misura effettiva dei volumi e delle superfìcie quella di 
linee rette, per mezzo di operazioni da eseguirsi so i numeri che le rap- 
presentano. Le quali operazioni essendo talora complicale e laboriosissi- 
me , pensarono essi di costruire delle Tavole y che avessero offerto i li- 
sultamenli di quelle che più frequentemente sarebbe stalo bisogno ese- 
guire, onde poi sottometterli ad ulteriori calcoli più semplici e meno 
complicali. Ala se furono fatte per abbreviare quelle o]H*razioni che fre- 
quentemente abbisognano, noi furono per quelli che non sono istruiti 
nelle teoriche dalle quali dipendono. Però , per lo scopo che ci siamo 
prefissi , qui presentiamo quelle medesime Tavole sotto altra forma , ac- 
comodate per r uso cui ora vogliamo più specialmente destinarle. 

DELLA TAVOLA (A). 

Questa serve per avere la lunghezza assoluta di un arco, misurata che 
ne sia la corda e la freccia. 

Pegli elementi è noto che per tre punti non può passare che una 
sola circonferenza: dunque data la corda e la freccia ( fig. 8. ) ABy CD^ 
risultando dati i tre punti A, B, D, estremi di esse, non potr'a cor- 
rispondervi che il solo arco ADB ; e però il raggio del circolo di cui 
esso è parte sar'a determinato. Viceversa dunque se sarò dato un lai 
raggio , basterà la sola corda AB per dare il punto D , e per determi- 
nare r arco ADB. La Tavola (A) offre le lunghezze degli archi del 
circolo di raggio mille; perciò in essa non compariscono le freccie, ma 
le sole corde. Per la qual cosa l’ uso della Tavola (A) richiede due 
operazioni distinte : l' una consiste nel trovare l'arco corrispondente alle 
corde scritte io essa, doò alle corde del circolo di raggio mille, l'altra 
a trovare la lunghezza di un’ arco , dato che ne sia la corda e la frec- 
cia corrispondente. 


(*) Ognun vede che quando si ha grandissimo esercizio e non vuoUi Mmiua 
esattezza, il solo Nastro Graduato c senza la squadra , ma forte Iracndulo , |iuò 
situarsi in posizione orizzontale secondo DB. 
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1 . 

Data ima corda deila Tavola, trovare la lungheita dell’arco corni- 

pendente. 

REGOLA. 

I Caso ( Quando la corda i scritta nella Tavola. ) 

Sotto la rubrica Corde si trovi scritta la corda data : d.-il sito ove 
è si proceda da destra a sinistra orizzontalmente , fìnchè si giunga alla 
colonna Archi, e da sotto in sopra verticalmente, finché si giunga al 
primo rigo a destra della parola Archi. I due numeri che cosi s' in- 
contrano si sommino, e la somma sarh la lunghezza dell'arco corris- 
pondente alla data corda. 

3.° Caso ( Quando la corda data non trovasi scritta nella Tavola. ) 

Sotto la rubrica Corde si trovi il numero prossimamente minore 
alla data corda ; e si trovi , come nel caso precedente , 1' arco che vi 
corrisponde. Dalla data corda si sottragga la prossimamente minore tro- 
vata scritta nella Tavola; ed al piede di questa si trovi l' ottenuta dif- 
ferenza , si legga r arco messo a destra che vi corrisponde , e si sonrmi 
coll'arco gik trovato, che corrisponde alla corda prossimamente minore 
alla data. La somma sarh la richiesta lunghezza dell’ arco corrispon- 
dente alla data corda. — Se la differenza ha una frazione , questa si 
divida pel numero messo nella piccola colonna a destra , che è l’ultima, 
al fianco della corda trovata prossimamente minore alla data , ed il quo- 
ziente si multiplichi per 0,39: ciò che si ottiene si aggiunga all'arco 
precedentemente trovato. 


Esehfio. 

( j.® Caso.) 

Sia data la corda ii 83 , di quelle della Tavola: e vogliasi la lun- 
ghezza dell'arco corrispondente. 

Trovo la data corda che è nella quarta colonna Corde : e dal sito 
dove è scritta procedo da destra a sinistra orizzontalmente finché giungo 
alla colonna Archi che è la prima , e scrivo il numero che v' incon- 


tro , cioè 1356,64 

e dal medesimo sito os^e é scritta la corda data ii 83 , procedo 
da sotto in sopra, cioè nella stessa colonna , finché giungo al 
primo rigo a destra della parola Archi e scrivo il numero 

che v'incontro, cioè 6,7^ 

Sommo i due numeri cos'i incontrati, ed ottengo 1306,37 


Queste operazioni possono notarsi cosi nel seguente 
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cor. tav. Il 83 . are. tav. corrilo. / ia 56 ,(ì 4 

l 8,73 

luDgh. arco richiesto. 


2.° Esempio. 

(a.” Caso. ) 

Sia data la corda 1184, di quelle della tavola: e Vogliasi la lun> 
gliezza dell' arco ch'rssa sottende. 

biella Tavola nelle colonne Corde cerco la data ti 84 i ^ non essen- 


dovi , prendo il numero prossimamente minore ii 83 , e, come nel- 

Tesempio precedente trovo l'arco corrispondente, che è 1265,37. 

In oltre dall'arco dato 1184 

sottraggo r arco prossimamente minore 1 183 


ottengo la differenza i 

ed ai piede della tavola cerco 1' arco che vi risponde, 

che è 0,87 

Sommando questo numero culi' arco gi'a trovato 1265,37, 
e che risponde alla corda ii 83 , ottengo I266,xi 


che c la richiesta lunghezza dell'arco corrispondente alla data corda ii84 
di quelle della Tavola 

Avvertimento. — In questo esempio ( come avverrebbe in tutti i 
casi simili ) si è prima sommalo 1256,64 con 8,73 {^Eerli e$. preced.) , 
e dopo, la loro somma 1265,37 con 0,87. Ora può farsi ammeno della 
prima di tali somme, disponendo nel. modo seguente tutto il 

CALCOLO. 



cor. data 1 184 

cor. min. ii 83 are. curris. / 1266,64 
X 8,73 

diff. I are. corris. 0,87 
limgh. are. richiesto 1266,24 


. 3 ." Esempio. 


2.* Caso ( quando la difftrenza contiene decimali). 

Sia data la corda 1184,69 di quelle della Tavola: e vogliasi la lun- 
ghezza dell'arco eh' essa sottende. 

Cerco prima la lunghezza dell'arco corrispondente alla parte intera 
della corda , cioè a 1184, come nell'esempio precedente: e scrivo l’arco 

3 

- *• V- 
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che vi risponde , cioè i a 66 ,a 4 

Prendendo la differenza ira la data corda 1184,69 

e la corda prossimamente minore scritta nella tavola 1 183 

ottengo « ■ ■ U V V * 

cioè oltre al numero intero 1 la frazione o,og. Debbo 
dunque tener conto pure di questa , giusta il detto nell' ultima 
parte della Regola. Perciò vedo a fianco della corda 11 83 pros- 
simamente minore scritta nella Tavola , nella piccola colon- 
na a destra , che è l’ ultima, qual numero vi è messo; e que- 
sto essendo o,a 3 , divido la parte frazionaria della differenza 
1,69 cioè <>>69 per o,^3 

ottengo per quoziente f 3, 

il quale vk moltiplicato per \ 

Eseguita la moltiplicazione ottengo 0,87 0,87 

frazione che aggiunta al numero ia 66 ,u 4 precedentemente ot- 
tenuto si ha ^ 1267,11 

Che è la richiesta lunghezza dell’arco corrispondente alla data 
corda 1 184,69. — £ può disporsi brevemente come segue tutto il 


CALCOLO. 


cor. data. 1184,09 

cor. min. 1183, arco corrispondente, ri 356,04 


din. 1,69 \ 8,73 

1 risp. arco..... 0,87 

0,69 div.perdin'.tav. (0,33 

quoz 13 

roolt. per 0,39 

prod 0,87 0,87 

luiigh. ricliiesta 1367,1 1 


2 . 

Ditto un arco di circolo , trovarne la lunghcxza, 
REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dell' arco. 

Si fa(x;iano i quadrati della semicorda e della freccia , si sommino , 
e la somma si divida per due volte la treccia. La corda presa 1000 volte 
si divida per 1 ’ ottenuto quoziente ; e ciò che risulta si consideri come 
una corda della Tavola (A). Si trovi per la regola precedente la lun- 
ghezza dell’ arco corrispondente ad una tal corda ; ed il numero espri- 
mente una tale lunghezza si moltiplichi per l’ ottenuto primo quoziente, 
e si divida per 1000 . 
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Esemuo. 

Sia dato (y^. 8.) l’arco ADE} e se ne voglia la lunghezza as- 
soluta. 

Misuro la corda AB, e la freccia CD: e sia la corda AB di pal- 
mi ^4 i c la freccia CD di pai. 5 . 

Fo il quadrato della semicorda la 

13 

, 

meth della corda , ed ottengo i44 

Similmente fo il quadrato della freccia S 

_5 

ed ottengo a 5 a 5 

i quadrati i44i ^ a 5 li sommo, ed ho itig 

Dunque i6q è la somma dei quadrati della semicorda e della frec- 
cia , che perciò dovrò dividere 169 per la doppia freccia , cioè per due 
volte 5 , ossia per 10. Or dunque dividendo 169 per f io 

ottengo il 1.” quoz.j^ 16,9 

Pel quale quoziente divido la corda a 4 presa 1000 volte, 

divido cioè a4ooo per f 16,9 

e risulta il quoziente i4ao,ii, che considero co- 169 quoz. / 
me nna corda della Tavola (A). "^To l ^ * 

676 

“3^ 

338 

aoo ' 

169 
3 io 


Dopo ciò determino colla Regola precedente la lunghezza dell’ arco 
corrispondente ad essa corda 1430,11 della Tavola (A), ottengo per una 


tale lunghezza {^Reg. pag. 16) 1579,68 

Moltiplico questo numero pel trovato 1." quoziente , cioè per ■ 16,9 


i 4 ai 71 

X 9478 08 

15796 8 

risolta 36696,59 

che diviso per 1000 porge 36 ) 7 o 

Dunque la lunghezza del dato arco , di corda palmi 34 , e di ircocia 
palmi 5 , è di palmi 36,70. 

Tutte le fatte operazioni , insieme con quelle relative alla rieerca nella 
Tavola (A) dell'arco corrispondente alla corda 1430,11, di quelle di 
essa Tavola, ordinatamente sono indicate tutte nel seguente 
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scpiic. data 1 1 
\2 
J4 


frecc. data 5 


12 


5 

SUO quadr. 

“l44 frecc. 5 


tuo quad. 25 


25 2 



somma 

169 div. perf IO 




i.quoz.\ 16,9 


volte cor. 24000 div. 

peri. quoz. f 

16,9 


169 

cor. lav. \ 

1420,11 


710 

cor. min. 

1420 cor. corrispond. f 

1570,80 

676 

diir. 

0,1 1 diff. lav. f 0,20 ' 

8,73 

340 


quoz.X 0,6 


338 


molt. are. 0,29 


200 


prod. 0,145. 

. . 0,15 

169 


are. corrisp. alla cor. 

1579,68 

3IQ 


molL pel 1 . quoz. 

16,9 


1421 71 

• 9478 08 

15796 8 

prod. 26696,59 
div. per mille si ha lungh. ricb. 26,70 

Avvertimehto — In questo quadro delle operazioni da farsi sono in- 
dicati ed eseguiti partitamente tutti i prodotti e le divisioni -, ma per 
non esser lunghi inutilmente, nei diversi esempii che riporteremo non 
indicheremo che i risultamenti soltanto delle moltiplicazioni e delle di- 
visioni ; così il calcolo precedente l'indicheremo, come segue 


aemic. data 12 suo quadr. 144 
(ree. data 5 suo quadr, 25 

somma 169 div. per dop, frec.- f tO 
I. quoz, ^ 16,9 


inillc voi. cor. 24000 div. per i. quoz. f 

còr. lav. \ 
cor. min. 

diff. 


16,9 

1420,11 

1420 are. corrispond. ( 1570,80 

{ 8,73 

0,1 1 diff. tav. f 0,20 

quoz. \ 0,5 
moli, per are. 0,29 

prod. 0,145 0,15 

are. corrisp. alla cor. 1 579,68 

moli. |H.'I I. quoz. 10,9 

prod. 26696,59 
div. per mille 26,70 
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5 .* Eseufio. 

Sia dato (^g. 8 ) l’arco ADE} e se ne voglia la lungUezza assoluu. 
Misuro la corda AB^ e la freccia CD: e sia la corda AB ài pal- 
mi 63,4 i ^ freccia CD di palmi ii,3. 

CALCOLO. 

•ernie, data 31,7 <uo quadr. 1004,89 
frcc. data tl,3 auo qaadr. 117,69 

somma 1)31,68 dir. per dop. frec. f 11,6 
I. quoi. l 60,11 

mille Tolte corda 63400 dir. per i, quoz. { 60,11 

cor. tar. \ 1166,11 

cor. min. 1166 arc.corris.f 1361,36 

X 8,73 

dilT. 0,11 are. corris. 0,19 

are. corris. alla cor. 1370,38 

molt. I. qooz. 60,1 1 

prod. '68669,7418 
luDgb. richiesta 68,67 

Dunque il dato arco di corda palmi 63,4, ^ freccia palmi ii,3; 
è lungo palmi 68 , 67 . 

Avvertimeuto — Quando la semicorda dell’ arco dato non è assai 
ampia rispetto alla sua freccia , ciò che nella misura delle fabbriche 
La quasi sempre luogo , può farsi amiucno di spingere le divisioni , e 
soprattutto la seconda , sino ai decimali : che anzi pnò farsene sempre 
animeno quante volte non c necessario uua grandissima approssimazione. 
Per lo che i calcoli anche più breve riescono, come il mostrano i due' 
esempi! seguenti j ai quali potrk aversi ricorso in tutti i casi detti di 
sopra. 

3." Eseufio, 

Sia dato 8. ) l'arco A DB} e se ne voglia la lunghezza assoluta. 
Misuro la corda AB e la freccia CD: e sia la corda AB di pal- 
mi 14 , e la freccia CD di palmi i,5u. 


CALCOLO. 

semic. data 7 suo quadr. 49 
Tiec. data 1,6 suo quadr. 2,25 

somma 61,26 dir. per dop. frcc. f 3 

I. quoz. V 17,08 

mille volte cor. 14000, dir, per 1 . quoz. f t7,08 
, cor. tav. \ 820 

. *cor. min. 8t9 are. corrispond. f 837,76 

l 8.8* 

dilT, I are. corrispond. 0,87 

are. corris. alla cor. 844,45 
molt. 1 . quoz. 17,08 
prod. 14423, 2t 
lugli, rich. 14,42 
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Dunque il dato arco del circolo di corda palmi i4 e di freccia pal- 
mi 1,5 è di lunghezza assoluta palmi i4)4^' 

4° EsEurto. 

Sia un dato arco di circolo , e se ne voglia la lunghezza assoluta. 
Me misuro la corda e la freccia : e sia la corda di palmi 3i , e la 
freccia di palmi g. Quindi fo il seguente 

CA L COLO. 


semic. data 1 6 
frcc, data 9 


mille volte cor. 


tuo quadr. 258 
tuo quadr. 81 

somma 337 diy. per dop. frec. j 18 

1 . quoz. i 18,72 

32000 dir. per l. quoz. i 18,72 
cor. tav. \ 17o9 

cor. min. 1708 are. corrisp. f 2042,04 

I 5.82 

diir. I are. corrisp. 0,87 

are. corrisp. cor. 2048,73 
moli. I. quol. 18,72 

prod. 38352,23 

lungb. riebietta 38,35 


Dunque il dato arco di circola di corda palmi 3a e freccia palmi g 
è di lunghezza assoluta palmi 38,35. 


DELLA TAVOLA (B). 

Questa ofire i risultamcnti di alcuni calcoli da eseguirsi su certe quan- 
titb numeriche , che sono notate nella prima colonna verticale della 
Tavola sotto la rubrica quantità date ; i risultamenti dei calcoli ese- 
guiti su di esse sono nella seconda colonna sotto la rubrica risultamen- 
ti: e la terza colonna contiene i rapporti delle differenze di due risul- 
tamenti consecutivi tra loro, a quelle delle due quanlilb date alle quali 
essi corrispondono. Or due casi possono darsi : o die il numero dato 
sia uno di quelli notali nella Tavola , o che sia compreso tra due di 
csi. In ambi i casi c assai facile trovare il risnltato che gli corrispon- 
de y per lo che valgono rispettivamente ciascuna delle due regole se- 
guenti. 

1 . 


Dato uno dei numeri notati nella Tavola {B), trovare il risuUamenlo 
delle operaiioni che dovrebbero eseguirsi su di esso. 

REGOLA. 

Si trovi nella prima colonna della Tavola, intitolata quantità date, 
il dato numero , e leggasi nello stesso rigo e nella seconda colonna, ossia 
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in quella notata risullammti , il numero die vi è scritto. Questo e il 
chiesto risuliamenlo delle operaiioni che avrebbero dovuto eseguirsi sul 
dato numero. 

Eseupio. 

Sia dato il numero 0,52995 : e vogliasi il risultamento delle opera- 
iioni da eseguirsi su di esso , conformemente a quelle per cui è costrutta 
la Tavola (B) , di cui parliamo. 

Nella prima colonna quantilà date cerco il dato numero 0,32995 
e nello stesso rigo e nella seconda colonna, cioè in quella notata ri- 
sultamentt f leggo il numero ^arli questo il chiesto risulta- 

inento delle operazioni che avrebbero dovuto eseguirsi sul numero da- 
to 0,52992, ^ 

Dato un numero compreso tra due di (Quelli notati nella Tavola {B) , 
trovare il risultamento delle operazioni che dovrebbero eseguirsi su 
di esso. 

REGOLA. 

Si trovi nella prima colonna della tavola , intitolata quantità rfa/e , 
il numero prossimamente minore 5 e si noti il risultamento che gli 
risponde, come nella regola precedente ( pag. ai.). Dal numero 
si sottragga il trovato numero prossimamente ad esso minore; e la dil- 
fcrenza si moltiplichi pel numero scritto nello stesso rigo e nella terza 
colonna , cioè in quella notata Rapp. Diff. : il prodotto si sottragga 
dal notato risultamento che corrisponde al numero prossimamente mi- 
nore del dato 

/,* Esempio. 

Sia dato il numero 0,53987: e vogliasi il risultamento delle ^ope- 
razioni da eseguirsi su di esso , conformemente a quelle per cui c co- 
strutta la Tavola (B). . . » 

Nella prima colonna della Tavola , cioè sotto la rubrica quoaiiw rfa/e 
cerco il dato numero ; e non essendovi , prendo il prossimamente mi- 
nore 0,52992 , e noto il risultamento che gli corrisponde ( come Mr 

la regola precedente ) , che è il numero 

Dal numero dato 0,53987 

sottraggo il trovato numero prossimamente 

ad esso minore 

ed ottengo la differenza 0,00995 

che moltiplico pel numero scritto nello stesso rigo 
e nella terza colonna, che è..* Oi 4 ^ 

7960 

Sqdo 

e fatta la moltiplicazione ottengo o,oo477®® 0,00478 

Che sottratto dal risultamento già notato , che corrisponde ______ 

al numero prossimamente minore al dato, porge »s 449 ‘^ 
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che è il chiesto risultamenlo delle operazioni da farsi sul dato nome- 
rò 0,53987 , conformemente a quelle per cui è costrutta la Tavola (B). 
11 precedente calcolo , può disporsi brevemente cosi : 

CALCOLO. 

D. dato 0,53987 

n. prosi, min. 0,52992 risult. corriip. 1,45391 
diff. 0,00995 
rap. diff. 0,48 

proJ. (*) 0,004770 0,00478 

risult. ricbiesto 1,44913 


2.° Esempio. 

Sia dato il numero 0,28764 ; e vogliasi il risultamento delle ope- 
razioni da eseguirsi su di esso , conformemente a quelle per cui è co- 
strutta la Tavola (B). 

CALCOLO. 

D. dato 0,28704 

n. pross. min. 0,27504 risult. corrisp. 1,54052 

diff. 0,01200 
rapp. diir. 0,23 

■ prod. 0,00270 0,00270 

' risult. richiesto 1,53776 


Dunque il risultamento delle operazioni che dovrebbero eseguirsi sul 
dato numero 0,28764 s conformemente a quelle per cui è costrutta la 
Tavola (B) , è 1,53776. 

S 7. 

DeW unità dì prezzo , e dei Magisteri. 

Si misurano le fàbbriche per determinarne la spesa , la quale dipende 
da due elementi : dalla quantità del lavoro , e dal prezzo di una por- 
zione di esso assunu per unità. La quale porzione di lavoro il di cui 
prezzo assumesi per unità è ora , ( dopo la pubblicazione della legge 
del 6 Aprile 1840 intórno al sistema di misure, pesi, e monete del 
Regno ) se trattisi di un lavoro lineare la canna legale di palmi dicci, 
se di un lavoro superficiale la canna legale quadrata , che c di cento 
palmi quadrati , se di un lavoro cubico la canna legale cubica che è 
di mille pai. cubici : od anche se trattisi di lavori di grandissima spesa, 
rispettivamente il palmo lineare, quadrato o cubico, ch’c la primaria 
unità legale , e di cui la canna è solo multiplo legale. 

Innanzi alla pubblicazione della legge del 6 Aprile 1840, in quanto 

(*) Qui si sottintendono i prodotti parziali, giusta ravvcrlimcnto messo a pag. 20 . 
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alla porzione di lavoro il di cui prezzo aasumevasi per unita , diversi 
erano gli usi invalsi : che gioverà dire per la intelligenza di misure di 
fabbriche fatte innanzi la pubblicazione della detta legge ; epperà ia 
conformità di cotali usi o norme. 

Quanto alla superficie prendevasi per unità di prezzo quello di un 
palmo quadrato , se il lavoro era di grande spesa ; e se non lo era la 
antica canna quadrata che era di 64 palmi quadri , o la pertica qua- 
drala che era di palmi loo quadri, pari all’ attuale canna legalo qua- 
drata. 

Quanto ai volumi ( più particolarmente nella Città di Napoli e sue 
adiacenze ) assumevasi per unità il prezzo di una Canna di Costumanza. 
Il Corpo degli Ingegneri Militari assumeva quello di una Canna Cu- 
bica , che costava di 5 ia pai. cubici ed era questa più generalmente 
adottata in tutto il Regno. Il Corpo degli Ingegneri di Acque e Strade 
assumeva per unità il prezzo di una Pertica cubica che costava di looo 
pai. cubici pari all’ attuale canna cubica legale. 

Se s’immagini ( g- ) un parallelepipedo ABCD il di cui lato AB 
della base sia di palmi 8 , il lato minore A C palmi a , e l’altezza CD 
palmi 8 ; il volume di esso chiama vasi Canna di Costumanza: volume 
che, come è noto, uguaglia il prodotto dei tre iati 8, a, ed 8 , del pa- 
rallelepipedo ABCD, e che perciò è di palmi cubici 128. 

L’uso di prendere il prezzo di una tal quantità di lavoro per unità, 
pare che debbe ripetersi dalla natura dei materiali di che tra noi si com- 
pone d’ordinario il muramento, c dalla grossezza che spesso si dà ai 
muri , ammeno nella maggior parte delle fabbriche le più comuni. Usasi 
tra noi il Tufo, ed i pezzi che comunemente traggonsi dalle cave sono 
di tali dimensioni , da costituirne due la grossezza di due palmi ; tal- 
ché spianandone una faccia soltanto , cioè quella di paramento , possono 
senza altro lavoro porsi in opera cosi, come vedesi nella figura lo. Una 
tal disposizione non offre nessun legame tra le due facce di paramento, 
oltre quello che le dà la malta ; onde sarebbe da proscriversi se le no- 
stre malte ed il Tufo di che facciamo uso non fossero di tal natura da 
fare ottima presa. Di qui vedesi d’ onde deriva 1 ’ uso di fare il muro 
due palmi grosso , e la ragione per cui invalse il costume di assumere 
per unità del prezzo del muramento quello di una canna di costumanza. 

La Canna Cubica era usata dagli Ingegneri Militari , come quelli che 
debbono costruire in ogni parte del regno , e di ogni sorta di materiali. 
Una tale unità di prezzo consisteva nel prezzo della fàbbrica costituente 
un cubo di lato palmi otto, ossia nel prezzo di 5 ia palmi cubici di 
fabbrica. 

La Pertica Cubica per ultimo, di cui si valevano gli Ingegneri del 
Corpo di Acque e Strade , essendo un cubo avente palmi dieci di lato, 
per equiparare 1000 palmi cubici , offriva nei calcoli quella faciltà che 
porge il sistema decimale ; ed in oltre per essere sufficientemente grande, 
riesciva accomodatissima pei grandi lavori. 

Daremo adunque le regole come trovare quanti palmi cubici comprende 
il volume dei diverti solidi di che si compongono le fabbriche; percioc- 
ché sarà sempre facile determinarne la spesa sia che abbiasi stabilito per 
unità il prezzo di una canna legale lineare , quadrata , cubica , o di un 
palmo lineare, quadrato, o cubico , consentaneamente alla legge promul- 
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gala luddetla; aia che per antichi contratti eiittenti, o pet qitalunirai 
altra alasi cagione ai trovasse stabilito per unita di prezzo ciascuna delle 
(^uautita di lavoro dette di Sopra , secondo le antiche consuetudini. £ di 
latto divise tre cifre a destra del numero esprimente i pai. cubici si avranno 
le nanne òubiche legali esprimenti il volume della data fabbrica , che mol- 
tiplicate pel prezzo di una canna cuba legale ne determinerà la spesa : e 
sarebbe parimente determioata se diviso il mimero di pai. cubici per laS, 
o per o per looo , se ne moltiplicasse il quoziente, che esprime- 
rebbe il numero di canne di costumanza, canne cube, o pertiche cube, 
pel prezzo di tuia canna di costumanza , canna cuba , o pertica cubica, 
quando il prezzo di una colai quantità di lavoro si trovasse assunta per 
unità di prezzo. Però nella Pr'ina Parte, ove traitsisi della misura dei 
Volumi dei diversi solidi che compongono una bene intesa opera ar- 
chitettonica ,' daremo le Regole per esprimerli in palmi cubici , per co- 
noscere cioè le quante Volte si potrebbe, ove fosse possibile, riportare 
il palmo cubico in quel Volume. Imperocché sarà poi sempre facile pel 
lettore, ove il voglia, nel modo anzidetto, esprimerlo iu canne coni- 
che legali , od anche in canne di costumanza , canne cube, o pertiche cube. 

Ma qualunque sia 1’ unità del prezzo , per stabilirsi questo , bisogna 
aver riguarrdo a molle cose , che possono ridursi a due principalmeiite : 
cioè ai materiali di che compouesi l’ opera , ed al magistero necessario 
per lavorarli e metterli iu opera. Quindi è che in uua medesima fab- 
brica tutta fatta cogli stessi materiali , una eguale porzione di lavoro 
nei diversi solidi che U compongono può avere diverso prezzo: imper- 
ciocché la lavoratura di una medesima pietra, a cagiou di esempio, 
puoi essere diversa nei diversi solidi. Così un muro di pietra tufo grosso 
due palmi si costruisce, come abbiani detto, soltanto perfettamente spia- 
nando di ciascuna pietra quella faccia che far deve da paramento, lad- 
dove se un tal muro è di grossezza minore di due palmi deve la me- 
desima faccia di ciascuna pietra non solo perfettamente spianarsi , ma 
anche tagliarsi : e se in vece di un muro si volesse costruire una volta, 
le pietre si dovrebbero lavorare a cuneo , e perciò non una faccia do- 
vrebbesi tagliare , come nei muri di grossezza minore di due palmi , ma 
più d’ufia o tutte ed in lin modo più tosto die in un altro secondo che 
varia la natura della volta. Onde per questo diverso magistero , e pel 
co/o diverso cui vanno soggette le pietre , si vede che una medesima 
quantità di lavuro, per esempio' una canna cubica legale, avrà prezzo 
diverso nei diversi solidi ohe compongono la fabbrica : diverso prezzo 
cioè in un muro di due palmi , io uno di grossezza minore , in una 
volta a botte , iu una a crociera , e via discorrendo. 

Epperò cbi non vede quanto sarebbe incommodo , stando a tal rigo- 
rosa precisioue, il dover calcolare la spesa di una fabbrica che fosse 
composta di solidi di forme e dimensioni assai diverse , come spesso av- 
viene? Immaginarono perciò gli architetti di non stare a questo stretto 
rigore ; e convennero di dare lo stesso prezzo a tulli i lavori di fab- 
brica di una stessa opera architettonica costrutti eoo materiale della stessa 
natura ; ma pagaudo poi da parte quel maggior magistero necessai io [>ei 
diveisi lavori di che e uopo per comporre i diversi solidi che costitui- 
scono le fabbriche. Cosi per un muro di grossezza minore di due pal- 
mi ( muro di pietra tufo ) si paga un magistero per la minore grossetsa. 


DiaiK““ ov ‘ 



vnUMIMAM. $7 

per qael dover tagliare in vece di apianare sobanto di riaseuna pietra 
Ja faccia che deve servire di paramento *, «milmeate si paga un Ma- 
gistero per le diverse volte; per le due iacee laterali di un pilastro , 
tacce che non ha un muro tutto continuato, e così via discorrendo. 

Questi magisteri sì misurano calcolando in parte od in tutto i volumi 
e le superficie di quei solidi per comporre i quali son necessari!. 

£d ora detto di qual natura, essi sono , daremo poi , ogni qual volta 
è necessario , le Regole per tenerne conto. In tali casi , porremo ap> 
presso alla Regola che impara a misurane il quantitativo della fabbrica, 
quella che impara a tener conio di quel lavorio di più, detto magi- 
stero, necessario per dare una forma più tosto che un’ altra al mura- 
mento di che compooesl una iàbbripa.,, onde possa considerarsi U. tutto, 
di egual prezw 
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manuali: 

PER 

LA MISURA DELLE FABBRICHE. 


PARTE PRIMA 


MISURA DEI VOLUMI. 



I MUSI in ordine alla loro misura possono andare distinti in due classi : 
cioè in Muri pieni e Muri traforati. I Muri pieni sono quelli che formano 
un masso continuato senza interruzione di sorta , o per vani di arcale 
che vi fossero praticate , o per porle , finestre ed altre aperture : tali 
sono, a cagion di esempio, i muri di cinta ^ quegli di rivestimento c 
la più parte dei muri di fondazione. I Muri traforati sono quelli che 
non formano masso continuato, ma che ùnno invece delle interruzioni 
per porte , finestre , od altri vani. Noi adunque diremo prima come 
misurare i muri pieni , e poi come misurare i traforati. 

ARTICOLO I. 

DELLA MISURA DEI MURI PIBHI. 

t. 

Afuro in tela. 

REGOLA. 

.Si misuri la lunghezza , 1' altezza , e la grossezza del muro. 

Si moltiplichi la lunghezza, per l’altezza e la grossezza. 
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1. ” Esbupio. 

Vogliasi la misura di un dato muro in tela. 

Misuro la sua luogh., l'alt, e la sua gross. £ sialungb. pai. 6o, alt. 
pai. a 4 , gross. pai: 3. Il qual muro coUe dette dimeusioni cosi noto 
nello squarcio. Muro in tela , ( e qui dicesi di quali materiali è compo- 
sto ) di luogh. pai. 6o, alt. pai. a4, gross. pai. a. 

Con questi dati fo al tavolino il seguente 

CÀLCOLO. 

lupgh. «» 
alt. 2* 
prod. U40 
giou. 2 

prod. 3880 

Dunque il volume del dato muro è di pai. cubici a88o , ossia di canne 
cube legali 3,88. E moltiplicando questo numero pel preuo di una canna 
legale si avrb l’ importo del dato moro. 

AvvEKTiMBirro — Che se in questo caso , ed in tutti i sìmili , cioè, 
ogni qual volta il muro è due pai. grosso,, si volesse conoscere quante 
canne di costumanze costituisce il (fèto muro , basta moltiplicare la luogh. 
per r alt. e poi dividere per 64. Ma ciè può farsi soltanto quando trat- 
tasi di misurare uno di tali muri isolatamente ; imperocché , vale meglio 
il calcolare il tutto in pai. cubici , e dopo aver sommati tutti quelli che 
misurano i volumi dei diversi solidi , come a dire dì tutti i muri , delle 
diverse volte, ec. ridurre a canne di costumanza alEoe di trascurare il 
minor numero di frazioni possibili. 

2. ® Esempio. 

Abbiasi un muro iatela di lungh. pai. 60, alt. pai. 34 , gross. pai. 
e si voglia la misura del suo volume. 

Misuro le dette dimensioni , e scrìvo nello squarcio. Muro in tela ( qu'j 
si dice di quali materiali è costrutto ) di lungh. pai. 60 , alt. pai. 34 v 
gross. pai. 3 . 

Con questi dati fo il seguente 

CÀLCOLCK 


lungh. pai. 80 

alt. 2« 

prod. 1440 

gross. 3 

prod. 4310 


Dunque il muro proposto è di pai. cubi 43>2o , ossia canne legali 4 ) 3 z . 
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Qaiadi moltiplicando questo numero pel prezto di una canna di costu- 
manza si avrà il costo del dato muro. 

3‘ Esempio. 

Eseguila la misura di un muro in tela , sia descritto. Muro io tela 
di lungh. pai. €o, alt. t >4 , gross. pai. 1,75. 

11 calcolo Sara il seguente 

riLCOLO. 

lanf;h. pai. 6D . 

atl. « 

prod. I4A0 

grou. 1,75 

prod. 2620 


Dunque il dato muro è di palmi cubici aSzo , ossia canne cubiche 
legali 2,52. 

Avvertimento — In questo caso, il muro è minore di due palmi. 
Moltiplicando il numero 2,52 delle canne cubiche pel prezzo di una canna 
di labbrica , non si avrb ^ come nei due esempli precedenti , l' importo 
totale del muro; imperocché, come si è gié premesso nell'articolo pre- 
liminare , il lavorio ed il calo in un muro di minore grossezza di 2 palmi 
è maggiore che in questo , o che in Uno di grossezza maggiore ; ed è 
perciò che va computato a parte. Questo maggior lavorìo detto magi- 
stero per ia nunore grossezza misurasi colla regola seguente. 

ì. 

Magistero per la minore grossezza nei muri in tela. 

REGOLA. 

Si misuri la lunghezza, l'altezza, e la grossezza del muro. 

La grossezza si sottragga da 2, la difTercnza si multiplichi per l'al- 
tezza e per la lunghezza. 

Esempio. 

( contìnua U precedente ). 

Le cose da misurarsi gié si conoscono , imperciocché si sono misu- 
rale per calcolarsi il volume: e ciò a sempre luogo, non calcolandosi 
mai il magistero se non si é già calcolato il volume del muro. Però 
tutto ciò che é da farsi é lavoro da tavolino , e consiste nel seguente 
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CALCOLO. 

Q. cosi. 2 

grou. 1,75 

diff. 0,25 

all. 24 

f irod. 0 

ungh. 60 

prod. 360 


Danqoe il magistero per la minore grossezza del dato muro è di pai. 
cubici 36 o , ovvero canne cubiche o, 36 . Moltiplicando questo numero 
pel prezzo di una canna cubica di magistero per la minore grossezza (*) 
fi ha il costo di quello necessario pel dato muro. Questo costo va ag- 
giunto a quello trovato per l’ es. precedente. 

3. 

Muto in tela con Contrafforti di pianta rettangolare ed a fianchi verticali. 

REGOLA. 

Si misuri la lunghezza , l' altezza , e la grossezza del muro j e l' al- 
tezza , lo sporto , e la larghezza di un contrafibrte. 

Si multiplichi l'altezza del contralTorte pel suo sporto, e per la lar- 
ghezza, il prodotto si ripeta tante volte per quanti essi sono, e se ne 
prenda la met'a ; questa s'i aggiunga al prodotto della lunghezza del muro, 
per la sua altezza e per la sua grossezza. 

Avvertimento — Si suppone che i contrafibrti siano tulli eguali tra 
loro , come si pratica nelle buone costruzioni. Quando non fossero eguali 
si misurerk separatamente, il muro colla regola i.* ( pag. 39 ) , ed il 
confrafforte come un muro a scarpa colla regola 33 . 

Esempio. 

Abbiasi il muro in tela con contrafforti come è rappresentato dalla 
fig. 11 : e se ne voglia la misura. 

Misuro la lungh. EF del muro e sia di pai. 68, l'alt HG sia di 
pai. 18, e la gross. BG che sia di pai. 3. In oltre misuro l'alt. AB 
di un contrafforte e sia di pai. i 5 , il suo sporto DB e sia di pai. 3 , 
e la sua largb. BC che sia di pai. 4 - Ei sopra luogo descrivo. — Muro 
in tela di lung. pai. 68, alt. pai. 18, e gross. pai. a; con numero 5 
contrafforti ciascuno dì alt. pai. i 5 . , sporto pai. 3 , e largh. pai. 4 - — 
Quindi fò il seguente 


(*) Ordinariamente il prezzo di una canna di magistero per la minore groi- 
sezza suol essere di ducati 3,i3. 
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conlrafT. alt. pai. 

t& 

tnnio limgli. pai. 

r>8 

spor. 

.T 

alt. 

t8 

prod. 

4.1 


.S44 

iargh. 

4 

p'^od. 

68 

proj. 

180 

! ri\ 

Ha dei contrair. 

5 

RIO-S. 

7 . 

prod. 

900 

prod. 

•IWH 

metà 

4 . so 

somma 

4 io 

2898 


Dunr|iie il volume del dato muro coi suoi conlraiTorti c di [>al. cu- 
bici ossia, canne cube legali a,89f-5. 

Avvertimento — Se questo numero esprimesse il volume di uu muro 
in tela senza contrafforti , basterebbe moltiplicarlo pel prezzo di una 
canna di costumanza per averne il costo. Ala nel caso attuale ciò non 
basta. Di fatto nei muri in tela le due facce di paramento del muro , 
che sono lavorate, sono eguali tra loro, e qui non lo sono a cagione 
delle facce laterali dei contrafforti, come la ABD. E però a ciò che 
si ottiene moltiplicando il prezzo di una canna cuba legale pel nume- 
ro 3,898 , debbesi aggiungere il costo della lavoratura dei detti late- 
rali , la quale dicesi dai pratici magistero per la terza e quarta faccia: 
e se ne calcola l' importo assumendo per unith di prezzo , quello di 
una canna quadrata , ossia di 100 pai. quadrati (*). Un tal magistero 
calcolasi come segue. 


i. 

Magistero perla terza e quarta faccia, nei muri in tela con contrafforti 
di pianta rettangolare ed a fianchi verticali. 

REGOLA. 

Si misnri l'altezza e lo sporto di un contrafforte. 

Si moltiplichi r altezza per lo sporto ; ed il prodotto si ripeta tante 
Tolte per quauti sono i contrafforti. 

E s s u f j o. 

Vogliasi la misura del magistero per la terza e quarta faccia nel muro 
la tela con contrafforti rappresentato dalla fìg. 11. 

Misuro l'alt. AB e sia di pai. i 5 , e lo sporto BD che sia di pai. 3 . 
E sopra luogo descrivo — Magistero per la terza e quarta faccia di cinque 
contrafforti di pianta rettangolare ed a fianchi Verticali , ciascuno di alt. 
pai. i 5 , e di sporto pai. 3 . 

- {*) A parlare rigorosamente la fliccla anlerinre ASC del contrafforte , non é 
cquitalentc all’area del muro che esso corre ) ma i pratici cosi la consiihranv. 
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Cou questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

alt. del contrafT. pai. li 

sporto 3 

prod. 46 

n. dei contrair. i 

prod. 226 

Dunque il magistero per le terze e quarte facce è di pai. quadri 225 , 
ossìa canoe quadre legali 2,25. Quindi moltiplicando questo numero pel 
prezzo del magistero di una canna quadrala sì ha il costo del Magistero 
richiesto. 

Avvertimento. — Quando il detto magistero devesi computare in- 
sieme col volume della fabbrica , come sempre avviene , 1' alt. e lo sporto 
di un contrafibrte trovansi già misurati , e trovasi in parte già fatto il 
calcolo pel magistero. — Trovato l’ importo del magistero si aggiunge a 
quello della fabbrica considerata come se tutta costituisse un muro in 
tela , e si ha l’ importo totale del dato muramento. 

t. 

Muro in tela con contrafforti di pianta trapezia. 

REGOLA. 

Si misuri la lunghezza , 1' altezza , e la grossezza del muro ; ed in 
oltre di un contrafforte si misurino le due larghezze al piede e quella 
alla cima, l'altezza, e lo sporto. 

Si faccia la somma delle tre larghezze del contrafforte, e se ne prenda 
la sesta parte ; il quoziente si moltiplichi per 1' altezza , per lo sporto 
e pel numero dei contrafforti : e ciò che risulta si aggiunga al prodotto 
della lunghezza del muro per la sua altezza e per la sua grossezza. 

Avvertimento. — Si suppone che i contrafforti fossero tutti eguali 
tra loro , come debb’ essere nella buona architettura. 

E se u r jo. 

Abbiasi il muro in tela con contrafforti di pianta trapezia , come è 
rappresentato nella fìg. 12 : e se ne voglia la misura. 

Misuro la luogh. EF del muro, e sia di pai. 4<>, la sua alt. HG e 
sia di pai. l5, e la gross. lii che sìa di pai. 2 j in oltre misuro dì un 
conlralfurte le sue due largii, al piede BC , cb , e sia la prima di pai. 5 , 
la seconda di pai. 3, la largii. AP alla cima e sìa dì pai. 4, l'alt. 
£a che sia dì pai. 12 , e lo sporto Bb , che sìa di pai. 3. Il qual muro 
e sue dimensioni lo descrivo nel modo seguente. — Muro in tela di lungli. 
pai. 4o , alt. pai. i5, gross. pai. 2 ; con n.° 4- contrafforti di pianta 
trapezia, ciascuno di largii, al piede interna pai. 5, esterna pai. 3, di 
largii, alla cima pai. 4, di alt. pai. 12 , e di s|xirto pai. 3. 
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Sii 

Quiudi al tavolino lo il seguente 

c A L c o I. o . 


Di un Contrajpirte, 

largii, al piede interna à 

Celerilà 3 

alla cima i 

somma 1 2 

sesta par. 2 

all. 12 

prod. 24 

sjiorto .3 

prod. 72 

u, dei coiitraRbrli 4 

prod. 2S8 


Dui Muro, 

* liiiigli. pai. 40 

alt. 1.1 

prod. 600 

groes. 2 

prod. 1200 


2«H 

Bumina 1488 


Dunque il dato muro con coiitraOorti di pianta Irapczia è di misura 
pai. cubici i4b8, ossia, canne cubiche legali i,48B. 

Avvertimento — Se questo numero esprimesse la misura di nn muro 
iu tela senza contrafforti , basterebbe moltiplicarlo pel prezzo di una 
canna cuba legale per averne il costo. Ma nel caso attuale ciò non 
basta. Di fatto nei muri iu tela le facce di paramento che sono lavo- 
rate sono eguali tra loro , e qui in una di essa , cioè nella EmnF , 
vi sono le facce laterali dei contrafforti, come la aBb , ABb , 
ebe pure sono lavorate. Egli è perciò che bisogna, a ciò diesi ottiene 
moltiplicando il prezzo di una canna cubica legale pel numero i,4B8' 
aggiungere quello della lavoratura dei detti laterali , la quale è detta dai 
pratici magistero per la tersa e quarta faccia: e di cui si calcola l’im- 
porto assumendo per unità di prezzo quello di una canna quadrata, ossia 
di loo pai. quadrati. Per la misura ai un tal magistero vale la regola 
seguente. 


6 . 

Magistero per le terze e quarte facce nei muri in tela con contrafforti 
di pianta trapezia. 

REGOLA. 

Dell’ uno dei due fìanchi di un contrafforte si misuri il lato saliente , 
e la sua distanza dal vertice dell’angolo ad esso opposto. 

Il lato saliente si moltiplichi per la sua distanza dal vertice dell'an- 
golo opposto , ed il prodotto si moltiplichi pel numero dei contrafforti. 

Avvertimento. — Si suppone come già si è avvertito pili sopra, che 
i contrafforti fossero tutti eguali tra loro , appunto come si pratica nelle 
buone costruzioni. 
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Esempio. 

Abbiasi un muro in lelu con coiiiraHbrii ili pianta trapezia, come è 
rappresentato dalla lig. i3 ; e vogliasi la misura del magistero per la 
terza e quarta faccia. 

Del fianco ABb in prospetto, ed aBb in sezione, di un coDtrafibrte, 
misuro il lato saliente Ab in prospetto, ab in sezione, c sia di pai. ia,o3, 
e la sua distanza Be dal vertice B dell' angolo opposto sia di pai. 3,l6 — 
£ sopra lungo descrivo — Magistero per la terza e quarta faccia dei quat- 
tro contrafforti (*) , ciascuna di lato saliente pai, i2,o3 distante dal 
vertice dell’angolo opposto per pai. 3,l6. 

Cou questi dati lo il seguente 

CALCOLO. 

lato saliente 12,03 

ina dist. dal vert. opp. 3,16 

prod. 38,0148 
11 . contcalT. 4 • 

prod. 162,0802 


Dunque il magistero per le terze e quarte facce è di pai. quadra- 
ti , i!>a,oG, ossia di canne quadrale legali l,5a. Quindi moltiplicando 
questo numero pel prezzo del magistero di una canna quadrala , si lia 
quello del magistero per le terze e quarte facce del dato muro con con- 
trafforti. Aggiungendo questo prezzo a quello della fabbrica considerata 
come costituente un muro iu tela , si avra il costo totale del dato muro 
cou contraffarti , rappresentato dalla fìg. 13. 


7. 


Muto in tela con contrafforti di pianta triangolore, 
REGOLA. 

Si misuri la lunghezza, l'altezza e la grossezza del muro; c l'altezza, 
la larghezza e lo sporto di un contrafforte. 

L’altezza di uu contrallbrle 6i iiiotliplichi per la sua larghezza, pel 
suo sporto , e pel numero di essi ; del prodotto finale si prenda il se- 
sto , e questo si aggiunga al prodotto della lunghezza del muro per la 
sua altezza e per la sua grossezza. 

Avvertimento. — Qui si suppone che i ronlrafforti sieno lutti di 
uguali dimensioni , come sempre si pratica nelle buone costruzioui. 

(*) Onlinariauicnte il muro cd i coutraKorti si trovano uinprc già descritti, 
come nell’ c». precedente. 
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EsEurto- 


Abbiasi nn muro con contrafforti di pianta triangolare, come è rap- 
presentato nella lìg. i 3 , e se ne voglia la misura del volume. 

Misuro la lungh. HG del muro, e sia di pai. 40 , la sua alt. JK, 
aia di palmi i 5 , e la gross. IL che sia di pai. a ; in oltre misuro l’alt. 
BA* del conirafforie, e sia di pai. ta, la sua largh. BD che sia di 
pai. 6 , lo sporto Db che sia di pai. 4 - fl““l *<> descrivo nel 

modo seguente — Muro in tela di ( qui vh dello il nome dei materiali 
di che è fatto) lungh. pai. 4° > P»'- * 5 , gross. pai. a, con nu- 

mero quattro conlrafforli di pianta triangolare , ciascuno di alt. pai. la, 
largii, pai. 6 , e sporto pai. 4* 

Quindi al tavolino fo il seguente 


CALCOLO. 


Di «n controffuru. Del Muro. 


alt. 

12 

lungb. 

4q 

largii. 

G 

alt. 

15 

prod. 

72 

prod. 

600 

6port. 

4 

gross. 

2 

prod. 

288 

prod. 

i2oa- 

n. contr. 

4 



prod. 

1152 



sesta parte 

192 .., 


192 



somala 

1392 


Dunque il dato muro con contrafforti di pianta triangolare è di pai, 
cubici idga , ossia di canne cubiche legali 1,392. 

Avvertimento. — Fissato il prezzo di una canna cubica, se si mol- 
tiplichi per 1,392 si avrb quello del dato muro ; ma come se fosse 
muro in tela senza contrafforti. Imperciocché nel fissare il detto prezzo 
si suppone che le due facce dì paramento del muro siano parallele , e 
perciò uguali tra loro, laddove qui la faccia anteriore, è occupata in 
parte dai contrafforti il di cui paramento è maggiore del corrispoudente 
nella faccia posteriore , essendoché in luogo della sola faccia triangolare 
JIAB vi sono le due BAC, DAC. Però a voler calcolare il prezzo 
del dato muro , bisogna tener conto- del magistero maggiore che richie- 
dono le due facce laterali BA C , DA C , in veoe della porzione trian- 
golare BAD di’ esse covrono. Magistero di cui calcolasi l' importo assu- 
ineiido per unita di prezzo quello di una canna quadrata , ossia , di 100 
pai. quadrati : c misurasi per la regola seguente. 
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8 . 

Magistero pel paramento maggiore , nei muri in tela con contrafforti 
di pianta triangolare. 

REGOLA. 

Di DO conlraflorle si misuri 1' altezza e la larghezza , il suo lato sa- 
liente , e la distanza di questo dal vertice deli’ angolo opposto. 

Il lato saliente si moltiplichi per la sua distanza dal vertice dell’ an- 
golo opposto , dal prodotto si sottragga il prodotto dell’ altezza per la 
semilargliezza , e la differenza si moltiplichi pel numero dei contrafforti. 

Avvertimemto. — Quando gih si son prese le misure per calcolare 
il volume del mnro di cui si tratta ( come quasi sempre avviene ) *, ba- 
sta pel magistero misurare soltanto il lato saliente e la sua distanza dal 
vertice deli’ angolo opposto ■, trovandosene già misurata l’ altezza e la 
larghezza. 


Esempio. 

Dato il muro rappresentato dalla fìg. i3, vogliasene calcolare il ma- 
gistero pel paramento maggiore dei contrafforti. 

Misuro l’alt. BA' e la largh. BD di un contrafforte, e sia BA' di 
pai. la , BD pai. 6 . (linee che ordinariamente Uovansi già misurate ), 
il lato saliente AC e sua distanza dal vertice B dell’ angolo oppo- 
sto: e sia AC pai. 13 , 87 , ^ 5. — Quindi noto nello squarcio. 

Magistero pel paramento maggiore pei quattro contrafforti , ciascuno 
di alt. pai. la, largh. pai. 6, ( queste due dimensioni possono sop- 
primersi quando il muro è stato già descritto come nell’ es. precedente 1 , 
di lato saliente pai. > 3 , 37 , e la sua distanza dal vertice dell’angolo 
opposto pai. 5. — G>n questi dati al tavolino lo il seguente 


CALCOLO. 


lato saliente 
sua dist. veri. opp. 

prod. 

alt. 12 
aemilarg. 3 

prod, 36 meno 

cliir. 
n. contrafT. 
prod. 


f2,37 

5 

6t,8S 


36 

25,85 

4 

103,40 


Dunque il magistero pel paramento maggiore , nel dato muro con con- 
trafforti a base triangolare, è di pai. quadrati io3,4o , ossia di canne 
quadre legali i,o3: onde moltiplicando questo numero pel prezzo del 
magbtero di una canna , si ha ciò che bisogna aggiungere al prezzo del 
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medesimo muro niun conto tenendo del lavorio maggiore pei contrafforti, 
ed avere cos^ il prezto totale del dato muro. 

9. 

Jlluro in tela con contrafforti o senza , e con arcate cieche. 
REGOLA. 

Si misuri , per le regole precedenti , come se fosse costrutto a corsìe 
orizzontali , cioè come se non vi fossero arcale; ed indi si tenga conto 
del magistero maggiore necessario per la slrutlura ili esse; per lo che le 
regole seguenti. 

Avvertimento. — Questa sorte di magistero si calcola misurando il 
volume dell' archivolto di ciascun' arcata. 

10 . 

Magistero pegli archiviati nei muri in tela con contrafforti ó sema , 
ad arcate cieche di tutto sesto, 

REGOLA. 

Si misuri la corda del sesto , la grossezza dell'archivolto , e la gros- 
sezza del muro. 

Alla corda dell' archivolto si aggiunga la sua grossezza, e la somma 
si molti plichi per essa grossezza, per quella del muro , pel n.” costan- 
te 1 , 5 ^, e pel numero delle arcale. ^ 

i.° Avvertimento — La grossezza del muro ordinariamente trovasi 
gi'a misurata, nel doversi calcolare il volume di tutto il muro ( reg. p). 

a.” Avvertimento. — In ogni bene intesa costruzione , gli archi- 
volti delle arcate cieche in un medesimo muro sono di uguali dimensioni; 
e cos'i suppone la regola. Che se fossero dissiigunii si applicher'a la re- 
gola parlilameute per quelli che sono uguali , moltiplicando in fine non 
pel numero di tutti gli archivolti , ma pel numero di quegli che hanno 
uguali dimensioni. 


Esettrio. 

Abbiasi un muro in tela ^ come rappresentato nella Cg. at ad arcate 
cieche e di tutto sesto : vogliasene la misura. 

Misuro prima il volume del muro , niun conto tenendo delle arcate 
( reg. 9 . ) ; quindi calcolo il magistero per 1 ’ archivolto di esse. 

Perciò misuro la corda dB del sesto di una delle arcale ; la grossezza 
DE dell’archivolto, e la gross. FG del muro; e sia AB pai. i3, DE 
pai. 3, FG pai. 3, e noto nello squarcio ( dopo aver descritto il muro 
non tenendo conto delle arcate i. Reg., a.° es., pag. 3o). — Magistero per 
II." sci arcate cieche e di lutto sesto di corda pai. i3 , gross. dell'archivolto 
pai. 3 , gross. del muro pai. 3. Dopo ciò al tavolino fo il seguente 
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calcolo. 

cor archir. 13 

grohs. arcljìv. 3 

somma i c 

groM. arcliiv. 3 

proti. 48 

gross. muco 3 

prod. 144 
n. cosi. 1,57 

prod. 326,08 

, n. arcale C 

prod. 1350,48 

Dunque il magistero per li archivolti delle sci arcale cieche, nel muro 
di cui si tratta è di pai. cubici i3ó6,48, ossia di canne cube legali i,3ó(i 
Onde poi moltiplicando i,356 pel prezzo del magistero per una canna, 
si ha quello per la struttura di delti archivolti ; che aggiunto al prezzo 
del muro come se essi non vi fossero , da il prezzo totale del muro di 
cui si tratta. 

11 . 

Magìsien pegU archivolti nei muri in tela con contrafforti o sema, 
ad arcate cieche e di sesto scemo. 

REGOLA. 

t 

Si misuri la corda e la freccia del sesto , la grossezza dell’arco, c la 
grossezza del muro. 

Si facciano i quadrati della semicurda e della freccia, e si sommino. 
La freccia si moltiplichi per la grossezza dell’ arco , ed il prodotto ag-* 
giunto alla ottenuta somma si divida per essa somma. Il quoziente si 
moltiplichi per la lunghezza dell'arco intradosso, per la grossezza del* 
l’arco e per la grossezza del muro. Ciò che si ottiene si ri|>eta tai.tc 
Tolte per quante sono le arcate. 

1.* ATTERTiMEmo — La gross. del muro ordinariamente trovasi già 
misurata nel doversi calcolare il volume di tutto il muro ( reg. g ). 

a.® Avvertimento. — Nelle buone costruzioni gli archivolti delle ar- 
cate cieche in un medesimo muro sono di uguali dimensioni ; e cos'i sup- 
pone la reg. Chè se fossero dissuguali si applicherebbe parzialmente a 
quelle che sono uguali, moltiplicando in line non pel numero di tutti 
gli archivolti , ma pel numero di quegli che hanno uguali dimensioni. 

Esempio. 

Abbiasi un muro in tela . come rappresentato nella (ìg. aa ad arcale 
cieche e di sesto scemo: e vogliasi calcolare il magistero per la strut- 
tura degli archivolti. 
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Muuro la corda AB, e la freccia EF del sesto, la gross. FG del' 
r archivolto, e quella CD del muro: e sia AB pai, i3, pai, 4> 
FG pai. 3, CD pai. 3; e noto nello squarcio ( dopo di aver detto 
delle dimensioni del muro, senza parlare delle arcale) — Magistero per 
li archivolti delle sei arcate cieche e di sesto scemo; ciascuna di corda 
pai. i3 e freccia pai. 4> gross. pai. 3; essendo la gross. del muro pai. 3. 
( Quest’ ultima misura ordinariamente già trovasi detta nel descrivere le 
dimensioni del muro ). 

Con questi dati al tavolino fo il seguente calcolo ; cominciando pri« 
ma dal computare la lungh. dell'arco intradosso per mezzo della 

Tav. (A) ( F. ari. preliminare pag. i8 ) : lungh. che la reggia suppone 
gik conoscersi. 

CALCOLO, 


Determinazione della lungh. dell’arco intradoeso. 


a : 


semicor. e,S 
frec. 4 


suo qnadr, 
suo quadr. 


mille voi. cor. 13000 div. per i. quoz. 

cor. lar. 




42. 25 
IO 

58.25 dir. per dop. frec, 
7,28 


I. quoa.l 7,28 


1786 ,..., are. eorrlsp.r 2199, tl 

8,73 


1 


somma 2207,84 
moli. I, quoz. 7,28 


prod. 16073,07 
lungh, are, iotrad. i ]6,07 

Dunque la lunghezza dell'arco intradosso AFB dell' archivolto è di 


pai. 16,07. 


Applicazione della Regola 

semicor. 

6,5 

suo quadr. 42,25 

freccia 

4 

suo quadr. IC 

gross. are. 

3 

somma 58,25 

prod. 

12 .... 



somma 70,25 div. per 


r. f 68,25 

z. 1 1,21 

16,07 


quoz 

luDgh, are. intr 
prod. 
gross. are. 
prod. 
gross. muro 

prod. 174,96 
n. arcale 6 


19,44 

3 

58,32 

3 


prod. 1049,70 


Dunque il magistero per la struttura dei sei archivolti delle arcate eie- 

6 
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cbe di sesto scemo del dato moro , è di pai. cubi io49)76 j ossìa di canne 
cubiche legali i,o 5 o. 

19 . 

Aluro diritto di pianta circolare. 

REGOLA. 

Si misuri il diametro del circolo ìotcrno della pianta del muro , la 
sua grossezza c l’ altezza di esso. 

Si sommi il diametro colla grossezza del muro , e ciò che si ottiene 
si moltiplichi per essa grossezza e per l’altezza; il prodotto si moltipli- 
chi pel numero costante 3 ,i 43 > 

Eseufio. 

Abbiasi un pozzo di pianta circolare, come è rappresentato nella fig. i6 
e vogliasi la misura della sua canna abceda. 

Misuro il diametro AB del circolo interno della pianta e sia di pai. 8 , 
la gross. BC del muro e sia di pai. 3 , c la sua alt. eb che sia di 
pai. a 4 > L sopra luogo cos'i scrìvo — Muro ( e qui dìcesi di quali ma- 
teriali è composto ) iormantc la canna di un pozzo circolare , di dia- 
metro pai. 8 , gross. pai. 3 , alt. pai. 24. 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOJ.0. 

« 

ilìani. int. 8 

grou. del muro 3 

somma 11 

gross. 3 

prod. 33 

alt. 14 

prod. 792 

n. cosi. 3,142 

prod. 2488,404 

Dunque il maro formante la canna del dato pozzo c di pai. cubici 
2488,48 , ossia di canne cubiche legali 3,488. Quindi moltiplicando que- 
sto numero pel prezzo di una canna di costumanza si avra il costo del 
dato muro. 

Avvertimelo — Il prezzo di una canna cubica legale della fabbrica 
ora presa a misurare, debb’ essere alcun poco più grande del prezzo di 
una canna di fabbrica costituente un' muro di pianta retta; imperocché 
nel caso di cui si tratta il muro essendo curvo le pietre debbono essere 
lavorate a cuneo , c perciò debb’ esserne maggiore la mano d’ opera ne- 
cessaria , ed il calo. Ma quando un pezzo circolare facesse parte di una 
fabbrica più vasta , allora sì paga la fabbrica curva allo stesso prezzo 
della retta , pagandosi in oltre un magistero per la curvatura per lo che 
la rcg. seguente. 
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13 . 

MagiMero per la curvatura di un muro diriUo di pianta circolare. 

REGOLA. 

Si misuri il volume di tatto il muro ( Reg. preced. ). 

14 . 


Muro diritto di pianta semicircolare. 
REGOLA. 


Si misuri il diametro del semicircolo pianta del paramento concavo, 
l’altezza del muro, e la sua grossezza. 

Si sommi il diametro colla grossezza del muro , e ciò che si ottiene 
si moltiplichi per essa grossezza e per l’ altezza ^ il prodotto si molli- 
plichi pel numero costaute 1,5708. 


EsEtrrio. 

Abbiasi una Cono di pianta semicircolare , come è rappresentata nella 
fig. 17: e vogliasi il volume del muro che ne costituisce la parete. 

Misuro il diametro AC del semicircolo ABC pianta del paramento 
concavo e sia di pah 19,8, ne misuro l’alt. ET e sia di pai. a8 , e 
la gross. BF che sia di pai. 3 . E sul luogo del lavoro scrivo — Muro 
r e qui dicesi di quali materiali è costrutto ) che costituisce la parete 
cella Cona di pianta semicircolare, del diametro di pai. ig,8, di gross. 
pai. 3 , e di sut. pai. 38 — Con questi dati io il seguente 

CALCOLO. 

... tliam. pai. 19,S 
gross. 3 

somma 22,8 

gross. 3 

prod. 68,4 

alt. 28 

prod. 1915,2 

. n. cosi, t,5708 

prod. 3008,396 


Dunque il dato muro , che sostiene la volta della 
cubi 3 oo 8 , 3 g 6 , ossia di canne cubiche legali 3 , 008. 
cando questo numero pel prezzo di una canna si ha 
muro. 

AvvEaTiMEUTO — Il prezzo di una canna della fabbrica ora presa a 


Cona . è di pai. 
Quindi rooltipli- 
ìl costo del dato 
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misurare debb' essere alcun poco più grande del prezzo di una canna di 
fabbrica costituente un muro di pianta retta ; imperocché nel caso di 
cui si tratta il muro essendo curvo le pietre debbouo essere lavorate a 
cuneo, e perciò debb' esserne maggiore la mano d’opera necessaria, ed 
il calo. Ma quando un pezzo curvo facesse parte di una fabbrica più 
vasta , allora si paga la fabbrica curva allo stesso prezzo della retta , 
pagandosi in oltre un magistero per la curvatura : per lo che la reg. 
seguente. 

15. 

Magistero per la curvatura di un muro diritto di pianta semicircolare. 

REGOLA. 

Si misuri il volume di tutto il muro ( Reg. preced. ). 

16 . 

Muro diritto di pianta ad arco di circolo. 

REPOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dell' arco pianta del paramento con- 
cavo , la grossezza del muro , e la sua altezza. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia , e si sommino. 
La freccia si moltiplichi per la grossezza del muro , ed il prodotto ag- 
giunto alla ottenuta somma si divida per essa somma. Il quoziente si 
moltiplichi per la lunghezza dell'arco pianta del paramento concavo, 
per la grossezza del muro e per la sua altezza. 

Avvertimento — Questa regola ( fìg. 20 ) db la misura del muro 
tlxC^Bbca compreso tra i piani Da. , condotti pel centro D del- 
r arco acb : per la qual cosa nel misurare i muri ÀM,BN laterali al 
nicchione , è uopo tener conto dei prismi di base ajix,bB^,ano,^ie che 
si misurano facilmente , moltiplicando an per no ed Ax per Aa c quindi 
la somma dei prodotti per l'alt, del muro. — Il tenere ad un tempo 
conto di tali porzioni implicherebbe in lunghissimi calcoli. 

EsxiiP/o. 

Abbiasi un nicchione di pianta ACBbca\ e vogliasi la misura del 
muro che ne costituisce la parete. 

Misuro la corda ab e la freccia de dell'arco acb ^ pianta del para- 
mento concavo, e sia ab pai. i4, pai. 5; misuro la gross. c C del 
muro che sia di pai. 3 , e 1 ' alt. della parete del nicchione che sia 
pai. 20. E descrivo nel registro — Muro ( e qui dicesi di quali ma- 
teriali è composto ) diritto di pianta ad arco di circolo di corda pai. 14. 
e freccia pai. 5 , formante la parete del nicchione di gross. pai. 3 , 
alt. pai. 20. 

Con questi dati fo al tavolino il seguente calcolo; cominciando prima 
dal computare la lungh. dell' arco acb pianta del paramento concavo 
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per mezzo della Tav. (A) ^ F. art. preliminare pag. i8. ) : lungh. che 
la regola suppone conoscersi. 


CÀLCOLO. 


Determinazione della lungh, dell'arco pianta pel paramento concavo. 


aemic. 7 ino quadr. 49 

fcec. 5 luo quadr. Ib 

somma 74 dir. per dop. frec. ^ IO 
1 . quoz. t 7,4 

mille volte cor. 14000 dir. per i. quoz. e 7,4 

cor. tav. \l892 are. corris./’ 3478,37 

I ».9t 

somma 3481,28 

molt. I. qooz. 7,4 

prod.' 18361,472 
lungh. are. 18,36 


Dunque la lungh. dell' arco aie pianta del paramento concavo è di 
pai. i8,36. 

Applicazione delta Reg, 


semic. 7 

suo quadr. 

49 



freccia S 

suo quadr. 

25 



grou. muro 3 

somma 

74 



prod. 15 


15 



. ' 

somma 

89 

div. per somma quadr. i 

74 




quoz. \ 

1,26 




lungh. are. param. conc. 

18,36 


%. 


prod. 

22,032 




gross. muro 

3 




prod. 

66,096 




alt. muro 

20 




prod. 

1321,92 


Dunque il muro che costituisce Isipbrete ACBbca del dato nicchione 
è di pai. cubi i32i,ga ossia, canne cubiche legali i,33a: numero che 
moltiplicato pel prezzo di una canoa, dh il prezzo del dato muro. 

Avvertimento — Il prezzo di una canna della fabbrica ora presa 
a misurare, debb' essere alcun poco piìi grande del prezzo di una canna 
di fabbrica costituente un muro di pianta retta ; imperocché nel caso 
di coi si tratta il muro essendo curvo le pietre debbono essere lavorate 
a cuneo , e perciò debb' esserne maggiore la mano d' opera necessaria ^ 
ed il calo. Ma quando un pezzo curvo facesse parte di una fabbrica più 
vasta , allora si paga la fabbrica curva allo stesso prezzo della retta , 
pag.-indosi in oltre un magistero per la curvatura : per lo che la reg. 
seguente. 


Pigilized by Google 


46 


FÀHTE I. CiPO I. ABT. I. 


17 . 

Magistero per la curvatura dì un muro diritto di pianta ad arco 

di circolo. 

REGOLA. 

Si misuri il volume di tutto il muro. ( Reg. preced. ). 

18 . 

Muro diritto di pianta ellittica. 

REGOLA. 

Si misurino i due assi dell'ellisse pianta del paramento Goncaro, la 
grossezza del muro e la sua altezza. 

1 due assi si sommino tra loro e colla doppia grossezza del muro , 
e la somma si moltiplichi per la grossezza del muro, per la sua altezza , 
e pel numero costante i,5^o8. 

Essurio. 

Abbiasi una sala ellittica j e vogliasi la misura del muro che ne co- 
stituisce la parete. 

Misuro l’asse maggiore AB (fig. i4) ed il minore CD deH’ellissey^DJffC 
pianta del paramento concavo del muro, e sia AB pai. 44 i CD pai. a4; 
misuro la gross. CE del muro , che sia di pai. 4 > e la sua alt. che 
sia pai. 30. E sopra luogo descrivo — Muro diritto ( e qui dicesi di 
quali materiali è composto^ di gross. pai. 4> ed alt. pai. 3o, costituente le 
pareti della sala ellittica di asse maggiore pai. 44> ed asse minore pai. a4. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

asse magg. 44 

asse mia. 34 

• doppia gross. 8 

somma 7S 

gross. 4 

, prod. 304 

alt. 20 

prod. 6080 

n. cosi. 1,5708 

prod. 9550,4640 

Dunque il dato muro diritto di pianta ellittica c di pai. cubici 955o,464 , 
ossia, di canne cubiche legali 9,55: moltiplicando il qual numero pel 
prezzo di una canna , si ha quello del muro. 
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Atveetimxnto — Il prezzo di una canna della fabbrica ora presa 
a misurare, debb' essere alcun poco più grande del prezzo di una canna 
cubica di fabbrica costituente un moro di pianta retta ^ imperocché nel 
caso di cui si tratta il muro essendo curvo le pietre debbono essere la- 
vorate a cuneo , e perciò debb’ esserne maggiore la mano d’ opera ne- 
cessaria ed il calo. Ma quaudo un pezzo curvo facesse parte di una fab- 
brica più vasta , allora si paga la fabbrica curva allo stesso prezzo della 
retta , pagandosi in oltre un magistero per la curvatura : per lo che la 
reg. seguente. ^ 


19. 

Magistero per la curvatura di un muro diritto di pianta ellittica. 


REGOLA. 


Si misuri il volume di tutto il muro ( Reg. preced. ). 


20 . 


Muro diritto di pianta semiellittica. 

REGOLA. 


Si misnrino la corda e la freccia dell’ arco pianta del paramento con- 
cavo , la grossezza del muro , e la sua altezza. 

La semicorda si sommi colla freccia e colla grossezza del muro , e ciò 
che risulta si moltiplichi per la grossezza del muro, per la sua altezza, 
e pel numero costante 1,5708. 


Esempio. 


Abbiasi un portico semielliltico la di cui icnografia è data dalla fig. i5 ; 
e vogliasi la misura del muro A CEB che ne costituisce la parete con- 
tinuata. 

Misuro la corda AB e la freccia DC dell’arco ACB pianta del 
paramento concavo, la gross. CE del muro, e la sua alt.; es\sAB 
pai. 44 i E)C pai. la . CE pai. ^ l’alt, di pai. ao. E descrivo 
nello s(|iiaicio — Muro diritto ( c qu't dicesi di quali materiali è la fab- 
brica ) di gross. pai. 4- ^d alt. pai. 10 , costituente la parete scuiicllit- 
tica del portilo , la quale è di corda pai. 44 ■> Itecela pai. la. 
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Con quetti dati fo il seguente 


CALCOLO. 

temicor. pai. 22 

frec. 12 

gross. muro 4 

somma 38 

gross. muro 4 

prod. 162 

all. 20 

prod. 3040 

n. cosi. 1,5708 

prod. 4775,2320 

Dunque il muro AE CB , che costituisce la parete continuata del 
portico , è di pai. cubici 477^ia3a , ossia di canne cubiche legali 4i77^- 
Quindi moltiplicando un tal numero pel prezzo di una canua , si ha 
il prezzo di esso muro. 

Avvertimento — Il prezzo di una canna della fabbrica ora presa 
a misurare , debb' essere alcun poco più grande del prezzo di una canna 
cubica di fabbrica costituente un muro di pianta retta : imperocché nel 
caso di cui si tratta il muro essendo curvo le pietre debbono essere la- 
vorale a cuneo , e perciò debb’ esserne maggiore la mano d’ opera neces- 
saria , ed il calo. Ma quando un pezzo curvo iàcesse parte di una fab- 
brica più vasta , allora si paga la fabbrica curva allo stesso prezzo della 
retta , pagandosi in oltre un magistero per la curvatura per lo che la 
reg. seguente. 


21 . 

Magistero per la curvatura di un muro diritto di pianta semiellittica. 

REGOLA. 

Si misuri il volume di tutto il moro. ( reg. preced. ). 

22 . 

Muro a scarpa di pianta retta. 

Del muro si misurino le due grossezze al piede ed alla cima , 1' al- 
tezza e la lunghezza. 

Si sommino le due grossezze , la loro somma si moltiplichi per l’al- 
tezza e per la lunghezza , e del prodotto si prenda la melò. 

Eseufio. 

Abbiasi un muro a scarpa , e se ne voglia la misura. 

Misuro le due gross. al piede ed alla cima : e sia ( fìg, i8 ) quella al 


Digitized by Google 



DEI Meni PIENI, 


49 

piede AB pai 6 , e l'altra DB' alla cima pai. 3 ; misuro l'alt. BB' e sia 
pai. 13 , io ultimo la lutigli, e sia di pai. i^. £ sopra luogo scrivo — 
Muro a scarpa ( e r|uì dicesi di quali materiali è costrutto) di gross, al 
piede pai. b ed alia cima pai. 3 , di alt. pai. 13 , e di luogb. pai. 34. 

Quindi al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

gross. alla cima 3 
gross. al piede 6 
somma 9 

all. 12 

prod. 108 

lyngli. 24 

_ < prod. 2i'J2 
. metà ' 1290 

Dunque il dato muro è dispai, cubici 1396, ossia canne cubiche le* 
gali 1,396. Quindi moltiplicandlT^questo numero pel prezzo di una canna 
di costumanza si avrà il costo del^uro. 

33 . 

Muro a scarp^di pianta circolare. 

REGOLA, 

Si misuri la grossezza del rou^ al piede ed alla cima, la sua altezza, 
ed il raggio del circolo pianta del paramento concavo. 

Si facciano i quadrati di ciasouna delle due grossezze , ed il prodotto 
di esse; un tal prodotto cd i fat<.i quadrati si sommino, e della somma 
si prenda la terza parte j a ciò che si ottiene si aggiunga il prodotto 
del raggio per la somma delle due grossezze ; e la somma che ne ri* 
sulta si moltiplichi per l'altezza c per 3 , 14159. 

B s E u P i o. 

Vogliasi la misura del piede di una torretta \ e sia qual è rappresen- 
tato nella Cg. ig. 

M isuro la gross. CB al piede , c sia di pai. 9 , 1 ’ altra C'B' alla 
cima , e sia pai. 4 I »c misuro l'alt. CC e sia di pai. iK ^ e per ultimo 
il raggio AC del circolo pianta del paramento concavo , e sia di pai. io. 
E scrivo sul luogo — Muro ( e qui dicesi di quali materiali è co- 
strutto) a scarpa di pianta circolare, formante piede della torretta, di 
gross. al piede pai. 9 , alla cima pai. 4> psE tB e di raggio 

pai. lo. 

7 
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Cou questi dati fo il scgucutc 

CALCOLO. 

gross. al piede 
gi'06». alla cima 
proJ. 


summa delle due gross. 
ragg, parala, cuiicar. 

prod. 


Dunque il muro a scarpa di pianta circolare dato a misurarsi è di 
pai. cubici q85:i,i2, ossia di canne cubiche legali 9,853. Quindi mol- 
tiplicando il prezzo di una canna per questo numero si avr'a il costo 
della data fabbrica. ■ 

Avvertimento — 11 prezzo di una canna della fabbrica ora presa 
a misurare , debb' essere alcun poco più grande del prezzo di una canna 
di fabbrica costituente un muro di pianta retta ; imperocché nel caso 
di cui si tratta il muro essendo curvo le pietre debbono essere lavorate 
a cuneo , e perciò debb’ esserne maggiore la niauo d’ oliera necessaria , 
ed il calo. Ma quando un pezzo circolare facesse parte di una fabbrica 
più vasta , allora si paga la fabbrica curva allo stesso prezzo della ret- 
ta , pagandosi in oltre un magistero per la curvatura per lo che la re- 
gola seguente. 

24. 

Magistero per un muro a scarpa di pianta circolare. 

REGOLA. 

Si misuri il volume di tutto il muro ( Rcg. prcced. ). 


9 suo quadr. 81 

4 suo quadr. 10 

36 30 

somma 1,13 
terza parU- 44,33 
13 
10 

130 130 

somma 174,33 
alt. del muro 18 

prod. 3137,94 
n. cosi. 3, 1 4 1 Ó9 

prod. 9858,1209 
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ARTICOLO IL 

UELLA UlSUBJ DEI UUBI TRAFOBATT. 

I muri traforati, cioè quelli die non formano un masso dappertutto 
Koutiiiuato , ma che in vece hanno delle interruzioni per arcate , porte, 
finestre, od altri vani, si misurano come i pieni, supponendoli tali, 
e poi se ne sottraggono gli spazii vuoti o vani. Per modo che il tutto 
riducesi ( posto il gih detto nell’ articolo precedente ) ad imparare come 
misurare cotali spazii vuoti o vwti. 

Ma quantunque misurando prima i muri come se fossero pieni , cd 
indi sottraendone la misura dei vani ( fatta come insegneremo ) , si abbia 
la vera misura dei muri di cui si. tratta, pure ridottane l’ottenuta cu- 
batura a canne cubiche legali, od anche ( volendo stare all’ antica con- 
suetudine ) a canne cubiche o canne di costumanza , non se ne ha il 
giusto valore moltiplicando il prezzo di una canna cubica legale , o 
canna di costumanza , canna cuba , pel numero di esse ; e soprattutto 
tra noi nel caso delle più ordinarie costiutture. . 

Come già abbiam dotto nell’articolo preliminare [^.y.pag. 24- e sega.) 
comunementre tra noi delie pietre si lavora una sola faccia -, ed è quella 
che fa paramento. Ora quando il muro ha dei vani, come a cagioti 
d’esempio u3 ) la porta ABCD , oltre alle facce di paramento 

rappresentate in pianta da E.4DF, cadf, sono pure lavorate le fac- 
ce Aa , Dd, od in sezione ABba, ABhn , del vano: della lavor.-i- 
zioue delle quali non si tiene conto , quando misurato prima il muro 
come pieno se ne toglie poi il vano. E per questo lavoro, che pur deh- 
besi pagare, nou era giusto, come testé dicevamo, il prezzo che colle 
dette operazioni calcolavasi pel muro. Ed oltre a questo anclie per un’al- 
tra cagione nou ne risulta giusto il prezzo. Ed é , che le pietre costi- 
tuenti il muramento immeilialumeute superiore ad un vano , vanno ta- 
gliate a cuneo , e perciò debbono lavorarsene tutte le facce , e non una 
sola, e ne è maggiore il calo. Però è uopo nel calcolare il prezzo di 
un muro tenere pur conto dì cpiesto secondo Magistero. 

Egli è perciò che dopo ogni regola che impara a misurare lo spazio 
vuoto , ossia il vano , faremo succederne altre due ^ 1’ una relativa al 
magistero pel paramento , 1' altra relativa al magistero per la piatta- 
banda od archivolto clic covre superiormente il vano. 

Pertanto per li muri traforati vale la seguente regola generale., 

t. 

Regola generale per computare il prezzo di un muro traforato ^ 
dato che sietio le unità di prezzo 

REGOLA. 

Si misuri il maro come se fosse pieno, e se ne misurrno i vanì ; dalla 
prima misura se ue sottragga la seconda , cd il umuero che uo risulta 
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ridotto a canne cube, si moltiplichi pel prezzo di una canna. In oltre 
per ciascun vano si misuri il magistero pel paramento e quello per la 
sua piattabauda od archivolto , e se ne calcoli il prezzo. Questo si ad- 
dizioni con quello gik trovato di sopra , e la somma sarà il prezzo del 
dato muro traforato. 


2 . 

V ano nei muri in tela , di porla o balcone rettangolare , a fianchi 

paralleli. 

REGOLA. 

Si misuri r altezza e la larghezza del vano , c la grossezza del muro. 

Si moltiplichi l'altezza del vano per la sua larghezza e per la gros- 
sezza del muro 

Avvertimento — Dovendosi misurare i vani per dedurli dalla mi- 
sura del muro considerato come pieno , la sua grossezza trovasi già 
misurata. 

Esempio. 

Vogliasi misurare il vano rappresentato dalla figura a3. 

Misuro l’alt. AB del vano, la sua largh. AD , e sia l’alt, di pai. la, 
e la largh. di pai. 6: in oltre misuro la gross. Aa del muro e sia di 
pai. 3. Nel registro scrivo — Da dedursi dal muro grosso pai. 3 vano di 
porta di alt. pai. la, e largh. pai. 6. 

Con questi dati io il seguente 

CALCOLO. 

alt. del vano 12 * 

largh. del vano B 

prod. 72 
gross. del muro 3 
prod. atfi 


Dunque dalla misura del muro ove è U vano debbono dedursi pai. 
cubici ai6. 


3. 

Magistero pel paramento in un vano di porta o balcone rettangolare 
a fianchi parallelli , in un muro in tela. 

REGOLA. 

Si misuri r altezza e la larghezza di un fianco del vano. 

L' altezza si moltiplichi per la larghezza , e del prodotto si prenda 
il doppio. 
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Avvertimento — Il magistero misurandosi sempre quando misurasi 
il vano , trovasi gik misurata l' alt. : e quando non è sbiego , trovasi 
eziandìo misurata la largb. del fianco. 

Esmmpìo. 

Misurato il vano rappresentato dalla fig. a3 vogliasi misurare il ma- 
gistero pel paramento. 

Misuro l'alt. AB che è di pai. la e la largb. Aa di un fianco ; e 
scrivo — Alagistero pel paramento dèi fianchi di alt. pai. 12 , e di largh. 
pai. 3. 

Quindi fo il seguente 


CÀLCOLO. 

alt. pai. 12 
larg. 3 

prod. 3S 
doppio 73 

Dunque il magistero pel vano di cui si tratta è di pai. quadrati 73 . 


4 . 


Magistero per la piallabanda di un vano rettangolare a fianchi paralleli^ 
in un muro in tela. 

REGOLA. 

Si misuri la grossezza del muro , la larghezza inferiore e superiore 
della piattabanda , e la sua grossezza. 

Le due larghezze si sommino , la somma si moltiplichi per la gros- 
sezza del muro e della piattabanda , e del prodotto si prenda la mctk. 

Avvertimento — Lr misura di questo magistero , accompagnando 
sempre quella del volume del vano , la grossezza del muro trovasi già 
misurata. 

Esempio. 


Misurato il vano rappresentato dalla fig. s3 vogliasi misurare il ma- 
' gistero per la sua piattabanda. . 

Misuro la gross. del muro che è di pai. 3, la largh. inferiore BC della 
piattabanda, e sia di pai. 6 , la superiore EF , che sia di pai. 8 , e 
la sua gross. CG che sia di pai. 3. £ nel registro scrivo — Magistero 
per la piattabanda del vano di largh. inferiore pai. 6 , supcriore pai. 8 , 
e di gross. pai. a , essendo quella del muro di pai. 3, 


Digitized by Google 



54 PARTE I. CAPO l. ART. II. 

Con questi dati fo il segnculc 


CALCOLO. 

lai'g. infer. 6 

larg. super. 8 

sooiina 14 
gross. muro 3 
prod. 4J 
gross. piati. ì 
prod. 84 
melA 42 

Dunque il magistero per la piattabanda del dato vano c di pai. cubici 4^. 

5. 

f^ano , nei muri in tela , di porta o balcone rettangolare , con squarci 

ai Jìanchi, 

REGOLA. 

Si misurino la larghezza interna ed esterna del vano , la sua altezza, 
e la grossezza del muro. 

La somma delle due larghezze si molliplichi per la grossezza del muro, 
c per r altezza del vano , e del prodotto Cnalc si prenda la meta. 

E S EU FIO. 

Vogliasi misurare il vano di balcone rettangolare con squarcio ai fianchi 
rappresentato dalla fig. 24 . 

Misuro la largii, interna AD c sia di pai. 8, la esterna adesia di 
pai. 6, l’-alt. Ab c sia di pai. i5 c la gross. E'c del muro ciré sia 
di pai. 3. E scrivo uel registro — Da dedursi dal detto muro grosso 
pai. 3 vano di balcone con squarcio-ai fiauchi , di largh. ialeruapal. 8, 
esterna pai. 6, ed alto pai. i5. 

Quindi al tavolino fo il seguente 

cALCOLa. 

iiiter» S 
iarg. esL 6 

somma 1 4 
giQftSs del sturo J 

prod. 4 2 
alt. del vano 

4 prod. G30 

metà 315 


Dunque il vano da dcduisi c di misura pai. cubici 3 l3. 
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6 . 

]Hagislero pel paramento di un vano di porta o balcone rettangolare 
con squarci ai Jìanchi , praticato in un nutro in tela. 

REGOLA. 

Si misuri l’altezza e la larghezza di uno dei sc|uarci del vano. 

L’ altezza si moltiplichi per la larghezza , ed il prodotto si raddoppi!. 

Esempio. 

Misurato il vano rappresentalo dalla fig. a4. vogliasi misurare il ma- 
gistero pel paramento dei suoi squarci. Misuro 1 alt. .4B che è di pai. i5, 
c la largh. j4a di uno squarcio, che sia di pai. 3,l6. E nel legistro 
gerivo — Magistero pei squarci del detto vano, ciascuno di alt. pai. i5, 
c di largii, pai. 3, ah. 

Quindi fo il seguente 

CALCOLO. 

alt. 15 
largii. 3,tS 
proli. 47,40 
doppio U4,80 


Dunque il magistero per li squarci del dato vano di balcone è di pai 
quadrati 94 , Ilo. 

7 . 

Magistero per la piattabanda di un vano in un muro diritto , diporta 
o balcone rettangolare con squarci ai fianchi. 

REGOLA. 

Si misurino le due larghezze, esterna del vano c la superiore interna 
della piattabanda , la grossezza di essa c quella del muro. 

La larghezza esterna del vano si sommi colla larghezza superiore in- 
terna della piattabanda , e la somma si moltiplichi per la grossezza della 
piattabanda e per quella del muro. 

Esempio. 

Abbiasi il vano di porta rappresentato dalla fig. a4 ; e vogliasi la 
misura del magistero per la sua piattabanda DbgGFfdD. 

Misuro le largh. esterna del vano , la superiore interna Cf della 
piattabanda, la sua gross. ci e la gross. Ee del muro. E sopra luogo 
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scrìvo — Magistero per la piatlabaoda del vano rettangolare eoo squarci 
laterali, di largb. esterna pai. 6; piattabanda di, largii, supcriore in- 
terna pai. 8,7 e di gross. pai. a , essendo la gross. del muro pai. 3. 
Quindi con questi dati fo al tavolino il seguente 


CALCOLO. 


largh. est. vano e 

largb. intcr. piatt. 8,7 

somma H,7 
gross. piatt. 3 

prod. 29,4 
gross. maro 3 

prod. 88,2 


Dunque il magistero della piattabanda del dato vano è di misura pai. 
cubici 88,20. 


8 . 


Vano di luce rettangolare nei muri in tela , con squarcio nella sola 
parte inferiore. 


REGOLA. 


Si misurino le due altezze interna ed esterna del vano , la sua lar- 
ghezza e la grossezza del muro. 

La somma delle due altezze si moltiplichi per la larghezza e per la 
grossezza del muro, e del prodotto finale si. prenda la metà. 


Esempio. 


In un muro in tela (./?g. 25 . ) abbiasi nna finestra AB CD con squarcio 
nella sola parte inferiore, rappresentato in elevato in ADda ed in sezione 
in Aa-., e se ne voglia la misura. 

Misuro l'alt, interna AB del vano, e sia di pai. 6, la esterna ab 
sia di pai, 4i roburo la sua largh. AD sia di pai. 6 , c la gross. Bb 
del muro , che sia di pai. 3. £ sopra luogo scrìvo nel registro. Da de- 
dursi dal detto muro ai gross. pai. 3 , vano di finestra con squarcio 
nella sola parte inieriore , di alt. interna pai. 6, alt. esterna pai. 4* 
e largh. pai. 6. . 
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Quindi al larolino fo il seguente 
\ 

CALCOLO. 

alt. iotcr. c .. 

alt. ester. 4 

aomma IO 
largh. 6 - . 

prod. co 

. gross. muro 3 

proJ, 18U 
metà 9(1 

Dunque il dato vano da dedursi è di pai. cubici 90. 

• *9. 


Magiitero pel paramenlo di un vano di luce rettangolare nei muri 
in tela , con squarcio nella sola parte inferiore. 

REGOLA. 


Si misurino le due altezze di un fìanco e la sua larghezza , la lar- 
ghezza del vano e dello squarcio. 

Le due altezze del Ganco si sommino, la somma si moltiplichi pol- 
la sua larghezza; ed il prodotto si aggiunga all’altro diesi ottiene mul- 
dplicaiMlo la larghezza del vano per quella dello squarcio. 

Avyfrtimeuto — La misura del magistero pel paramenlo andando 
sempre counessa con quella del vano , irovansi già misurate le dimen- 
siuni dette in questa regola , mèno che la sola larghezza dello squarcio. 

E ss tt p IO. 


Misurato il vano rappresentato dalla Gg. aS , vogliasi misurare il suo 
noagistcro pel paramento. 

Misuro le due alt. AB , ab di uu Ganco c sia AB pai. 6 , ab p.-il. 4; 
la sua largh. Bb che sia di pai. 3; e la largh. AI) del vano, ed Aa 
dello squarcio, e sia Al) pai. 6 ed Aa pai. 3, fio: c nel registro scri- 
vo — Magistero pel parannuito, pei Gancbi ciascuno di alt. pai. 6 e 4, 
e largo pai 3, e per lo squarcio di pai, 6 «juanto la largii, del vano 
per 3,60 largii, dello squarcio. 

8 
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Quindi al (avolino fo il leguente 

CALCOLO. 

largii. Tino 6 

largb. iqu. 3,S 

prod. 31,6 

30 

somma &I,o 

Dunque il magistero pel paramento del vano di cui ai tratta è di pai. 
quadri 5i,6o. 


alt 6 
alt. 4 
somma 1 0 
largb. 3 
prod. 30 


10 . 

Magistero per la piatlabanda di un vano nei muri in tela, con squarcio 
nella sola parte inferiore. 

REGOLA. 

( Come la regola n. 4‘ pog. 53. 


11 . 

I''ano nei muri in tela, di luce rettangolare con squarcio nei fianchi 
e nella parte inferiore. 

REGOLA. 

Si misurino del vano le due larghezze e le due altezze , e sì misuri 
la grossezza del muro. 

Si faccia la somma delia semilarghezza interna colla larghezza esterna 
e SI inuliiplichi per l'altezza esterna-, facciasi la somma della semilar- 
gli.'iza esterna colla larghezza interna e si moltiplichi per l' altezza in- 
ti.Tiia j i due prodotti si addizionino , la somma si moltiplichi per la 
grossezza del muro , e del prodotto si prenda la terza parte. 

E S BMP IO. 

Abbiasi un muro in (eia con vano di luce rettangolare con squarci a 
fianclii e nella parte inferiore; e se ne voglia la misura 

A!i-uro ( fìg. o6. Tav. 2 - ) le due largh. AD, ad del vano, e sia la in- 
teruu AD pai. 6, e la esterna acfpal. 4 : misuro le due alt. e sia la in- 
terna AB pai. 7 , la esterna ab pai. 5 , e misuro la gross. del muro 
.'he sia pai. 4> ^ sopra luogo scrivo nel registro — Da dedursi dal muro 
iti tela di gross. pai. 4 1 vano rettangolare con squarci ai fianchi ed al 
piede, di largh. interna pai. 6 , esterna pai. 4 > di alt. interna pai. 7 
'J estima pai. 5. 
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Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

temiUrgli. inter, 3 

iargh. citer. 4 

. somma 7 

alt, estcr. & 

prod. 3& 3& 


semilargb. est. 2 

largb. ioter. 6 

somma 8 

alt. inter. 7 

prod. 56 56 

somma 9t 

grou. muro 4 


prod. 304 
iena par. 121,33 


Dunque il vano da dedursi è di pai. cubici iai.33. 

12 . 

Magistero pel paramento di un vano di luce rettangolare , nei muri 
in tela, con squarci nei fianchi e nella parte inferiore. 

REGOLA. 

Si misurino del vano le due larghezze e le due altezze , e si misu- 
rino la larghezza di uno dei squarci laterali, e quella dello inferiore. 

Si sommino le due larghezze del vano , e la somma si moltiplichi 
per la setnilarghezza dello squarcio inferiore ; le due altezze si sommino 
e la somma si moltiplichi per la larghezza di nno dei squarci laterali: 
i due prodotti così ottenuti si sommino. 

Avvertiuekto — La misura del magistero pel paramento del vano 
di cui si tratta ordinariamente andando insieme con quella dei vano, 
trovausi già misurate le due sue larghezze ed altezze j per lo che è 
necessario misurare soltanto le larghezze di nno dei squarci laterali , e 
dello ioferiore. 


Essurio. 

Vogliasi misurare il magistero pel paramento del vano rappresentalo 
dalla fig. a6.f Tav. 2, ) 

Misuro le due largii, ad, AD del vano, e sia ad pai. 4, ed AD 
pai. 6 , le due alt. ab , AB ; e sia pai. 5 ed AB pai. 7 , e le 
largii, dello squarcio iiireriorc ADda che sia di pai. 5 , e del late- 
rale ABba che sia di pai. E sopra luogo scrivo nello squar- 

cio — Magistero per li squarci , l’ inferiore cioè quanto è largo il vano , 
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cioè largii, cster. pai. 4 ed interna pai. 6 , e di largh. propria pai. 5 , 
cd i laterali ciascuno di alt. cster. pai. 5 ^ inter. pai. 7, e di largb. 
propria pai. 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

largh. cster. A 

largh. inter. 8 

somma 10 

scmilargh. squ. inf. 2,5 

prod. 25 25 

alt. cster. 5 

alt. inter. 7 

somma ] 2 
largb. squ. lat. 4,5 

prod. ~54 54 

somma 79 

Dunque il magistero pel paramento del vano di cui si tratta c di 
pai. quadrali 79. 


13 . 

Magistero per la piattabanda di un vano rettangolare in un muro in tela , 
con squarci neifianclà e nella parte inferiore. 

REGOLA. 

( Come la fiegola n.° 7 . pag. 55. ) 

14 . 

F'ano di luce semicircolare nei muri in tela. 

REGOLA. 

Si misuri la grossezza dei muro e il diametro del vano. 

Il quadrato del diametro si moltiplichi per la grossezza del muro e 
pel numero costante 0,3927. 

AvvEaTiHERTO — 11 vano di cui si tratta , misurandosi per dedurlo 
dal muro ove è praticato considerato come pieno , di questo giè se ne 
ha la grossezza ; onde non è uopo misurarla di nuovo. 

Esbupio, 

Abbiasi in un muro in tela un vano di luce semicircolare , come è 
rapprcKuuto dalla figura. 27. ( Tav. 2 ). 
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Mùaro la grou. aA del muro che sia di pah 3 , e il diametro CD del 
vano che sia di pai. iB. £ sopra luogo descrivo — Da dedursi dal muro 
in tela grosso pai. 3 vano di luce semicircolare seuza squarci del dia- 
metro di pai. i 8 . 

Con questi dati , al tavolino , fo il seguente 

CÀLCOLO. 

diametro 18, suo quadr. 324 

n. cost. 0,3927 

prod. 127,2348 . 


Dunque il dato vano semicircolare da dedursi è di pai. cubici 137 , 23 . 


ts. 


Magittero per f archiviato di un vano semicircolare sema squarcio 
in un muro in tela. 


REGOLA. 


Si misuri la grossezza dell' archivolto , il diametro del vano, e la gros- 
sezza del muro. 

il diametro del vano si addizioni colla grossezza dell' archivolto , e 
la somma si moltiplichi per la grossezza del muro , per quella dell’ai'- 
chivolto e pel numero costante 1 , 5708 . 

Avvertimento — La misura di questo magistero , ordinariamente ac- 
compagnando quella del vano , già conoscesi il diametro del vano e la 
gross. del muro: però non resta a misurare che la sola altezza* 0 gros- 
sezza dell'archivolto. 


Esempio. 


Vogliasi il magistero per l'archivolto del vano semicircolare rappre- 
sentato nella fig. 37 (^Tav. 3 . ) che è quello dell’es. della reg. prece- 
dente. 

Misuro la gross. od alt. BE dell' archivolto che sia pai. 3 , il diam. 
CD del vano e sia di pai. 18 , e la gross. Aa del muro che sia di 
pai. 3. E sopra luogo scrivo nel registro — Magbtero per l’archivolto 
alto pai. 3 , del vano semicircolare di diametro pai. 18 . praticato nel 
muro in tela grosso pai. 3. 
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Coa questi dati al tavolino fo il tegnente 

CALCOLO. 

diam. TUO 18 

grost. archiv. 3 

eomma )1 
grou. muro 3 
prod. 83 

- gron. archiT. 3 

prod. 189 
n. cott. 1,5708 

prod. 298,8812 

Dunqne il magistero per l’archivolto del dato vano c di pai. cu- 
bici 3 g 6 ,B 8 . 

10 . 


Vano di luce circolare nei muri in tela. 

REGOLA. 

Si misuri il diametro del vano e la grossezza del muro. 

11 quadrato del diametro si moltiplichi per la grossezza del muro e 
pel numero costante 0,7854. 


Esxhho. 

Abbiasi il piccol vano di luce circolare rappresentato {Tav. 3.) nella 
fìg. 28 , scolpito in un muro in tela : e se ne voglia la misura in pai. 
cubici , onde dedurli da quelli che misurano esso muro considerato come 
pieno. 

Misuro il diametro del circolo, c sia di pai. 4 , e la gross. del muro 
che sia di pai. 3 . E sopra luogo scrivo nel registro — Da dedursi 
dal muro in tela di gross. pai. 3 vano di luce circolare del diametro 
di pai. 4 ' 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

diam. vano pai. 4 suo quadr, le 
gross. muco 3 
prod. 48 
n cost. 0,7854 
prod. 37,8992 


Dunque il vano da dedursi è di pai. cubici 37,70. 
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17 . 

Maculerò per F anello circolare , di un vano di luce circolare 
in un muro in tela. 

BEGOLA. 

Sì misuri il diametro del vano , la grossezza dell’ anello e quella del 
muro. 

11 diametro del vano si addizioni colla grossezza dell'anello; e la 
somma si moltiplichi per la grossezza del muro ) per quella dell’ anello 
e pel numero costante 3 ,i4i5q. 

'' Avvertiuesto I .° — 11 volume dell’anello di cui si tratta, per averne 
il magistero, ealcolandosi sempre insieme col volume del vano , trovasi 
gih misurato il diametro del vano e la gross. del muro; onde nel fatto 
non debbe misurarsi che la sola gross. dell’ anello. 

Avvertiiiento a." — Talora il vano circolare non è circondato da un 
anello, ma invece ha soltanto un’archivolto nella parete superiore. Il 
non circondare il vano con un anello non è buona costruzione ; c per- 
ciò abbiam riportata la reg. precedente ; ma che se invece dell’ anello 
vi fosse soltanto un archivolto , il magistero si misurerh come quello 
dell' archivolto per un vano semicircolare ( v. reg. n. i5. pag. 6t ). 

Esumo. 

Abbiasi il vano di luce rappresentato nella fig. a8 ( Tav, a. ) ( che 
è quello dell’ es. precedente ) : e vogliasi la misura del magistero per 
l' anello circolare abede. 

Misuro il diam. de del vano, la gross. ad dell’anello, e quella^ 
del muro. E sopra luogo scrivo — Magistero per l' anello circolare di 
gross. pai. a , che circonda il sno vano di diametro pai. 4 praticato 
nel muro in tela di gross. pai. 3. 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CÀLCOLO. 

diam. vano 4 

gross. anello 2 

somma 6 
gross. maro 3 
prod. 18 
gross. anello 2 
prod. 36 
n. cosi. 3,14159 
prod. 113,09724 

Dunque il magistero per fanello del vano di cui si tratta è di pai. 
cubici ii3,io. 
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* 18 . 


Vano semicircolare , nei muri in tela , con squarcio nel solo lato 

inferiore. 


REGOLA. 


Si misuri il diametro del semicircoio , la depressione da esso del labro 
infimo dello s<{uarcio e la grossezza del muro. 

. 11 diametro si luoltiplicbi pel numero costante 0,7854 ed al prodotto 
si aggiunga la depressione del labro dello squarcio da esso diametro ; 
ciò che risulta si moltiplichi pel diametro e per la grossezza del muroj 
e del prodotto si prenda la melò. 


Esempio. 


In un muro in tela {Tao. 2) abbiasi uno speco semicircolare, così come 
% rappresentato nella figura 29 j e se ne voglia la misura del vano. 

Misuro il diametro ae che sia di pai. 11, e la depressione £1 C del 
labro E A dello squarcio dal diametro ea , ed una tal depressione sia di 
pai. 3, e misuro la gross. bB che sia di pai. 4* E sopra luogo de- 
scrivo — Da dedursi dal muro in tela grosso pai. 4 vano di uno speco 
semicircolare di diametro pai. 11 , con squarcio nella parte inferiore, 
il di cui labbro infimo è depresso dal diametro per pai. 3. 

Con questi dati al tavolino Co il seguente 


CALCOLO. 

I 


diam. 
n. coat. 
prod. 

depreu. labro equar. 

somma 

diam. 

pTod. 
groM. del muro 
prod. 
m’etA 


11 

0,7854 

8,0894 

3 

11,6394 

11 


118,0334 

4 


512,1336 

260,0668 


t 


Dunque il vano dello speco 


da dedursi ò di poi. cubici 356,07. 
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«9. 


Magistero pel paramento di un rano semicircolare con squarcio 
nel solo lato inferiore , nei muri in tela. 


REGOLA. 


Si misuri il diametro del scmicircolo , la larghezza dello squarcio , 
la depressione del suo labro iiifìmu dal diametro, e la grossezza del muro. 

Il diametro del seiiiicircolo si moltiplichi per la larghezza dello squar- 
cio , e la depressione del labro infimo si muhipliclii {>er la grossezza 
del muroj ed i due prodotti si sommino. 

AvvERTiME.'tTO evidente che quando la misura del paramento 

va insieme con quella del vano,, come ordinariamente avviene , non fa 
uopo misurare altro che la largii, dello squarcio , tutte le altre cose 
trovandosi gik misurate. ( reg. i8 ). 

. Esempio. 


Abbiasi lo speco rappresentato dalla fìg. 39 (tav. a.) (che c lo stesso che - 
quello il di cui vano si è misurato nell' es. precedente ); e vogliasi la 
misura del magistero pel suo paramento. 

Misuro il diametro ae del semicircolo, la largh. Ca dello squarcio , 
la depressione VC del tuo labro dal diametro , e la gross. Da del 
muro: c sia oc pai. 11 , Ca pai. 5, DC pai. 3, e Da pai. 4- 
sopra luogo scrivo — Magistero (>el paramento del vano semicircolare di 
diali), pai. 11 , praticato nel muro in tela di gro.ss. pai. 4 i c con squar- 
cio nella parte inferiore, di lurgh. pai. 5, col labro inferiore depresso .' 
pai. 3 sotto il diametro. 

Con questi dati fo il seguente < 


SS 


11 
r7 

Dunque il magistero pel paranicuto del dato vano è di pai. quadri/) 7 . 


1. e 




CALCOLO. 


« 

.a?. 

-y- 


diam. 1 1 
larg. squar. S 
prod. SS 


deprcss. tabio squar. 

gross. muro 

prod. 


3 

4 

12 
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20 . 


Magistero jicr V archivolto di un vano semicircolare con squarcio 
nella sola parte inferiore scolpito in un muro in tela. 


REGOLA. 


( Come la Reg. numero »5. pag. 6i ). 


21 . 


f^ano semicircolare nei muri in tela , con squarcio tutto intorno. 


REGOLA. 


Si misuriao i due diametri , del semicircolo minore e del maggiore , 
la depressione del labro infimo dello squarcio dal superiore , e la gros- 
sezza del muro. 

Si moltiplicliino i due diametri , e si facciano i quadri di ciascnno 
di essi , il trovato prodotto c tali quadrati si sommino , e la somma si 
luoltiplicbi pel numero costante 0,7854 , ed il prodotto si noti: si faccia 
la somma del diametro minore col doppio del maggiore , e si molti- 
plichi per la depressione del labro infimo dello squarcio dal superiore ; 
il prodotto si aggiunga al precedentemente notato: della somma si prenda 
la sesta parte, e ciò che risulta si moltiplichi per la grossezza del muro. 

Eseupio. 


Fatta la misura di un muro in tela considerato come pieno , vogliasi 
misurare il vano di uno speco semicircolare con squarci tutto intorno 
praticatovi , per farne la deduzione : e sia qual è rappresentalo nella 
fig. 3 o ( tav. a ). 

Misuro il diametro ae del semicircolo minore che sia di pai. 6 , il 
diametro AE uguale A'E' del semicircoto maggiore che sia di pai. 10, 
la depressione Cc del labro infimo AE dello squarcio dall’ altro ae , 
e sia di pai. 3 , ed in ultimo la gross. a'c del muro che sia di pai. 4 * 
£ sopra luogo scrivo — Da dedursi dal muro in tela di gross. pai. 4 < 
vano di speco semicircolare con squarci lutto intorno di diametro mi- 
nore pai. 6 e maggiore pai. 10 , col labro infimo dello squarcio infe- 
riore depresso dall’ altro per pai. 3 . 
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Con quegli dall fo il sej^uente 


CALCOLO. 


(liam. miu. 
liiam. mag. 
proti. 


0 suo qnailr. 

lo suo qua«lr. 

no 

somma 
n. cosi, 
proil. 


30 

ino 

60 

196 

, 0,7854 
T5J,'JJ8'é 


diam. min. 0 
dopp. diam. magg. 20 

somma 20 
depicss. labro squar. 3 
prod. 78 


somma 


sesia parto 
gross. muro 

prod. 


78 

231,9384 

38,G5C 4 
4 

154,6256 


Dunque )a deduziuue da farsi pei vano del detto speco òdi pai. cu 
Liei 1 54)63. 


3i. 


magistero pel paramento di un vano semicircolare con stjuarci lutto 
intorno scolpito in un muro in tela. 

REGOLA. 


Si iiiisuriuo i due diametri del semicircolo minore e del iiiaftgiore , , 

la larglieua dello squarcio inferiore , la depressione del suo labro in- 
Giuo dal superiore , e la larghezza di uno dei squarci laterali. 

1 due diametri si sommino , la somma si moltiplichi per la seinilar- 
ghezza dello squarcio inferiore , ed il prodotto si noti : la depressione 
del labro iiiGuio dal superiore si moltiplichi per la l.irgliczza dello squar- 
cio laterale, ed il prodotto si aggiunga all’ altro precedentemente notato. 

Avvertimentu — 11 computo del magistero andando ordinariamente 
connesso colla misura del vano, trovausi già misurati i due diametri e ' 
la deprcssioue del labro ioiériorc dal superiore ( reg. 3 / ). 

Esempio. 


Abbiasi lo speco se.uicircolarc rappresentato dalla fìg. 3o ( tav. 2 . ) 
e vogliasi la misura del magistero (icl suo paramento. 

Misuro il diametro ae del semicircolo minore e 1' altro AE uguale 
A' E' del maggiore, la largh. a'C dello squarcio inferiore, la deprcs- 


I 
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sione Cc <lel suo labro inGmo A E dal superiore oe e la largii. A' a! 
di uno dei situarci laterali. E sopra luogo scrivo. — Magistero pel pa- 
ramento dello speco semicircolare con squarcio tutto intorno di diam. 
minore di pai. 6, maggiore di pai. lo, con squarcio iul'eriore di largii, 
pai. 5 , col labro inGmo depresso dal superiore per pai. 3 , e con squarci 
laterali ciascuno di largii, pai. 4)47- 

Con questi dati al tavolino lo il seguente 

CALCOLO. 

(Iiam. min. 6 
diaui. niugg. lU 
somma 1 6 

scmilargh. squai. iorer. 1,5 
piod. 40,0 



duprets. labro ìnfcr. 3 

largii, squar. later. 4,47 

prod. 13,41 13,41 

so alma 53,41 


T3uii(|ue il magistero pel paramento del dato vano è di pai. qua- 
dii 53, 4t- 


23. 

Magistero per F archivolto di un vano semicircolare con squarcio tutto 
intorno, scolpito nei muri in tela. 

REGOLA. 

Si misurino i diameiri dei due semicircoli, la grossezza del muro , e 
quella dell' archivolto dalla parte ilello squarcio. 

Al diametro del semicircolo maggiore si aggiunga la doppia grossezza 
deU'arcliivolto dalla parte dello squarcio , c della somma si faccia il qua- 
drato, die si Iloti; in oltre si moltiplichino i due diametri, e si fac- 
ciano i i|uadrnli di ciascuno di essi ; il (rovaio prodotto e tali quadrati 
si souiniiiio , della somma si prenda la terza parte , e questa si sottragga 
dal quadralo che si è detto notarsi: la difl'erenza si moltiplichi per la 
grossezza del muro e pel numero costante 0 , 391 ^. 

Avvertimento i.° — In atto non debbe misurarsi che la sola gross. 
dell' archivolto dalla parte dello srpiarcio -, imperocché le altre cose già 
coiiosconsi per la misura del vano ( reg. ti ) , colla quale quella del 
magistero di cui si traila vb quasi sempre conuessa. 

Avvertimento a.” — Si è detto doversi misurare la gross. dell' ar- 
chivolto dalla parte dello squarcio , perchè questo essendo ordinaria- 
mente verso l’interno della camera nella di cui parete è scolpito il 
vano, ne riesce sempre più facile la misura. Che se lo squarcio fosse al 
di fuori , allora polrù misurarsi la gross. dell’ archivolto verso il semi- 


Digitized by Google 



DEI VDRI TRAFORITI. 


69 

circolo minore \ ma in questo caso bisogna sommare il doppio di aua 
tale gross. col diametro del scmicircolo minore, e fare di questa som* 
ma il quadrato invece che farlo della somma della doppia gross. verso lo 
squarcio col dìam. del semicircolo maggiore, come è detto nel principio 
della regola. 

Esempio. 

Abbiasi uno speco semicircolare come è rappresentato nella fig. 3o. 

( tav. 3. ) ( che è lo stesso che quello dell’ es. precedente ) ; e vogliasi* 
la misura del magistero pel suo archivolto. ^ 

Misuro il diam. ae del semicircolo minore , e sia' di pai. 6, il diam. A E 
del maggiore, e sia di pai. io, la gross. afe del muro che sia di pai. 4« 
e la gross. id dell'archivolto dalla parte dello squarcio , e sia di pai. a. 
£ sopra luogo scrivty — Magistero per l’ archivolto dello speco semicir- 
colare, di diam. minore pai, 6, e maggiore pai. io, scolpito nel muro 
in tela di gross. pai. 3 , di gross. un tale archivolto verso lo squar- 
cio di pai. a. (*). 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

calcolo. 


ino quadr. t9S 


85,33 
difler. 130,67 
gross. muro 4 

pro4. 572, GR 
n. cost. 0,3927 

prod. 205,2564 

Dunque il magistero per 1’ archivolto del dato speco è di pai. cubi- 
ci ao5,a6. 

34. 

Verno nei muri in tela di luce circolare , con squarcio tulio intorno. 

REGOLA. 

Si misurino 1 diametri del circolo minore e del maggiore e la gros- 
sezza del muro. 

« 

(*) Se lo squarcio fosse verso I' esterno della camera, si misurerà la grossezza, 
(leirarcliiv. verso il scmicircolo minore, giusta l'avvcrt. e si dirà di gross. 
un tale atxhtv, verso U temicireolo minore pai. ec. 


diam, magg, lo 
dopp. gross. archiv. 4 
somma 1 4 

diam. min. 6 suo quadr. 36 

diam. magg. tO suo quadr. 100 

prod. 60 60 

somma 1 96 
terza parte 65,33 
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Si moltiplichino i due diametri , e si facciano i quadrati di ciascuno 
di essi il trovato prodotto e tali quadrati si sommino , e la somma si 
moltiplichi per la grossezza del muro e pel numero costante 0,a6iB. 

Eseupio. 

Fatta la misura di un muro in tela considerato come pieno, vogliasi 
misurare il vano di luce circolare con squarcio tutto intorno rappresen- 
tato nella fig. 3 i 2). 

Misuro il diametro ae del circolo minore, e qncllo AE del maggiore 
e la gross. a'c del muro e sia ae pai. 4 > AE pai. 8, c a'c pai. 2. 
E sopra luogo descrivo. — Da dedursi dal muro in tela di gross. pai 2 
vano di luce circolare con squarcio tutto intorno di diametro minore 
pai. 4 , e maggiore pai. 8. 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

diam. mio. 4 suo qoadr. 16 

diam. magg. 8 suo quadr. 64 

prod. 32 32 

somma 1 1 2 

gross. muro 2 

prod. 224 

D. cosi. 0,2618 
prod. 68,6432 

Dunque pel dato vano debbono dedursi , dal muro iu tela ove è scol- 
pito luisurato come pieno , pai. cubici 58 , 64 - 

SS. 

Magistero per l’ anello lavorato a cunei che circonda un vano circolare 
con squarcio tolto intorno , scolpito in un muro in tela. 

REGOLA. 

Si misurino i diametri , del circolo minore e del maggiore , la gros- 
sezza del muro e quella dell' anello dalla parte dello squarcio. 

Al diametro del circolo maggiore si aggiunga la doppia grossezza dcl- 
r anello dalla parte dello squarcio, e della somma si faccia il quadrato , 
che si noti ; in oltre si nioltiplicbiuo i due diametri , e si facciano i qua- 
drati di ciascuno di essi , il trovato prodotto e tali due quadrati si som- 
mino , della somma si prenda il terzo , e questo si sottragga dal qua- 
drato che abbiam detto notarsi ; la dilTerenza si moltiplichi per la gros- 
sezza del muro, e pel numero costante 0,7854. 

Avvertimento i.° — In alto non debbe misurarsi che la sola gross. 
deH’auello dalla parte del scmicircolo maggiore j perciocché le altre cose 
gi'a coooscousi per la misura del vauo , colla quale quella del magistero 
di cui si tratta va quasi sempre couuessa. 
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Avvertimehto 2.” — Si è detto doversi miiarare la gross. dell’ a- 
nello dalla parte dello squarcio , perchè (Questo essendo ordinariamente 
verso r interno della camera nella di cui parete è scolpilo il vano , 
ne riesce sempre più facile la misura. Che se lo squarcio fosse al di 
fuori , allora potrà misurarsi la gross. dell’ anello verso il circolo mi- 
nore j ma in questo caso bisogna sommare il doppio di una tale gross. 
col diametro del circolo minore , e lare di questa somma il quadrato , 
invece di farlo della somma della doppia gross. verso lo squarcio col 
diam. del circolo maggiore come è detto nel principio della regola. 


Esbmpio. 


Abbiasi un vano di luce circolare con squarcio tutto intorno come è 
rappresentato nella fig. 3i (inv. 3 ) e vogliasi la misura del magistero per 
Fanello lavorato a cunei che lo circonda. 

Misuro il diametro ae del circolo minore , e sia di pai. 4< <1 diam. AE 
del circolo maggiore che sia di p.nl. 8 , la gross. a'c del muro che sia 
pai. 3 e la gross. dell’anello verso lo squarcio che sia pai. a. £ sopra 
luogo scrivo — Magistero per l’anello lavorato a cunei che circonda il 
vano circolare con squarcio tutto intorno , praticato nel muro in tela 
grosso pai. a, di diam. minore pai. 4s maggiore pai. 8, il quale a- 
uello dalla parte dello squarcio è di gross. pai. a (*). 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

diam. nugg, 8 

dopp. gross. anello 4 

somma 12 suo quadrato 144 

diam. min. 4 suo qnadr. 16 

diam. magg. 8 suo quadr. 64 

prod, 32 32 

somma 1 1 2 

terza parte 37,33 _ 37,33 

diir. 106,07 

gross- muro 2 

prod. 213,34 
D, co.t. 0,7854 

prod. 167,6572 


Dunque il magistero per* F anello lavorato a cunei che circonda il 
dato vano di luce circolare con squarcio è di pai. cubici 167,56. 

(*) Se lo squarcio fosse verso l' esterno della camera, si misorcrA la grossezza 
dell’ anello verso il scmicircolo minore , giiiala l’ avvert. a.° e si dirà il qiudr 
antlU verso il umitivoio miaore è di gtv$t, pai. ec. 
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S6. 

Fmo di figura semielUttica nei muri in tela. 

REGOLA. 

Si misuri la corda, la freccia, e la grossezza del muro. 

Si moltiplichi la corda per la freccia , per la grossezza del muro e 
pel Dumero costante 0,7854 • 

Esempio. 

Misurato un muro in tela traforato, considerato come pieno, debba- 
seoe dedurre ( iig. 3 a. tav. 2. ) un vano semiellittico ABC ^ e perciò 
se ne voglia la misura. 

Misuro la corda AC , e sia di pai. 20 , la freccia BD sia di pai. 6 , 
e la gross. Bb del muro che sia di pai. 4. E sopra luogo descrivo — 
Da dedursi dal muro io tela grosso pai. 4 > vano di luce di figura se* 
miellittica di corda pai. ao e Treccia pai. 6 . 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

corda 20 
frec. 6 

prod. 120 
gross. muro 4 

prod. 480 

n. cost. 0,7854 

prod. 370,9920 


Dunque il dato vano di luce di figura semiellittica è di pai. cubici 376,99 
e questo numero va dedotto dal numero dei pai. cubici ’che misurano 
il muro in tela, ove esso vano è scolpito, considerato come pieno. 

« 7 . 

Magistero per T archivolto di un vano di figura semidliuica scolpito 
in un muro in tela. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dell* arco semiellittico , la grossezza del 
muro e quella dell'archivolto. 

La semicorda si sommi colla freccia e colla grossezza dell’ archivolto, 
e la somma si moltiplichi per la grossezza del muro, per quella dell’ ar- 
chivolto e pel numero costante 1,5708. 

Avvertimento — Ordinariamente la misura del magistero andando 
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insieme con qnella del vano, non deve misurarsi io atto, pel calcolo 
del magistero , che la sola gross. dell' archivolto , gik conoscaodosi le 
altre cose per la misura del vano. 

Esbmuo. 


Abbiasi no vano di luce di figura semiellittica, come è rappresen- 
tato nella fig. 3a- ( tav. a); e vogliasi la misura del magistero pel suo 
archivolto. 

Misuro la corda AC e la freccia BD dell'arco ellittico ABC, e 
sia AC pai. io e BD pai. 6 , la gross. Bh del muro che sia di pai. 4 , 
e quella BF dell’ arcliivollo che sia di pai. 3. £ sopra luogo scrivo — 
Magistero per l'archivolto di gross. pai. 3 , del vano scinielliltico di corda 
pai. 20 e freccia pai. 6, scolpito nel muro iu tela di gross. pai. 4* 
Cou questi dati al tavolino fo il seguente 

CÀLCOLO. 

scmic. IO 
frec. e 
gross. archiv. 3 

somma 19 
gross. muro 4 

pn>d. 70 
gross. archiv. 3 

proci. 238 
n. cosi. t,5708 

prod. 358,1424 


Dunque la misura del magistero per l’ archivolto di cui si tratta è 
di pai. cubici 359,i4< 


98. 


Fano nei muri in_ tela, con fianchi verticali e paralleli, e terminato 
iupetiormente da un arco di circolo. 

REGOLA. 


Si misuri la grossezza del muro, l'altezza del vano sino alla imposja, • 
la corda e la freccia. 

Si facciano i quadrati della semicorda c della freccia , c si calcoli 
la dilferenza e la somma di essi^ la difTerenza si mcdliplichi per la se- 
iiiicorda e la soiniiia per la mola della lunghezza dell' arco ; il primo 
prodotto si sottragga dal secondo , la diiferenza si divida per la doppia 
freccia j ed al quoziente si aggiunga il prodotto della corda per 1' al- , . 
tozza sino alla imposta : ciò che risulta si moltiplichi per la grossezza 
del muro. 

IO 
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Esempio. 

Da UD muro io tela traforato , considerato come pieno , e come tale 
misurato , debba dedursene lìg. 33. {tav. 2 ) il vano di porU ACeDB} e 
perciò calcolarsi di quanti pai. cubici è un tal vano. 

Misuro la gross. aÀ del muro, che sia di pai. 3 : misuro l’alt. AC sino 
alla imposta Cc , la corda CD, e la freccia Ee-, e »ìa AC pai. 21 , 
CD pai. 14 , Ee pai. i,5o. E sopra luogo descrivo — Da dedursi 
dal muro in tela di gross. pai. 3 , vano di porta a fianchi verticali e 
paralleli terminato superiormeute secondo un arco scemo di circolo , di 
misura, alt. sino alla imposU pai. 21 , corda pai. i 4 , e frec. pai. i, 5 o. 

Con questi dati al Uvolino fo il seguente calcolo, cominciando dal 
calcolare la lungh. dell’arco CeD che la reg. suppone conoscersi , va- 
lendomi dalia Tjp. (A). (V. art. preliminare pag. 18 ), 

CALCOLO. 


Deurminasione della lungh. deltarco CeD. 


semicor. data 7 
frec. data 1,30 

suo quadr. 49 
suo quadr, 3,25 



somma 61,25 dir. per dop, frec. < 

3 

mille volta cor. 1 4000 div. per 

1 . quoz. ( 

t.quoz. f 17,08 

, 17,08 

cor. Uv. 1 81» are. corrisp.| 

837,76 

5,82 


are. cornsp. alla cor. 
moJt. I. quos. 

843,58 

17,08 


prod. 14408,3464 
lungh. richics. 14,41 

Dunque la lungh. dell’arco CeD è di pai. i 4 ) 4 >* Quindi 
la regola. 

AppUeauona della Regola. 

applico 

semic, 7 suo quadr. 49 

frec. I,S0 suo quadr. 3,25 





diff. 46,75 

somma 51,26 
metà are. 7,20 


semic. 7 

prod. 369,00 


prod. 327,35 



A 

diff. 41,75 div, per dopp. frec. 1 

r 3 


qUOZ.1 

cor. 14 
alt. imp. 31 

prod. 394 

L 13,92 
294 


somma 
gross. muro 

307,92 

3 


prod, 923,76 

Dunque il dato vano c di pai. cubici 923,76. 
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M. 

Alajpstero pel paramento di un vano nei muri in tela con fianchi verticali 
e paralleli f e terminato superiormente da un arco di circolo. 

REGOLA. 

Si miiuri la larghezza di uu fianco « e l' altezza del vano sino alla 
imposta. 

L'altezza si moltiplichi per la larghezza del fianco, ed il prodotto 
si raddoppi!. 

Esbuho. 

Dato il vano rappresentato dalla fig. 33. (jav. 3.) ( che è quello del- 
l'es. precedente) vogliasi la misura del magistero pel suo parameulo. 

Misuro la largii. Aa di uno dei suoi fianchi, e l’alt. AC sino alla 
imposta ; e sia Aa di pai. 3 ed AC di pai. 2 l. £ sopra luogo scrivo. — 
Magistero pel paranieulo del vano a fianchi verticali e paralleli, di 
larg. ciascuno pai. 3, ed alt. pai. 3i. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

' alt. stoa all' imposta 31 

Urgh. Ganco 3 

prod. 63 
dojipio 1 26 

Dunque il Magistero [icl paramento del dato vano è di pal^ qua- 
drali lafi. 

30. 

Magistero per l’archivolto di un vano nei muri in tela con fianchi verticali 
e paralleli , e terminato superiormente da un arco di circolo. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia del sesto , la grossezza del muro e 
quella dell’ archivolto. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia , e la freccia 
sì inolliplinhi per la grossezza deH'archiTolto , questo prodotto ed i detti 
quadrati si sommino , e la somma si moltiplichi per la lunghezza del- 
Farco circolare del vano, per la grossezza deH'archivollo e per quella 
del muro. Ciò che risulta, si divida per la somma dei già notati qua- 
drati della seinicorda c della freccia. 

Avvertimento — La misura del magistero di cui si tratta andando 
sempre iusiemc cou quella del vauo, trovasi già misurata la corda e 
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la freccia del sesto e la grossezza del muro, onde nel latto non debbe 
misurarsi che la sola gross. dell’ archivolto. 

Essmuo. 

Abbiasi il vano di porta con fianchi verticali é paralleli, terminato 
superiormente da un arco circolare , come è rappresentato dalla fig. 33. 
(fae. 3 .)i e vogliasi la misura del magistero del suo archivolto. 

Misuro la corda CD e la freccia Ee del sesto, la gross. ei dell'ar- 
chivolto e quella Cc del muro; e sia CD pai. 14 , Ee pai. i,5o, et 
pai. 1 , e Cc pai. 3. £ sopra luogo scrivo — Magistero per l’ archivolto 
del vano praticato nel muro grosso pai. 3 , di corda pai. 14 , ireccia 
pai. i,5o, e di gross. pai. a. 

Con c|uesti dati fo il seguente calcolo, cominciando dal calcolare la 
lungli. deU'arco circolare CeD del vano che la reg. suppone conoscersi, 
valendomi della TAr. (A). 


CALCOLO. 


DeUrmìnatioiie della lungh. dell'arco CeD. 

( f'" tdi la pag, l4 * computata una laU lunghetta ). 


la 


Dunque la lungh. dell'arco CeD è di pai. i4i4*> Quindi applico 
Uegola. 

Applicazione della regola. 


semic. data 7 suo quadr. 49 
frocc. data 1,60 suo quadr. 2,25 

gioM. archiv. 3 

prod. 3,00 3 

somma 5'i,2S 

lungli. are. 14,41 

prod. 781, 7426 

gross. archiv. 2 

prod. 1583,4850 quadr. semic. 49 
gross. muro 3 quadr. frecc. 2,25 

prod. 4690,4530 div. per sommar 51,25 

. quoz.l. 91,52 

Dunque il magistero per racchivolto del dato vauo c di pai. cubici 91 , 53 . 


SI. 

yano nei muri in tela, con Jianchi verticali, terminato superiormente 
da un arco circolare ; e con squarci ai fianchi ed al di sopra. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dei due archi circolari del vano , cioè 
del maggiore e del minore , e la grossezza del muro , e l' altezza del 
vauo siuo alla imposta. 
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Sì calcoli la semisomma delle due corde e quella delle due freccie , 
e si trovi per mezzo della Tjr, (A) la luu);liezza dell* arco corrispoo- 
dente alla corda alla freccia ris|iellivameutc uguali a quelle semi- 

somme. 11 quadralo della seconda semisomma si sottragga dal quadrato 
della metli della pniua, e con esso si sommi , la loro dilfereiiza si molli- 
plichi per questa metà e la loro somma per la metà della trovaU lun- 
ghezza deH'areo: il primo prodotto sì sottragga dal secondo , e ciò che 
si ottiene si moltiplichi per la grossezza del muro e si divida pel dop- 
pio della seconda semisomma. Si avrà cosi un primo risultamcuto , al 
quale si aggiunga quello che si ottiene come segue : la semisomma delle 
due corde si moltiplichi per la grossezza del muro , c per 1' altezza del 
vano sino all' imposta. 

Avvertimento — Questa Regola è applicabile ai vani di ordinarie 
dimensioni ; che se queste fossero assai grandi si dovrà fare il calcolo 
prescritto dall' altra regola che segue ; il quale se da una parte dà la 
misura del vano colla massima esattezza , dall' altra obbliga a cosi lun- 
ghe operazioni, da iàr preferire la Regola riportata disopra; ammeno 
che il vano non fosse di sterminata grandezza , od il muro di grandb- 
simo prezzo. 

Altra Regola — Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia 
deH'arco maggiore, e se ne calcoli la differenza e la somma; la differenza si 
moltiplichi per la semicorda , la somma per la semilui^hezza dell'arco ; 
il primo prodotto si sottragga dal secondo , e ciò che si ottiene si di- 
vìda per la freccia: un calcolo perfettamente sìmile si faccia relativa- 
mente all' arco minore ; dei rlue f[uozieoli che cos'i si oltcìigouo si fac- 
ciano i quadrati , che si moltiplichino , c del prodotto si estragga la 
radice quadrata ; e questa si aggiunga alla somma dei due detti quozienti: 
ciò che si ottieue si moltiplichi per la grossezza del muro, c del prodotto si 
prenda la sesta parte. A questo primo lisultaiiienlu si aggiunga quello che 
si ha per le operazioui seguenti : cioè si sommiuo le corde , e la somma 
sì momplichi per la grossezza del muro e [ler l' altezza del vauo sino 
alla imposta ; e del prodotto si prenda la metà. 

_ Esempio.' 


Abbiasi un muro in tela , ove è fatto il vano rappresentalo dalla 
lìg. 34* (taf. 2.) con Gauchi verticali , terminato superiormente da un arco 
circolare; e con squarci ai (iaiichi ed al disopra; e vogliasi la iiiisuia 
dì un tal vano per dedurla da quella del muro considerato come pieno. 

Misuro la corda AB e la freccia FE dell' arco maggiore AJiU del 
vano, e la corda CD e la freccia Fe del minore Celi', e sia AB pai. iG. 
FE pai. 1,85, CD pai. i4 ed Fe pai. i,5o ; misuro in oltre la gross. 
C/T del muro die sia di pai. 3, c l'alt. GB del vano sino alla im- 
posta che sia di pai. 2 l. E sul luogo descrivo— I)a dedursi dal muro 
in tela di gross. pai. 3, vano di porla a liaiiclii verticali, cou sijuarci 
tutto intorno e icrminiio superiormente ad archi di circolo ; cioè il 
maggiore di corda pai. iti e di freccia pai. i,B5, ed il luiuore di corda 
pai. i4 e di fieccìa pai. i,5u; di alt. fino alla imposta pai. 2 i. 
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C OD qucsii dall al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

corda are. mag. IB frcc. are. mag. 1,85 

corda are. min. t4 froc. are. min. 1,50 

somma 30 somma 3,36 

I. semisomma 16 3. semisomma 1,68 

Quindi per mezzo della Tav. (A) calcolo la lungh. dell’arco di cor> 
da i 5 , e treccia 1,68 ( V. art preliminare pag. 18). 

semic. data 7,60 suo quadr. 56,2$ 

frec. data 1,68 suo quadr. 2,81 

somma 69,07 dir. per dop. h.f 3,36 
I. quoz.V 17,68 

mille voi. cor. 15000 dir. per i. quoz. t 17,58 

cor. tav. V 863 are. corrisp. r 872,60 

X 8,73 

are. corrisp. cor. 881,39 

moli. 1 . quoz. 17, .68 

prod. 16494,8362 
lungb. neh. 15,4948 

Dunque la lungh. dell'arco di corda i 5 c freccia 1,68 è di pai. i 5,49 C)* 
E prosieguo. 


metà I. semisomma 7,50 suo quadr. 50,25 66,25 

a. semisomma 1,68 suo quadr. 2,82 2,82 

somma 69,07 
diir. 53,43 metà are. 7,76 

metà 1 , semisomma 7,50 prod. 457,7926 

prod, 400,715 400,7250 

diff. 57,0675 
gross. muro 3 

prod. 171,2015 di», per 


dop. 3 . scmis. f 3,36 

:. rUuIt. quoz. \ 60,96 
I, semisomma 16 

gross. muro 3 

prod, 46 
all. impos. 21 

prod. 945 945 

somma 996,96 

Dunque il dato vano da dedursi è dì pai. cubici gg5,95. 

(*) Qui abbiamo riportalo il calcolo per la lungb. dell’arco^ ma quando la 
frcc. c assai piccola rispetto alla corda può calcolarsi indipendentemente dalla 
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5 «. 

Ua^itlero pel paramento di un pouo nei muri in tela con fianchi ver- 
ticali, terminato superiormente ad arco di circolo e con s<juarcinei 

fianchi ed al di sopra. 

REGOLA. 

Si misuri l' altezza del vano sino alla imposta , e la larghezza di uno 
dei fìaochi. 

L'altezza si moltiplichi per la larghezza ed il prodotto si raddoppi!. 

, Esemfio. 

Del vano rappresentato dalla fig. 34 {tav. a) (che è lo stesso che quello 
dell’es. precedente) vogliasi misurare il magistero pel suo paramento. 

Misuro l'alt. £G del vano sino alla imposta, e la largh. HI di 
un suo fianco: e sia BG di pai. ai ed HI di pai. 3,i6. £ sopra 
luogo descrivo — Magistero pel paramento del vano a fianchi verticali 
terminato superiormente ad arco di circolo e con squarci ai fianchi ed 
al di sopra, di alt. sino alle imposte pai. ai , e largh. di ciascun fianco 
pai. 3,i6. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

alt impos. 21 
brgb, fianchi 3, 1 6 

prod. 6S,36 
dopp. 132,72 


Dunque il Magistero pel paramento del dato vano è di pai. qu.a- 
drati 132 , 72 . 

38 . 

Magistero per P archivolto di un vano a fianchi verticali , terminato 
superiormente ad arco di circolo , e con squarci nei fianchi ed al 
disopra praticato in un muro in tela. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dell'arco maggiore del vano e la gros- 
sezza dell' archivolto da questa parte j e la grossezza del muro. 

La freccia si sommi colla grossezza dell' archivolto , e la corda si 

Tav. (A), prendendo la radice quadrata della somma dei quadrati della scmicor. 
e della frec. Nell' es. di cui si tratta seguendo questa norma l' arco risulta di 
pai. 16,09 errore di 0,4, 
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sommi col tuo doppio , e si calcoli la lunghezza dell’ arco corrispondente 
alla freccia e la corda lispeltivameiile uguali a tali somme ebe diremo 
prima somma e secomla somma. Della metb della seconda somma si 
faccia il quadrato e si taccia il quadrato pure della questo qua- 

drato si sottragga dal precedente, e si addizionino ancora ; la differenza 
si moltipliclii per la meta della seconda somma, e la somma dei quadrati 
per la meta della lunghezza del trovato arco; il primo prodotto si sot- 
tragga dal secondo ; e la dill'ereiiza si moltiplichi per la grossezza del 
muro e si divida pel doppio della prima somma. Da ciò che risulta si 
sottragga il primo risultainento che si ottiene misurando il vano ( Re- 
gola 3 i. pag. 76). 

Avvertimento i.” — Questa regola db per la misura richiesta un 
numero alcun poco più piccolo, ma l’errore va’ oltre a’ centesimi di pai. 
cubici , e perciò debbe aversi [ler nullo ; essendo che il magistero di cui 
si tratta pagasi sempre a canne cubiche. L’errore sta in questo ( / 7 g. 5 .^ ) 
che assumesi EL uguale Bl , mentre questa è alcun poco maggiore di 
<|uella , e nel tener conto del triangoletto Bai che non va tagliato a 
cunei. Ma questi due errori si compensano e l’evitarli implicherebbe iu 
lunghissimi calcoli. 

Avvertimento t.* — Il magistero dell' archivolto, non misurandosi 
mai senza misurarsi il vano , si è creduto bene cavar profitto , per la 
misura di euo magistero , dei calcoli che ai fanno per la misura del vano. 

Essurio. 

Del vano rappresentato dalla fig. Ò4. (lav. 2) (che è lo stesso che quello 
dell’es. precedeute ) vogliasi la misura del magistero pel suo archivolto. 

Misuro la corda AB e la freccia EF dell’arco maggiore ^^£.0 del 
vano, e AB pai. 16, FE pai. i,*i 5 , la gross. EL dell’archivolto 
dalla parte di esso arco iiiaggiure AEB e la gross. Bb del muro , e 
sia EL pai. 2 , e Bb pai. 3 . £ sopra luogo descrivo — Magistero per 
r archivolto del detto vano praticalo uel muro di grossezza pai. 3 , di 
corda l'arco magg. di esso archivolto pai. 16, freccia pai. e di 

gruss. dalla sua parte pai. 2. 


CALCOLO. 

A 


frec. arebiv. 

t,85 

cor*, arebiv. 

16 

groM. arebir.* 

2 

dop. gross. atebiv. 

4 

1 . somma 

3,85 

3 . soausa 

20 


Quindi determino la lunghezza dell’ arco di corda ao e di freccia 3,85 , 
facendo uso della Tjy. (A). ( V. art. prelim. p. 18 ). 

Kmic. data lo suo quadr. 100 
feee. data 3,85 suo quadr. 14,82 

somma 114,83 div. per dop, fr, v 7,70 
I. quoz.( 14,91 

( Continua il calcolo nella pag. seguente. ) 
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min* Tol. cor. 10000 dir. per i, quoi. / 14,91 

cor. Ut. \ 1341 ere. cor. t 1460,08 
cor. mio. 1340 V 1,91 

diff. 1 risp. are. 0,87 

are. corriip. cor. 1469,86 

moli. I. qooi. 14,91 

prod. 1191&,61 

lungh. rieb. 11,91 


Dunque T arco di corda pai. ao , e frec. pai. 3,85 , è di luogh. 
pai. ai, 91, quindi continuo ad applicare la Regola. 


aaeU a. aomma lo suo quadr. 100 100 

I. somma 3,85 suo quadr. 14,81 14,81 

somma 114,82 
dilT. 85,18 metà lungh. are. 10,96 
metà a. somma lo prod. 1258,43 

prod. 851,80 851,80 

diff. 406,63 
gross. muro 3 

prod. 1219,89 dir. dop. 
I. somma f 7,7 

quoz. V 158,42 

I. risult. misurando il vano ( pag. 78. ) 50,95 

diff. 107,47' 


Dunque ‘il Magiflero dell’ archivolto del dato vano è di pai. cubi- 
o 107,47. 

34 . 


Fano nei muri in tela, con fianchi verticali e paraUeli, 
superiormente da un senùcircolo. 


terminato 


REGOLA. 

Si misuri la grossezza del muro , la larghezza del vano e la sua aU 
terza sino alla imposta. • 

La larghezza si moltiplichi pel numero costante 0,8937, ed al pro- 
dotto si aggiunga l’ altezza sino alla imposta ; la somma si moltiplichi 
per la larghezza del vano e per la grossezza del muro. 


Esempio. 


Abbiasi in palmi cubici la misura di nn muro in tela traforato, con- 
siderato come pieno ; e se ne voglia dedurre il vano di portone rappre- 
sentato dalla 6gura 35 ( tav. 2 ): però debbasi misurare il vano di un 
tal portone. 

Misuro la gross. yia del muro, la largh. ÀB del vano, e la sua alt. AC 
sino alla imposta Cc: e sia Aa pai. 3 , AB di pi. 13 . AC pai. 17. E 

1 1 


4 

t 
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sopra luogo icrivo — Da dedursi dal muro io tela di gross. pai. 3 , vano 
di portone di largii, pai. la , alt. sino alla imposta pai. i^. 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

largh. vano 1 2 

n. cosi. 0,3927 

prod. 4,7124 

alt. sino all'imp. 17 

somma 21,7124 
largh. vano 12 

prod. 260,S488 
gross. muro 3 

prod. 781,6464 


Dunque il dato vano di portone è di pai. cnbici 781 , 65 . 

35. 

Magi Itero pel paramento di un vano, nei muri in tela^ con fianchi 

verticali e paralleli, terminato superiormente da un semicircolo, 

REGOLA. 

Si misuri la larghezza di un fianco , e la sua altezza sino alla im- 
posta. 

L'altezza si moltiplichi per la larghezza, ed il prodotto si raddoppi. 

E S EU FIO. 

Abbiasi il vano di portone rappresentato dalla fig. 35. {tav. a): e 
vogliasi la misura del magistero pel suo paramento. 

Misuro la largii. Aa del suo fianco AGca e l'alt. AG di esso: e 
sia Aa pai. 3 , ed AG pai. 17 , e sopra luogo descrivo — Magistero 
pel paramento del vano di portone a fianchi paralleli , ciascuno di largh. 
pai. 3, ed alt. pai. 17 : e terminato superiormente a semicircolo, scol- 
pito in un muro in tela. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

alt. 17 
largh. 3 

prod. 51 

tuo doppio 102 

Dunque il Magistero pel paramento del dato vano di portone è di 
pai. quadrati 103. 
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36. 


Magistero per C archÌDollo di un vano nei muri in tela con fianchi 
verticali e paralleli, e terminalo superiormente da vn semicircolo. 


REGOLA. 


Si misuri la larghcua del vano, la grossezza dell' arcliIvoTto e quella 
del muro. 

Alla largliezza del vano si aggiunga la grossezza dell' archivolto , e 
la somma si moltiplichi per la stessa grossezza delT archivolto , per la 
grossezza del muro e pel ninnerò costante 1,57. 

Avvertimento — Qui non debbe misurarsi elTettivamcnte che la sola 
gross. dell’archivolto, giacche quella del muro e la largii, del vano 
gi^ si hanno per la misura di questo , cui vk sempre conuessa la mi- 
sura del magistero di cui si tratta. 


Esbxfio. 

Abbiasi il vano di portone rappresentato dalla Gg. 35 f^tav, 2): e 
vogliasi la misura del magistero pel stio archivolto. 

Misuro la largh. AB del vano , la gross. CD dell’ archivolto , e 
quella Gc del muro: e sia AB pai. 13, CD pai. 3 , e Cc pai. 3. 
È sopra luogo descrivo — Magistero per l'archivolto di gross. pai. 3, 
che corona il vano a Ganchi verticali e paralleli , di largh. pai. 13. 
praticato nel muro in tela di gross. pai. 3. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

largh. 13 
gross. archiv. 3 

somma 13 ‘ - 

gross. archiv. 3 

prod. 4ò 
gross. muro 3 

prod. 133 
D. cosi. 1,37 

prod. 311,93 


Dunque il magistero per l' archivolto del dato vano di portone ù di 
pai. cubici 211,95. 
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S7, 


Fano nei muri in tela , con Jianchi verticaU , terminato superiormente 
da un semicircolo , e con squarci ai fianchi soltanto. 

REGOLA. 


Si misuri la grossezza del muro , la minore e la maggiore larghezza 
del vano, e la sua altezza sino all’ imposta. 

Si faccia la somma della minore e della maggiore larghezza del vano. 
La larghezza minore si moltiplichi pel numero costante o,3ga7 , ed al 
prodotto si aggiunga l'altezza sino all' imposta; questa somma si mol- 
tiplichi per r altra gih ottenuta delle due larghezze , ed il prodotto si 
moltipUchi per la metà della grossezza del muro. 

Essstrio. 

Abbiasi in no muro in tela, una gran porta con fianchi verticali, 
terminata superiormente da un arco di circolo , e con squarci ai soli 
fianchi; e vogliasi la misura di un tal vano rappresentato nella fig. i. 
( tav. 3 . ). 

Misuro la gross. FG del muro , la largh. minore aò del vano , la 
maggiore AB ^ e la sua alt. AC sino alla imposta; e sia pai. 5 , 
ab pai. 13 , AB pai. io ^ AC pai. i8. £ sopra luogo descrivo — 
Da dedursi dal muro in tela di gross. pai. 5 vano di porta con fian- 
chi verticali ed a smiarci, terminato superiormente da un semicircolo; 
di largh. minore pai. la , largh. maggiore pai. ao, ed alt. sino all’im- 
posta pai. iB. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

Ijrgh. min. la 

D. cosi. 0,3927 

prod. 4,7 13A 

alt. imposta 18 

somma 22,7124 

32 

prod. 728,7968 
semigross. muro 2,5 

prod. 1816,9920 

Dunque il vano della data porta è di pai. cubici 1816,99: ed un 
tol numero^ di pai. cubici va dedotto dal numero che misura il muro 
in tela nel quale esso vano è scolpito , considerato come pieno. 


Urgh. min. 12 
largh. mag. 20 
somma 32 
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S8. 

Magistero pel paramento di un vano nei muri in tela, con fianchi 
verticali, terminato superiormente da un senucircoto , e con squarci 
ai fianchi. 


REGOLA. 

Si mùori di un fianco la larghezza e l’ altezza sino all' imposta. L’al- 
tezza si moltiplichi per la larghezza, ed il prodotto si raddoppi. 

EsEttrto. 

Abbiasi il vano di porta rappresentato dalla fig. i. ( tav. 3 . ) e vo- 
gliasi il magistero pel suo paramento. 

Misuro l’alt. AÒ sino all’ imposta e la largh. A' a di uno dei fianchi: 
e sin A C pai. i8, ed A'a pai. 6 , 4 o. £ sopra luogo scrivo — Magi- 
stero pel paramento del vano avente ciascun fianco alto sino all’ impo- 
sta pai. ib, largo pai. 6,4o. 

Con questi dati fo il seguente 

CAI.COLO. 

alt i« 
largh. 6,40 

prod. 1IS,20 
doppio 330,40 


Dunque il magistero pel paramento del dato vano è di pai. 
ci aSo^o. 


S9. 


cubi- 


Magistero per la volta di un vano nei muri in tela con fiatuthi verti- 
cali, terminato superiormente da un semicircolo, e con squarci ai 
fianchi soltanto. 

REGOLA. 


Si misuri la grossezza del muro , la larghezza e l’ altezza totale della 
volta, la minore e la maggiore larghezza del vano. 

La somma delle due larghezze del vano si moltiplichi per la lar- 
ghezza minore, 'e pel numero costante 0,1963; e la larghezza totale 
della volta per la sua altezza totale ; il primo prodotto si sottragga dal 
secondo, e la differenza si moltiplichi per la grossezza del muro. 

AvvEETiMEifTO — La mùura di questo magistero andando ordina- 
riamente sempre insieme con quella del vano trovansi gik misurate le 
dne largh. del vano , e la cross, del muro ; onde nei casi ordinarii 
non debbe misurarsi che la largh. e l'alt, totale della volta soltanto. 
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Esempio. 

Abbiasi il pano rappresentato dalla fig. i. ( top. 3. ) e vogliasi la 
misura del magistero per la sua volta. 

Misuro la largh. totale DE della volta , e la sua alt. totale DE, 
Ja minore largh. ab del vano e la sua maggiore largh. AB , e la gross. 
FG del muro j e sia DE pai. a3 , DF pai. 8 , ab pai. li., AB pai. ao, 
e FG pai. 5. £ sopra luogo scrivo — Magistero per la volta di largh. 
totale pai. a3 ed alt. totale pai. 8, del vano con fianchi verticali a squarci 
terminato superiormente da un semicircolo: della minore largh. di pai. la, 
e della maggiore di pai. ao , scolpito nel muro in tela di gross. pai. 5. 

Con questi dati al tavolino , fo il seguente 

CALCOLO. 


largh. min. 

12 

largh. tot. voi. 

23 

largii, mag. 

20 

alt. tot. voi. 

8 

bomma 

32 

prod. 

184 

lar^h. min. 

12 



prod. 

384 



I). cost. 

0,1963 



prod. 

76,3792 


75,3792 



difT. 108,6308 


gron. muro .'> 

prod. 643,1040 


Dunqne il Magistero per la volta del vano di cui si tratta è di pai. 
cubici 543)10. 


40. 


Fano nei muri in tela con fianchi verticali, terminato superiormente 
da un semicircolo, con squarcio ai fianchi e nella parte suf tenore. 

REGOLA. 


Si misuri la grossezza del muro , la minore è la maggiore larghezza 
del vano, e la sua altezza sino all' imposta. 

Si fàccia il prodotto delle due larghezze , ed il quadralo di ciascuna 
di esse; tali quadrati ed il fatto prodotto si sommino, e la somma si 
moltiplichi pel numero costante o,5a36; si faccia in oltre la somma 
delle due larghezze e si moltiplichi per l'altezza sino alla imposta; que- 
sto prodotto si sommi coll' ultimo già ottenuto , e la somma si molli- 
plichi per la semigrossezza del muro. 


Esempio. 

Abbiasi nn muro in tela, con un vano di balcone a fianchi verticali, 
terminato superiormente secondo un semicucolo e con squarci ai fianchi 
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e nella jMirte superiore , e sia rappresentato dalla fìg. a. ^ tav. 3): c 
vogliasi la misura di ua tal ^ao per farne deduzione dalla misura del 
muro in cui è praticato considerato come pieno. 

Misuro la gross. Dd del muro che sia di pai. 5 | la minore largb. ab 
del vano e la sua maggiore AB , e Tali. AC sino all’ imposta : e sia 
ab pai. la, AB pai. 3o, AC pai. i8. £ sopra luogo descrivo — Da 
dedursi dal muro io tela di gross. pai. 5 , vano di balcone a fianchi 
verticali terminato superiormente da un seroicircolo , Con squarci ai fian- 
chi e nella parte superiore , di largb. minore pai. la , largb. mag- 
giore pai. ao , ed alt. sino alla imposta pai. i8. 

Con questi dati al tavolino io il seguente 


CALCOLO. 


largh. min. 

12 

suo quadr. 

144 

largii, mag. 

20 

suo quadr. 

400 

prod. 

240 . 


240 



«omnia 

784 



n. cosi, 

0,5236 



prod. 

410,5024 

largh. min. 

12 



largh. magg. 

20 



Aoioma 

32 



alt. imp. 

18 



prod. 

576 . 


576 



somma 

986,5024 


•emigross. muro 2,5 

prod. 2466,266 


Dunque il vano del dato balcone è di misura pai. cubici a46€,a56 
e questo numero vh sottratto dai pai. cubici che misurano il muro in 
tela ove è praticalo, considerato come pieno. 


41 . 


Magistero pel paramento di un vano nei muri in tela, con fianchi 
verticali, terminato superiormente da un semicircolo , e con squarci 
ai fianchi e nella parte superiore. 

REGOLA. 


( Conyt la Regola n.° 3S, pag, 65. ) 
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49 . 


Magistero per F archivolto di un vano con fianchi verticali ^ terminato 
superiormente da un seiiticircolo , e con squarci ai fianchi e nella parie 
superiore , praticato nei muri in tela. 

REGOLA. 


Si misuri la minore e la maggiore larghezza del vano, la grossezza 
dell' archivolto da questa parte e quella del muro. 

Si faccia il prodotto delle due larghezze , ed il quadrato di ciascuna 
di esse ; tali quadrati ed il fatto prodotto si sommino e della somma 
si prenda il terzo ; in oltre la larghezza maggiore del vano si sommi 
col doppio della grossezza dell' a'rcbivolto dalla sua parte , della som- 
ma si faccia il quadrato , e da questo si sottragga l' ottenuto terzo ; la 
differenza si moltiplichi per la grossezza del muro , e pel numero co- 
stante 0,7854. 

Avvertimento — Quata Reg. è data supponendo che la misura del 
Magistero di cui si tratta , volesse farsi indipeudeotemente da quella del 
vano ; che se andasse con essa connessa , come quasi sempre avviene , 
allora è chiaro doversi misurare in atto la sola grossezza dell’ archi- 
volto dalla parte della maggiore larghezza del vano j ed i chiaro pure 
che il prodotto delle due largh. del vano , i loro quadrati , e la somma 
di questi col detto prodotto trovasi gik calcolata ; onde breve riesce il > 
calcolo per la misura del magistero di cui è parola. 


Essano. 


Abbiasi il vano di balcone rappresentato dalla fig. a ( tav. 3 ), e 
vogliasi la misura del magistero pel suo archivolto. 

Misuro la minore larghezza o& e la maggiore del vano , la gros- 
sezza CD dell’ archivolto da questa parte , cioè , dalla parte ove è la 
maggiore largh* del vano , e la gross. Dd del muro: e sia o& pai. la , 
AB pai. ao , CD pai. a , e Da pai. 5 . £ sopra il luogo del lavoro 
scrivo — Magistero per l' archivolto di gross. pai. a verso la largh. 
maggiore del vano a fianchi verticali terminato soperiormenle a semi- 
circolo , e con squarci ai fianchi e nella parte superiore , di largh. 
min. pai. la e largh. magg. pai. ao , praticato nel muro in tela di 
grou. pai. 5 . 
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Con questi tinti al tnvolmo fu il tegucnlc 

calcolo. 

largii, min. Il auo qiiadr. Hi Inrgh. magg. 10 
largb. mag. 10 tuo quadr. AUO dop. groa. ardi. 4 

prod. 140 140 Borama 14 suo quadr. 670 

aomma 784 (*) 

terza parte 101,33 10ti33 

ditr. 314,07 
grosi: muro 5 

prod. 1673,36 
n. cott. 0,7864 

prod. 1336,7090 

Dunque il magistero per l' archivolto del vano di cui si (ratta è di 
niitura pai. cubici ia35,7i. 


43 . 

Fano nei muri in tela, con fianchi perticali, terminato superiormente 
da un semicircolo ; e con squarci tutto intorno. 

REGOLA. 

Si misuri la grossezza del muro , la minore c la maggiore larghezza 
del vano , la depressione del labbro infimo dello squarcio inferiore d^l 
suo labbro più alto, e l'altezza minore del vano sino all' imposta. 

Si moltiplichino le due larghezze , facciasi il quadrato di ciascuna 
di esse , ed i (re risultali si sommino ; facciasi similmente la somma 
delle due larghezze j e di questa con uii'alira volta la maggiore ; 'delle 
tre somme ottenute , la prima ti moltiplichi (lel numero costante 0,5336, 
la seconda per l' altezza sino all' imposta, c la terza per la terza parte 
della depressione del labbro infimo dellu squarcio interiore : questi tre 
prodotti si sommino , e la somma si moltiplichi per la temigrossezza 
del muro. 


Essupto. 


Abbiasi un fìnestrone , come-vedesi rappresentato nella fìg. 3 ( tap. 3 ); 
e se ne debba misurare il vano , cioè averne il volume per dedurlo da 
quello del muro iu tela in cui c praticato considerato come pieno. 

Misuro là grossezza FG del muro; e del vano la sua minore largb. o£, 
^maggiore dB, la sua alt. dC uguale ad ac sino aU'imposta Cc , la de- , 

f iressioiie Ad del labbro infimo AB dello squarcio inferiore AabB dal suo 
abbro più alto : e sia FG pai. 5 , ab pai. \i, AB pai. io, oc pai. i8, 

Ad pai. 6. £ sopra luogo descrivo — Da dedursi dal muro ia tela di 


(*] Qunlo risullanunio gii IroTati calcolato, quando si è già misurato il vano , 
coniotiDemcDte alfAvvertimeuto fatto di sopra. 


la 
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groM. pai. 5 , finestrone a fianchi verticali terminato soperiormente a 
seiuicircolo, e con squarci tutto intorno, di largh. minore pai. la , largh. 
maggiore pai. ao , alt. sino alla imposta pai. i8 , depressione del labbro 
iuliiiio dello squarcio iuieriore dal suo labbro piu alto pai. 6. 

Cou questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 


largh. min. 

12 


suo quadralo 

t«4 

largii, mag. 

20 


tuo quadrato 

400 

loro prod. 




240 




la 6omma 

784 




n. coti. 

0,5238 




1 . prod. 

410,5024 

a. ftomma 

31 






alt. impos. f 8 





prod. 576 , 


676 

largh. mag. 

20 




3. somma 

S2 






terso deprcss. 2 





prod. tot , 


104 




somma prod. 

1090,5024 


semigross. muro 2>5 

prod. 372B,1&6 


Dunque il dato vano di Gneslronc , da dedursi dal muro in tela ove 
à praticato considerato come pieno , è di pai. cubici a^a6,a56. 

44. 

Magistero pel paramento di un vano a JìanclU verticali, terminato su- 
periormente da un semicircolo e con squarci tulio intorno , praticalo 
nei muri in tela. 


REGOLA. 

Si misurino del vano la minore e la maggiore larghezza , e la mi» 
nore e la maggiore altezza sino all' imposta ; e si misurino la larghezza 
di uno dui squarci laterali , e quella dell' inferiore. 

Si sommino le due larghezze del vano , e la somma si moltiplichi 
per la semilarghezza dello squarcio inferiore ; le due altezze si som- 
mino , e la somma si moltiplichi per la larghezza di uno dei squarci 
laterali ; i due prodotti con ottenuti si sommino. 

Avvertimento — La misura del magistero pel paramento del vano 
di cui si tratta , ordinariamente andando insieme con quella del vano, 
trovanti gik misurate le due sue larghezze , l'altezza minore sino all'im- 
posta ed implicitamente anche la maggiore altezza sino all' imposta , 
essendo questa uguale alla niiuore altezza più la depressione del labro 
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infìmo dello squarcio inferiore dal suo labro piu alto: però quando la 
misura del vano e quella del magistero pel suo paramento vanno in- 
sieme , basta misurare le sole larghezze di uuo dei squarci laterali e 
dell’ ioferiore. 


Esstffto. 


Abbiasi il fìnestrone rappresentato nella fìg. 3 ( tav. 3 ) \ e vogliasi 
la misura del magistero pel suo paramento. 

Misuro la minore largh. aò del vano che sia di pai. ii , la mag- 
giore AB che sia di pai. 20, la minore alt. oc e la maggiore AC 
sino all’imposta Cc, e sia ac pai. 18 ed AC pai. 24 1 largh. 
di uno dei sqnarci laterali , e quella A fi dello inferiore; e sia A'a 
di pai. 6,4o e A fi di pai. 7,80. li sopra luogo scrivo — Magistero 
pel paramento del vano a fianchi verticali di largh. minore pai. 12, 
e magg. pai. so , e di alt. sino alla imposta minore pai. 18 e magg. 
pai. 24, con squarci tutto intorno , cioè ai fianchi di largh. pai. 6}4<>> 
e nella parte inferiore di pai. 7,80. 

Con questi dati fo il seguente 


CALCOLO. 


largh. min. 1 2 

largh, magg. 30 

somma 32 

semilargh. squ. infcr. 3,9 
prod. 124,8 


t ^ , 

alt. min, 18 

alt. magg. 24 

somma 42 
largh. squar. lai. e, 4 

prod. 268,8 

124,8 

somma 393,6 


Dunque il magistero pel paramento del dato vano è di pai. qua- 
drati 3^, fio. 


48. 


Magistero per 1 ‘ archivolto di un vano a fianchi verticali , terminato 
superiormente da un semicircolo , e con squarci tutto intorno, praticato 
nei muri in tela. 


IlEGOLA. 


( Come la Regola n.° 4 ‘- l^S- )' 
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46 . 

Fano nei muri in tela , a fianchi veriicali e paralleli , terminala 
iuperiormente da tuia lemieliiise. 

REGOLA. 

Si misuri la grossezza del muro, l'altezza del vano sino all’ imposta , 
e la corda e la freccia dell’ arco. 

La freccia si moltiplichi pel numero costante 0,7854 , ed al prodotto 
si aggiunga l’altezza del vano sino alla imposta j la somma si molti- 
plichi per la corda dell' arco e per la grossezza del muro. 

Eìempjo. 

Abbiasi un muro in tela, e siavi praticata una grande porta a fian- 
chi verticali e paralleli terminata superiormente da una semiellisse : c 
vogliasi la misura del vano di una tal porta per dedurla dalla misura 
del muro ove è praticata , considerato come pieno : ed il vano sia rap- 
presentato dalla fjg. 4 ( 3 )■ 

Misuro la gross. Cc del muro, del vano l’alt. BC sino all’imposta Cc^ 
la corda CD e la freccia EF dell’arco CFD ; e sia C!c pai. 5, BC 
pai. 18 , CD pai. i3 , EF pai. 4- E sopra luogo descrivo — Da de- 
dursi dui muro in tela di gross. pai. 5 , vano' di porta a fianchi ver- 
liuali c (paralleli terminato superiormente da una semiellisse , di alt. fino 
all’ imposta pai. 18, corda deH'urco semiellisse pai. la sua freccia pai. 4- 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

frccc. are. 4 

II. cosi. 0,7864 

j-rod. 3,1416 

alt. imp. 18 

somma 21,1416 

cor. semiell. t2 

prod. 263,6992 
gross. muro .6 

prod. 1208,4960 

Dunque il dato vano di porta c di pai. cubici ia68,5o. 

47 . 

Mariterò pel paramento di un vano nei muri in tela a fianchi verticali 
e paralleli, terminato superiormente da una semiellisse. 

REGOLA. 

( Come la Xegola n." 3S. pag. Sa. ) 
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48 . 

Maculerò per ParchiroUo di un vano nei muri in tela, a fianchi verticali 
e paralleli^ terminalo superiormente da una semieUisse. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dell' arco »emiellisse , la grosseaza del 
muro e quella dell' archivolto. 

La seuiicorda si sommi colla freccia e colla grossezza dell' archivolto , 
e la somma si moltiplichi per la grossezza del muro , per quella del- 
l'arthivolto e pel numero costante 1 , 5708 . 

Avvertimento — Ordinariamente la misura del magistero andando 
insieme con quella del vano , non deve misurarsi in alto , pel calcolo 
del magistero , che la sola gross. dell' archivolto , gik conoscendosi le 
altre cose per la misura del vano. ^ 


EsExna. 


In un moro in tela sia praticato il vano di porta a fianchi verticali 
e paralleli terminato superiormente da nna scmiellisse rappresentato dalla 
Cg. 4- (tav.3); e vogliasi la misura del magistero pel suo archivolto. 

Misuro la corda CD e la freccia A'F dell' arco semiellisse , la gros- 
sezza Cc del muro e quella CG dell' archivolto: e sia CD pai. la, 
EF pai. 4) pai. 5 e CG pai. a. £ scrivo nello squarcio — Ma- 
gistero per l'archivolto semiellittico di corda pai. la , freccia pai. 4 , e 
gross. pai. a , del vano a fianchi verticali e paralleli terminato su^- 
riorroenie da una semiellisse, praticalo nel muro in tela di gross. pai. 5* 
Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

■cmicor. e 

frec. 4 

gross. archir. 7 

somma 1 a 
gross. muro 5 

prod. 60 
gross. archir. 2 

prod. tao 
n. cosi. 1,5708 

prod. 188,4960 

per r archivolto del vano di cui si traila è di 


Dunque il magistero 
pai. cubici 188 , 496 . 
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49. 

/^ono nei muri in tela, a fianchi verticali, terminato superiormenio 
in forma di temieUisie , e con squarci ai lati e al eh sopra. 

REGOLA. 

Si misuri la grossezza del muro , la corda e la freccia di ciascuna 
delle due semiellissi minore e maggiore del vano , la sua altezza sino 
all’ imposta. 

Si facciano i due seguenti calcoli: i.” si moltiplichino le corde eie 
Treccie rispettive di ciascuna delle due semiellissi minore e maggiore del 
vano , tali prodotti si sommino e si moltiplichino , e del loro prodotto 
si estragga la radice quadrata, alla quale si aggiunga la loro somma; 
e ciò che risulta si moltiplichi per numero costante o,5z36: a.° Le 
due corde si sommino , e la loro somma si moltiplichi per l’altezza del 
vano sino alla imposta. I risultamenti del detto i.° e a.” calcolo si som- 
mino , la somma si moltiplichi per la grossezza del muro , e del pro- 
dotto si prenda la metà. 


Essmfio. 

Abbiasi fig. 5. (tav. 3.) un muro in tela con on vano di balcone a 
fianchi verticali e terminato superiormente secondo una semiellisse , con 
squarci ai fianchi e nella parte superiore : e vogliasi la misura di un 
tal vano per farne deduzione dalla misura del muro ove è praticato 
considerato come pieno. 

Misuro la gross. gG del muro , la corda cd e la freccia fe della se- 
miellisse minore ced , e la corda CD e la freccia fE della seraiellisse- 
maggiore CED , e l'alt. AC del vano sino all’ imposta. Sia Gg pai. 5, 
cd pai. SI , fe pai. 4) CD pai. iH , fE pai. 7 , AC pai. 18 . E 
sopra luogo scrivo — Da dedursi dal muro in tela grosso pai. 5 il vana 
a fianchi verticali terminato superiormente in forma di semiellisse , con 
squarci tutto intorno; con semiellisse min. di corda pai. la, e freccia 
pai. 4 y semiellisse magg. di corda pai. 18 , e freccia pai. 7 , e di alt. 
sino all’ imposta pai. 18 . 
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Con qnesti dati al tavolino fo il tegnente 

OALOOLO. 

cor. mag. 18 

oor. min. 11 fr. mag. 7 

fr, min. 4 prod. 12S 110 

pro<l. 48 ^48 48 

prod. 0048 tua rad. qnadr; 77,77 

fomma 174 174 

somma 1&I,77 
n. cosi. 0,0138 

prod, o 1 . risult. 131,8208 

cor. min. Il 

cor. mag. 18 . 

somma 30 ' 

alt. imp. 18 

prod. 040 ...... a. risnlt. 640 

somma 871,8108 

gross, muro 5 

prod. 3339,1340 

meU 1679,5070 


Dunque la misura del dato vano è di pai. cubici 16^9,57; e questo 
numero debbe dedursi dal numero dei pai. cubici che misura il muro 
ove è praticato il vano considerato come pieno. 

60 . 

Magittero pel paramento di un vano nei muri in tela , a fianchi ver- 
ticali y terminato superiormente in forma di lemieUisfe ; e con squarci 
ai lati e al di sopra. 


REGOLA. 

* ( Coma la Heg. n." pag, 85. ) 

81 . 

Magistero per F archivolto di un vano nei muri in tela , a fianchi ver- 
ticali , terminato superiormente in forma di semiellisse , e con squarci 
ai lati e al di sopra. 


REGOLA. 

Si misurino la corda e la freccia della maggiore delle semiellissi del 
vano , la grossezea dell' archivolto dalla parte sua , e quella del muro. 

Della semiellisse maggiore dell’ archivolto , la freccia si sommi colla 
grossezza di esso , e la corda col doppio di tale grossezza ; le due som- 
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me si moltiplichi tra loro e pel numero costante 1,5708; e dal pro- 
dotto finale si sottragga il risuliameiilo dei i.° calcolo da farsi per la 
misura del vano ( Reg. n.° 49 ) •' l‘i difierenza si moltiplichi per la gros- 
sezza del muro , e del prodotto si prenda la metk. 

E s B u r i o. 

Abbiasi fig- 5 . {tav. 3 .) un muro in tela con un vano di balcone a 
fianchi Verticali e termiuato superiormente secondo una semiellisse , con 
squarci ai fianchi e nella parte superiore : e vogliasi la misura del ma- 
gistero per r archivolto di un tal vano. 

Misuro la corda CD e la freccia J"E della semiellisse CED del vano 
che è la maggiore, la grossezza dell'archivolto dalla parte di essa 
semiellisse maggiore CED , e la gross. Gg del muro ; e sia CD {» 1 . 18, 
J'E pai. 7 , CH pai. a , Gg pai. 5 . E sopra luogo descrivo — Magistero 
per r archivolto di gross. pai. a , del vano di balcone a fianchi verticali 
terminato superiormente in forma di semiellisse , la maggiore di corda 
pai. 18 e freccia pai. 7 , scolpito nel muro in tela grosso pai. 5 . 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 



cor. semielliss. magg. 

18 

frec. seffliellùsa magg. 7 

dopp. gross. arebiv. 

4 

gross. arebiv. 3 

Bomma 

23 

somma 9 


9 


prod. 

I98~ 


n. cosi. 

1,5708 


prod. 

31 t,UI84 

risult. 1. cale. mis. vano ( pag. gS ) 

13t,83G8 


dìff. 

179,1916 


gross. muro 

5 


prod. 

89.5,9580 


meli 

447,9790 

Dunque il magistero per 
pai. cubici 447)91^’ 

l'archivolto del dato vano 

di balcone 


BS. 

Eano rellangolare a fianchi verticali , nei muri diritti di pianta 
circolare, ad infilata col centro di questa. 

REGOLA. 

Si misuri l'altezza del vano, e la corda e la freccia di ciascuno dei 
due archi della pianta di esso. 

Si facciano i quadrati delia semicorda e della freccia deU'arco ester- 
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no (*), e di tali quadrati si calcoli la somma e la differenza*, la somma 
li moltiplichi per la lunghezza dell’ arco esterno , e la differenza per 
la corda dell’arco interno , si sommino tali prodotti, e la loro somma 
si divida pel quadruplo della freccia àùV arco eitemo : i medesimi cal- 
coli si facciano rispetto alla corda ed alla freccia dell'arco interno , e dal 
primo risullameuto finale si sottragga il secondo. La differenza si molti- 
plichi per r altezza del vano. 

Avvertimemto — Quando le frecce degli archi della pianta del vano 
fossero piccolissime rispetto alle loro corde, può riguardarsi ( per nou 
iucoiTcre nei lunghissimi calcoli che ricliiede la Reg. ) il vano come 
praticato in un muro in tela ; e cosi può riguardarsi quando il vano 
fosse di forme diverse da quella rettangola. 

Esempio. 

Nel muro diritto, dì cui la fig. 7. (/ac>. 3 '^ rappresenti la pianta, sia 
praticato un vano rettangolare la di cui pianta è il quadrilatero mi- 
stilineo DCEecd^ a fianchi Ee verticali, e tale che infili il cen- 
tro G del circolo ADCEB della pianta del muro. 

Misuro l’alt, del vano che sia di pai. i 5 , la corda e la freccia di 
ciascuno dei due archi DCE,dce della sua pianta , cioè la corda 
e la freccia IC dell'arco interno DCE , e la corda de e la freccia ic 
deir orco esterno dee; e sia DE pai. 8, JC pai. 0,9 de pai. 8, ic 
pai. 0,64. L sopra il luogo del lavoro scrivo — Da dedursi dal muro 
diritto di pianta semicircolare il vano di porta rettangolare di alt. pai. i 5 . 
e di pianta arco interno di corda pai. 8 e freccia pai. 0,90 , ed arco 
esterno di corda pai. 8 , e freccia o,6f. 

Con questi dati fo il seguente calcolo , cominciando dal computare 
per mezzo della Tjk. (A) la lungh. degli archi DCE, dee , che la 
regola suppone già conoscersi, (art. prelini. pag. ig, t.“ es.) 

(*) Chiamo arco etiemo quell' arco della pianta del vano situato verso il para- 
mento convesso del muro , ed arco interno l' altro situato verso il suo paramento 
concavo. 


i3 
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Della lunghetta dell'arco etterno dee. 

•ernie, data 4 luo qaadr. 10 

frec. data 0,04 <uo qiiadr. 0,4090 

somma 16,4090 div. per dop. frec. J 1,28 

1 . quoz. t 12,82 

mille volte cor, 8000 div. per i. quoz. ^ 12,82 

cor. tav. l 624,02 

cor. mia. 624 are. corrùp.<’ 628,32 

X 6 . 8 » 

diff. 0,02 diff. tav. r 0,28 
, qaoz.X 0,07 

molt. per are. 0,29 

prod. 0,02 .... 0,02 
are. corrisp. tav. 634,16 
molt. I. quoi. 12,82 
prod. 8129,93 
luDgb. richies. 8,13 

Dunque la lungh. dell’arco esterno dee è di pai. 8,i3. 

Della Inngh. dell' arco interno DCE. 


ftemic. data 4 suo qtiadr. 

16 


frec» data 0)9 suo quadr» 

0,81 


somma 

16,81 div. per dop. frec. . 

r «.80 


I. quoz. 1 

L . 9,34 

mìle voi* cor» 6000 di?, per i. quoz» 

f 9,34 


cor. lav. 

( 866,53 


cor. min. 

866 are. corrisp. | 

r 872,66 
l 11,64 

di£ 

0,63 diff, tav. r0,27 



qaoz.X 1,96 
molt. per are. 0,29 



prod. 0,67 . 



are. corrisp. tav. 

884,87 


molt. 1 , quoz. 

9,34 


prod. 

8264,6868 


lungh. rich. 

8,26 


, Dunque la lungh. dell’arco interno DCE ^ è di pai. 8,a6. 
Calcolate tali lunghezze, ora applico la regola. 
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JppUcationt dilla Regola. 

semic. are. Mt. 4 luoqnadr. IS 

irec. are. est. 0,44 suoquadr. 0,41 0i** 

diff. 1&,&9 

* somma 14,41 cor, are, ini. 8 

loogb. are. est. 8,13 prod. 1}4,72 

prod. 133,41 133,41 

somma 268,13 dir. qnat. 

frec. est. / 2,54 

qoos. ( 100,83 ... 100,83 

semic. are. iot. 4 suoquadr. 14 14 

£rqc. are. int. 0,9 suo qoadr. 0,81 0,81 

diff. 15,19 

somma 14,81 cor. are. est. 8 
luogh. are. int. 8,24 prod. 121,52 

prod. 138,85 138,85 

somma 240,37 dir. qoat. 

frec. iot. r 3,4 

qoox. V 72,33 .. . 72,33 
• diff. 28,50 
alt. TBOO 15 

prod. 427,50 

« 

Dnnque il vano di coi si tratta da dedursi dal muro diritto di pianta 
circolare è di pai. cubici 4 ^ 7 , 5o. 

AvYERTnrEHTO — lo questo esempio abbiamo supposto che i fìauebi 
Dd ^ Ee del vano fossero paralleli. La regola sarebbe egualmente ap- 
plicabile se noi fossero , essendo invece convergenti come Ed , Da\ 
ovvero come eA*, dD'. Per ciascuno di questi casi si misurerebbero le 
corde DE , d'd, e le frecce corrispondenti , o le corde D'E*^ de degli 
archi D'CE'^ dee e le loro frecce corrispondenti. 

63. 

Magistero pel paramento di un cono rettangolare a fianchi verticali , 
nei mun diritti di pianta circolare, ad infilata col centro di questa. 

REGOLA. 

Si misuri la larghezza di un fianco e P altezza del vano. 

L’altezza si moltiplichi per la larghezza ed il prodotto si raddoppi. 

Esempio. 

Abbiasi il vano la di cui pianta è rappresentata nella fig. 7 . ( tav. 3.) 
o vogliasi la misura del magistero pel suo paramento. 

Misuro la largh. dD di un suo fianco , e sia di pai. 3,3 e l’ alt. del 


Digitized by Googlc 


100 Pian I. CAM I. AKT. II. 

vano che sia di pai. i5. £ (opra luogo (crivo — Magiitero pel para- 
mento del vano rettangolare praticato nel muro diritto di pianta circolare^ 
di alt. pai. i5, ed a fìaiidii verticali ciascuno di largh, pai. 3,3. 
Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

alt. vano IS 
largh. fianco 3,3 
prod. 49, S 
dopp. 99,0 


Dunque il naramenio del dato vano per cui debbe pagani il magistero 
è di pai. quadrati 99. 

S4. 

Magistero per la piattabanda di un vano rettangolare a fianchi verticali, 

nei muri diritti di pianta circolare , ad infilata col centro di questa, 

REGOLA. 

Si misuri la grossezza della piattabanda, la distanza orizzontale della 
cima del pulvinare dal suo piede , e la grossezza del muro. 

La distanza orizzontale della cima del pulvinare dal suo piede si mol- 
tiplichi per la grossezza del muro , ed il prodotto si aggiunga airultima 
ditlerenza (*) che si ottiene calcolando la misura del vano: ciò che ri- 
sulta si moltiplichi per la grossezza della piattabanda. 

Avvertimeitto — Questa regola si fa dipendere da quella pella mi- 
sura del vano cui appartiene la piattabanda, sì perche la misura del suo 
magistero va sempre insieme con quella del vano e sì per economia di 
calcoli, che non debbono profondersi senza necessitò. La regola suppone 
fìg. 8. (fan. J.) divisa in tre parti tutta la piattabanda sroqdbasptos; delle 
quali la media precntdbp si suppone qual è, cioè termin.ita dagli archi cir- 
colari pt, bd messi sul piano pbdt, ed ec, rn, messi siiH'altro reca parallelo 
al primo , e le altre due parti sprebas , noqdcn si suppongono invece 
come due prismi aventi l’uno per base i triangoli spr , abe e l'altro i 
triangoli onr, deq, e per l’altezza comhne la gross. 1 % del muro (**). 

Esbmpw. 

Vogliasi la misura della piattabanda denotata dalla Gg. 8 Uav. 3) del vano 
rappresentato in pianta dalla Gg. 7 . Misuro la gross. tn della piattabanda, 

! *) Questa è la difièrenza segnata % nel calcolo pag. 99 . dell’ es alla reg. 5a. _ 

*') A rigore i triangoli sm, ont , deq , aeb sono porzioni di superheie cilindriche 
terminate da nna retta nf, dall’arco circolare no, e dall’arco ellittico ot. Per determinare 
con esattezza e ad un tempo la misura di tutta la piattabanda , considerata con rigore 
geometrico , bisognerebbe risolvere il seguente proolema: Dato io spazio compreso Ira 
due cilindri concentrici : determinare il volume di una sua parte compresa tra due piani 
normali al loro asse , e due altri piani che passando per uno stesso punto di esso asse , 
facessero cogli altri due piani angoli uguali. 


Digitized by Google 



DEI VTTBI TlUFOSiTI. iOl 

la distanza orizzontale ip uguale sr della cima a del pnivioare tp dal 
ano piede p, è la gross. tx uguale PQ del muro. £ sopra luogo scrivo — 
Magistero per la piattabanda del detto vano , di dimensioui come so* 
pra , di gross. pai. a , di dist. orizzontale della cima del pulvinare dal 
suo piede di pah i,i, e di gross. quanto il muro di pai. 3,5o. 

G>n questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

disi. oria. cima pulr. 1,3 
gross. muro 3,5 
prod. 4,3 

alt. diff. per misura vano • ( pag. 99 . ) 38,5 

somma 33,7 
gross. pialt. 3 

prod. 65,4 

Dunque il magistero per la data piattabanda è di pai. cubici 65, 4* 

65. 


ano rettangolare a fianchi paralleli nei muri a tcarpa. 
REGOLA. 

( 

Si misuri la larghezza e l'altezza del vano, e la grossezza del muro 
al piede ed alla cima di esso vano. 

Si sommino le due grossezze del muro , e la somma si moltiplichi 
per l'altezza del vano e per la sua larghezza; e del prodotto finale si 
prenda la metà. 


Esempio. 


Abbiasi un vano di luce qual è rappresentato dalla figura 6. {lav. S); 
e se ne voglia la misnra , per poi dedurlo dalla misura del muro ov^è 
praticato considerato come pieno. 

Misuro la largh. IH del vano e sia pai. 6, la sua alt. Hh e sia 
pai. io,5o, misuro in oltre la gross. del muro al piede ed alla cima 
di esso vano; e sia la gross. EF al piede pai. 6, e quella AD alla 
cima pai. 4)76. £ sopra luogo Krivo. — Da dedursi da esso muro a 
scarpa , vano di luce rettangoLire a fianchi verticali e paralleli di largh. 
pai. 6 , alt. pai. io,5o , gross. al piede pai. 6 , ed alla cima pai. 4>7^' 
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Con (|oetii dati al tavolino fo il seguente 
CALCOLO. 

groM. al piede e • 

grota. alla cima 4,75 

•omma lo, 75 

alt. 10,5 

prod. 112,875 
largh. A 

prod. 677,250 
metà 338,625 

Dunque il vano da dedursi è di pai. cubici 338,63; 

86 . 

Magistero pel paramento di un remo rettangolare a fianchi paralleli 
nei muri a scarpa. 

REGOLA. 


Si misurino le due grossezze del muro al piede ed alla cima del vano 
e 1 altezza di esso. 

Le due grossezze si sommino , e la somma si moltiplichi per l’ altezza 
del vano. . r r 


EsSMFlOe 

Abbiasi U vano di luce rettangolare a 6ancbi verticali e paralleli 
rappresentato dalla fig. 6. (tau. 3); e vogliasi la misura del suo paramento. 

Misuro le gross. hF^UA del muro al piede ed alla cima del vano , 
c la sua alt. AF, e sia EF pai. 6, AD pai. 4,, 5, AF pai. io,5o. 

sopra luogo scrivo. — Magistero pel paramento del vano rettangolare 
alto pai. io,5o ed a nanchi verticali e paralleli ciascuno al piet^ di 
pai. 6, ed alla cima di pai. 4)75. * 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CALCOLO. 

gross. al piede 6 

gross. alla cima 4,75 

somma lo, 75 
alt. 10,50 
prod. 112,875 

dr^riTa^^ magistero pel paramento del dato vano è di pai. qua- 
Avvertime 5 xo — £ evidente che il prodotto 113,875, uovasi già 
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essersi ottennio nel calcolare la misura del vano, onde quando la misura 
del magistero di cui si tratta va insieme con quella del vano , come 
quasi sempre avviene, non v’è uopo di nessun calcolo. 

87. 

Magiilero per la piattahanda di un cono rettangolare a fianchi 
paralleli nei muri a scarpa. 

REGOLA. 

Si misuri la larghezza e l’ altezza del vano , la grossezza del tnuro 
al piede ed alla cima di esso vano , la maggiore larghezza della |piat- 
tabanda, e la sua grossezza. 

Delle due grossezze del muro si prenda la diflerenza , e la larghezza 
del vano si sommi colla doppia larghezza della piattahanda , la somma 
si moltiplichi per l’ottenuta differenza e per la grossezza della piatta- 
banda, ed il prodotto si sivida per l'altezza del vano. La larghezza del 
vano si addizioni con quella della piattahanda , e la somma si molti- 
plichi per la grossezza del muro alla cima del vano e per tre ; il pro- 
dotto che ne risulta si aggiunga al quoziente ottenuto dalla fatta divi- 
sione , la somma si moltiplichi per la grossezza della piattahanda , e del 
prodotto si preuda il sesto. 

Avvertimento — È palese che le misure da prendeni in atto si 
riducono a due soltanto , quando la misura del magistero va insieme 
con quella del vano, come quasi sempre avviene: cioè alla maggiore 
largh. ed alla gross. della piattahanda ] perocché le altre trovansi gik 
prese nel misurare il vano. 


Esempio. 

In un muro a scarpa abbiasi il vano di luce rettangolare con fianchi 
verticali rappresentato dalla figura 6 (tot*. e vogliasi la misura del 
magistero per la sua piattahanda ehmn. 

Misuro la largh. Ili del vano e la sua alt. £TA, le gross. EF, AD 
del muro al piede ed alla cima del vano, la maggiore largh. mn della 
piattahanda, e la sua gross. hi; e sia IH pai. 6, Hh pai. io,5o , 
EF pai. 6 , AD pai. 4i7^) m/i pai. 8,5, ed hi pai. 'a. £ sopra luogo 
descrivo. — Magistero per la piattahanda del vano rettangolare di largh. 
pai. 6 ed alt. pai. io,5o, praticato nel muro a scarpa di gross. al piede 
del vano pai. 6 ed alla sua cima pai. i quale piattahanda è 
di maggiore largh. pai. 8,5 , e di gross. a. * 
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Con questi dati al tavolino fo il seguente 

CiLCOLO. 

grou. muro al piede fi 
largh. vano 4 gross. muro alla cima 4,75 
dop.larg. piati. 17 diflT. 1,25 

tomaia 23 23 

prod. 28,75 
groas. pialtab. 2 

prod. 57,50 dir. per alt vano f 10,50 
quox. \ 6,476 

largh. vano 6 

largh. pialtab. 8,50 

somma 14,50 
gron. muro alla cima 4,75 
prod. 68,875 
per 3 

prod. 206,625 206,625 

somma 212,101 
gross. piatlab. 2 

prod. 424,202 
sesto 70,700 


Dunque il magistero per la piattabanda del dato vano è di pai. cu> 
bici 70,7. 

58. 


F'ano rettangolare nei muri a scarpa, con squarci ai fianchi 
verso t interno. 

REGOLA. 

Si misurino le due larghexze interna ed esterna delia pianta del vano , 
l'altezza di esso, e le grossezze del muro al piede ed alla cima del vano. 

Le due grossezze del muro si innalzino al quadrato e si moltiplichino , 
il prodotto che se ne ottiene ed i due quadrati si sommino , e si sommi 
pure la doppia larghezza esterna colla interna, le due somme si raol- 
tiplichino , ed il prodotto si noti. Il quadrato della grossezza del muro 
alla cima si tripli , e questo si moltiplichi per la larghezza esterna , il 
prodotto si sottragga dall' altro precedentemeute notato. La differenza 
si moltiplichi per l' altezza del vano , e si divida per sei volle la grossezza 
del muro al piede del vano. 


E s e M no. 

Abbiasi nn vano di luce fig. 9 {tav. 3) in un muro a scarpa, con squarci 
ai fianchi verso l' interno : e se ne voglia la misura , per dedurla da quella 
del muro gik misurato come pieno. 
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Misuro le due largh. ioterna bhf ed esterna oa' della pianta BB'AA' 
del vano, l’alt, af, ossia BC di esso, e le due gross. del muro AB 
al piede e DC alla cima *, e sia bb' pai. 9 , aa! pai. 4 ) nf pai. 7 , AB 
pai. 4- £ sopra luogo scrivo — Da dedursi vano di luce 

rettangolare, con squarci ai fìanchi verso l’interno, alla pianta di largh. 
inter. pai. 9 , largh. ester. pai. 4> e di alt. pai. 7 , scolpito nel muro 
di gross. al piede di esso pai. 4>^ <^d alla sua cima pai. 4 . 

Con questi dati al tavolino <0 il seguente 

CÀLCOLO. 


{.ross. al piede 4,& suo quadr. 20,23 
gross. alla cima 4 suo quadr. 10 

prod. 18,0 18 

somma 64, 23 


quadr. gross. cima le 
triplo 48 
largh. est. 4 
prod. 192 


dopp. largh. est. 8 

largh. int. 9 

somma 17 

54,25 

prod. 922,2.4 


192 

diff. 730,25 
alt. vano 7 

proti. 6111,75 dir. per 
sei volte gross. al piede f 27 

quos.t 189,32 


Dunque la misura del dato, vano è di pai. cubici i8g,32 ; e questo 
numero va dedotto dal numero dei palmi cubici che è misura del muro 
a scarpa ove un tal vano è praticato, cousiderato come pieno. 


69. 


RlagUlero pel parmunto di un pano rettangolare nei muri a scarpa , 
con squarci ai fianchi perso P interno. 

REGOLA. 

Si misurino le due larghezze al piede ed alla cima di uno dei fianchi 
e la distanza di tali larghezze. 

Le due larghezze del fianco si sommino , e la somma si moltiplichi 
per la loro distanza. 


Esempio. 

Abbiasi in un muro a scarpa un vano di luce rettangolare rappresentato 
dalla fig. q (tap. 3) con squarci ai fianchi verso l’ interno ; e vogliasi la 
misura pel magistero del suo paramento. 

Misuro le due largh. ab , et del fianco abei al piede ed alla cima e 
sieno ab pai. 5,i5, e ci pai. 4s^ i e misuro la uistanza delle rette o£, 

*4 


i 
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ci denotanii tali largh. che è di pah 7,o5. E sopra luogo scrivo. — Ma- 
gistero pel paramento del detto vano rettangolare con squarci ai fìanchi 
ciascuno di largh. al piede pai. 5,i5 alla cima pai. 4>58, e di distausa 
delle rette denotanti tali largh. pai. 7,o5. 

Con questi dati fu il seguente 

CALCOLO. 

largh. al piede 5,1S 

largh. alla cima 4,58 

M>mma 9,73 
loro dist. 7,05 
prod. 08,596.5 


Dunque il magistero pel paramento del dato vano è di palmi qua- 
drati GH,6o. 

60. - 

Magistero per la piaitahanda di un vano rettangolare nei muri 
a scarpa , con sijuarci ai Jianchi verso 1‘ interno. 

REGOLA. 

Si misuri l' altezza del vano e la stia larghezza esterna , le due gros- 
sezze del muro al piede ed alla cima dei vano , le due larghezze interne 
inferiore e superiore della piattabanda , e la grossezza di essa. 

1 .* Si prendano le differenze tra le due grossezze del muro, e tra le 
due larghezze inferiore interna delia piattabanda ed esterna del vano , 
le due differenze si moltiplichino tra loro e per la grossezza della piat- 
tabanda ; il prodotto iinale si divida pel prodotto dell’altezza del vano 
nella grossezza del muro alla cima di esso; al quoziente si aggiunga il 
triplo della larghezza esterna del vano ed il doppio della interna supc- 
riore della piattabanda; e della somma si tolga la doppia larghezza in- 
terna inferiore di essa: quest' ultima differenza si moltiplichi per la dif- 
ferenza delle due grossezze del muro , e per la grossezza della piattaban- 
da. — 3.0 Alla larghezza esterna del vano si aggiunga la larghezza interna 
superiore della piattabanda , c la somma si moltiplichi per l'altezza del 
vano , per la grossezza del muro alla cima di esso e per tre. — 1 due 
trovati risultamenti si sommino ; e la somma si moltiplichi per la gros- 
sezza della piattabanda, e si divida per sei volte l'altezza del vano. 

Esempio. 

In un muro a scarpa abbiasi un vano di luce rettangolare con squarci 
ai iìanchi verso l' interno ; e vogliasi la misura del magistero per la 
sua piattabanda. 

Misuro, fìg. 9 - (<av. 3-) l'alt, af ossia E C del vano c la sua largh. estei- 
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na oa', c sia BC pai. 7 , aa' pai. 4 ; le due gross. del muro AB al piede 
e DC alla cima del vano, c sia AB pai. 4,S, DC pai. 4« le due largh. 
interne, inferiore cc' e superiore ee^ della piattabanda , e sua gross. CE, 
e sia cc* pai. 8,4 , ee* pai. io , e CE pai. a. £ sopra luogo descrivo — 
Magistero per la piattabanda del vano rettangolare con situarci ai fian- 
chi verso rinterno di alt. pai. 7 e largh. esterna pai. 4 , praticato nel 
muro a scarpa di gross. al piede del vano pai. 4)^ ed alfa sua cima 
pai. 4 i la quale piattabanda è di largh. interna , inlbriore pai. 8,4 , 
supcriore pai. io, e di gross. pai. 3 . 

Con ipiesli dati al tavolino io il seguente 

CALCOLO. 

largh. intcr. infer. piat. 8,4 
gross. muro piede 4,5 largh. est. vano 4 


gross. muro cima 4 difi. 4,4 

diir. “djs 0,5 


prod. 2,2 . alt. vano 7 

gross. piati. 2 gross. muro cima 4 


prod. 4,4 

div. per prod . f 

28 


quos. 1 

0,157 

tripi 

1 . larg. ,est. vano 

12 

dop. largh. 

iuL super, piai. 

20 


somma 

32,157 

dop. largh. 

inU infér. piati. 

16,80 


diir. ■ 

15,357 

difir. gross. muro 

0,5 


prod. 

7,6785 


gross. piati. 

2 


prod. 

15,3570 


largh. est. vano 4 

largh. int. sup. piali. IO 

somma 1 4 

alt. vano 7 

prod. 98 

gross. muro alla cima 4 

prod. 892 

3 

prod. 1176 1176 

somma 1191,347 
gross. piati. 2 

prod. 2382,714 dir. ^ 

, per G voi. alU vanur 42 

quoa.l 56,731 

Dunque la misura del magistero della piattabanda di cui si tratta è 
di pai. cubici 56 , 731 . 
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61. 

Fano rettangolare net natii a ecarpa^ con fianchi paraUell nella grosseeta 
della- scarpa, ed a squarci nel rimanente. 

REGOLA. 

Si misuri la grossezza del muro al piede del vano • nella parte coi 
squarci e nell’ altra senza , le due sue larghezze esterna ed interna , e la 
sua altezza. 

Si moltiplichi la larghezza esterna per la grossezza del mmro nella 
parte senza squarci , e la somma delle due larghezze del vano per la 
grossezza del muro nella parte coi squarci ; i due prodotti si sommino 
e la somma si moltiplichi per la metà dell' altezza del vano. 


Esempio. 

\ 

In un muro a scarpa vi sia un vano di balcone, come è rappresentato 
nella fìg. io {taf. 3 ): e se ne voglia la misura per dedurlo dalla misura 
del muro considerato come pieno. 

Misuro la gross. DE del muro nella parte senza squarcio, e quella 
DB' nella parte coi squarci , le due largh. esterna ab ed interna AB 
del vano , e la sua alt. CB-. e sia ED pai. 2, DB' pai. 5, ab pai. 6, 
AB pai. lo , e BC pai. i6. £ sopra luogo descrivo. •— Da dedursi dal 
muro a scarpa , vano rettangolare ai balcone , con fianchi paralleli per 
la gross. della scarpa , cioè per pai. 2 , ed a squarci nel rimanente 
cioè per pai. 5 , il qual vano è di largii, esterna pai. 6 , interna paL i O 
e di alt. pai. i6. 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 


calcolo. 


largh. c»t. vano 

6 


gross. muro parte senza squarci 

a 


prod. 

n 

■ 12 

largh. est. vano 

6 


largh. inier. vano 

IO 


somma 

16 


grois* mttro parte coi squarci 

5 


(•rod. 

80 

80 


somma 

02 


metà alt. vano 

8 


prod. 736 

Dunque il dato vano da dedursi c di pai. cubici 736. 
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63. 

Magisleto pel paramento d{ un vano rettangolare nei muri a scarpa , 
con fianchi paralleli per la grossezza della scarpa , ed a squarci nel 
rimanente. 

REGOLA. 

Si mliari l’ altezza del vano , e di un suo fianco la larghezza della 
parte senza squarci c quella della parte a squarcio. 

La larghezza della parte senza squarci si sommi col doppio di quella 
della parte a squarcio , e la somma si moltiplichi per 1' altezza del vano. 

EsBtfFlO. 

In un muro a scarpa abbiasi un vano rettangolare di balcone, con 
fianchi paralleli per la grossezza della scarpa, ed a squarci nel rima- 
nente; e vogliasi la misura del magistero pel suo paramento. 

Misuro fig. IO. (jav. 3.) di un fianco la largh. di della sua parte senza 
squarcio , e quella Bd della sua parte a squarcio ; e sia bd pai. a , e Bd 
pai. 5,38, e misuro l’alt. BC del vano, che sia di pai. i6. £ sopra 
luogo scrìvo. — Magistero pel paramento del vano rettangolare di bi- 
cone di alt. pai. i6, a fiancÙ paralleli per la gross. dì pai. 3 della scarpa, 
ed a squarci per pai. 5,38. 

Con questi dati , al tavolino , fo il seguente 

CALCOLO. 

largh. senza squarc. 2 
dopp. largh. con squarc. 10,76 
somma 12,76 
alt. vano 1 6 

prod. 204,16 

Dunque il magistero pel paramento del dato vano è di palmi qua- 
drati 3 o4,i6. 


63. 


Magistero per la piatlabanda di un rano rettangolare nei muri a scarpa, 
con fianchi paralleli per la grossezza della scarpa , ed a squarci nel 
rimanente. 


REGOLA. 

( Come la Regola n.° Cu pag. io6. ) 
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64. 


Vano rettangolare nei muri a scarpa , con squarcio nella sola parte 

inferiore. 

REGOLA. 


Si misurino la maggiore e la minore altezza del vano , la sua lar- 
ghezza , c le due grossezze del muro al piede ad alla cima del vano. 

Si moltiplichi la grossezza al piede per l' altezza maggiore , e la gros- 
sezza alla cima per l’altezza minore; i due prodotti si sommino | e la 
somma si moltiplichi per la metà d^a larghezza. 

E SKU e IO. 

\ 

In un muro a scarpa fìg. ii. (tao. 3.) abbiasi nn vano di luce AB CD, 
con squarcio nella solo parte iuièriore rappresentato in elevato in ADda 
ed in sezione in Aa; e se nc voglia la misura. 

Misuro l'alt, maggiore AB del vano, e la minore RF; la sua largh. 
AD; e la gross. del muro, aF al piede, e bB alla cima del vano; 
e sia AB pai. 8, BF pai. 6, AD pai. 6, aF pai. 4» e bB pai. 3. 
£ sopra luogo. descrivo. — Da dedursi dal muro g scarpa , vano di luce 
retUugolarc , a fìanclii paralleli , c con squarcio nella sola parte infe- 
riore ; di alt. magg. pai. 8, alt. min. pai. 6, largb. pai. 6, gross. 
del muro al piede pai. 4 > ^ 

Con questi dati fo il seguente 

CÀLCOLO. 

alt. magg. 8 
gross. al piede 4 


prod. 

32 

32 

alt. min. 

« 


gross. alla cima 

3 


prod. 

18 

18 


somma 

60 


scmilargb. vano 

3 


prod. 

lòO 


Dun(|uc la misura del dato vano da dedursi dal muro a scarpa ove 
è praticato, considerato come pieno, c di pai. cubici i5o. 


. DEI mmi THirORATI. 


Ili 


6B. 


Magistero pel paramento di un vano rettangolare nei muri a scarpa, 
con squarcio nella sola parte inferiore, 

REGOLA. 

Si mi«iirÌDo la maggiore e la minore altezza del vano, e le due grossezze 
del muro al piede ed alla cima del vano. 

La grossezza del muro al piede del vano si moltiplichi per la sua 
altezza maggiore , e la grossezza alla cima per l’ altezza minore ; ed i 
due prodotti si sommino. 

Avvertihento — Tanto le misure da prendersi in atto, quanto il 
risultameuto dei calcoli da farsi giusta questa reg. già si hanno , quando 
la misura del magistero di cui si tratta va insieme cou quella del vano , 
come quasi sempre avviene. 

Esempio, 


Abbiasi un vano rettangolare in un muro a scarpa, con squarcio nella 
sola parie inferiore^ e sia quello rappresentato dalla fìg. ii (jav.3);e 
vogliasi la misura del magistero pel suo paramento. 

Misuro l'alt, magg. ylB del vano e la sua alt. min. JÌF, la gross. 
aF del muro al piede del vano, e l'alira 1>B alla cima di esso : e sia AB 
pai. 8, BF pai. 6, aF pai. 4, l>ll 3. E sopra luogo descrivo — 
Magistero pel paramento del vano rettangolare con squarcio nella sol.i 
parte inferiore, di alt. magg. pai. 8, ed alt. min. pai. 6, praticato nel 
muro a scarpa di gross. al piede del vano pai. 4, ed alla sua cima pai. 3. 

G>n questi dati fo il seguente 


CALCOLO. ^ s. •' 

alt. magg. vano 8 

gross. muro al jiiede 4 

proti. 32 32 

alt. min. vano S 

gross. muro cima 3 

proti. 18 18 

somma at> 

Dunque il magistero pel paramento del dato vano è di pai. quadrati 5o. 

66 . 


Magistero per la pialtabanda di un vano rettangolare nei muri a scarpa , 
con squarcio nella sola parte inferiore, 

_ REGOLA. 

’ V 

( Come la Segala segnata Sj, pag, io3, ) 
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67. 

Vano di nicchia rettangolare di pianta rettangolare. 
REGOLA. 

Misuro la larghezza, l'altezza, e la profonditi della nicchia. 

L' altezza si moltiplichi per la larghezza , e per la profonditi. 

Esempio. 

Abbiasi fìg. 13. (me. 3.) una nicchia rettangolare abcd, di pianta ret- 
tangolare : è vogliasi la misura del suo vano. 

Misuro la largh. ad della nicchia, c sia di pai. 5 , la sua alt. ab che 
sia di pai. 9 e la profonditi diB che sia di pai. 3. È sopra luogo descri- 
vo — Da dedursi dal detto muro , vano di nicchia rettangolare di pianta 
rettangolare, di largh. pai. 5, alt. pai. g, profonda pai. 3. 

Con questi dati to il seguente 

CALCOLO. 

alt. 9 
largh. 5 
prod. 45 
prof. 3 
prod. 90 

Dunque il vano della data nicchia è di pai. cubici go ; il qual numero 
di palmi va dedotto dalla misura del muro ove è praticata considerato 
come picuo. 


68 . 

Magistero pel paramento dei fianchi della nicchia rettangolare 
di pianta rettangolare. 

REGOLA. 

Misuro l’altezza c la profondità della nicchia. 

L’ altezza si moltiplichi per la profondità ed il prodotto si raddopii. 

Esempio. 

Abbiasi fìg. 13. {tav.3.) una nicchia rettangolare a&ctf di pianta ret- 
tangolare: e vogliasi la misura pel paramento dei suoi fiancai. 

Misuro l’alt. ^ dell.i nicchia e la sua profondità dd' \ e sia pai. g. 
c dd' pai. 3. E sul luogo scrivo — Magistero pel paramento dei Banchi 
della nicchia rettangolare , di pianta rettangolare , di alt. pai. g e di 
profoudità pai. 3, 
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Goo questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

alt. 9 
prof. 1 
proti. 18 
dopp. 3B 

Dunque il magistero pel paramento dei fianchi del dato vano è di 
pai. quadrati 36. 

69. 

Vano di nicchia rettangolare di pianta semicircolare. 
REGOLA. 

Si misuri la larghezza e l' altezza della nicchia. 

Il quadrato della larghezza si moltiplichi per l'altezza, e pel nu- 
mero costante o,3q3. 

Esempio. 

In un muro in tela abbiasi una nicchia rettangolare di pianta semicir- 
colare fig. la. (^tav. 3 ); e se ne voglia la misura per dedurla da quella 
del muro considerato come pieno. 

Misuro la largii, ci della nicchia e la sua alt. e sia ei pai. 5 ^ ef 
pai. 9 . E sopra luogo scrivo — Da dedursi dal detto muro vano di nic- 
chia rettangolare di pianta semicircolare, di largh. pai. 5 , ed alt. pai. 9 . 
Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

quidr. largh. 35 

alU 9 • 

prod. 325 
D. cosL 0,393 
prod. 88,425 ' ' 

Dunque il vano della data nicchia è di pai. cubici 88,43S* 

TO. 

fllagislero pel paramento maggiore nella nicchia reUangolara 
di pianta semicircolare. 

REGOLA. 

Si misuri la larghezza e l’altezza della nicchia. 

L' alteua si moltiplichi per la larghezza e pel numero costante ofi^. 

x5 
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Esempio. 


Abbiasi fìg. IT. (tao. 3. ) una nicchia rettangolare di pianta seraicirco- 
lare , e si voglia la misura del magistero pel paramento maggiore. Misuro 
la largii, et e l’alt, e/ della nicchia: e sia ei pai. 5, ed e/ pai. 9 ; e 
sopra luogo scrivo — Magistero pel paramento maggiore della nicchia 
rettangolare di pianta semicircolare di largh. pai. 5 , ed all, pai. 9 . 

Con questi dati poi fo il seguente 


CALCOLO. 

alt. » 
largh. 5 

prod. 45 
n. coat. 0,57 
prod. 25,65 


Dunque il magistero pel paramento maggiore della data nicchia è di 
pai. quadrali t 5 , 65 . 

7 t. 


Eano di nicchia terminata a semicircolo , di pianta rettangola. 

REGOLA. 

Si misuri la larghezza della nicchia , l’ altezza dei suoi fianchi , e la 
profonditi di essa. 

La larghezza si moltiplichi pel numero costante 0 , 3927 , ed al pro- 
dotto si aggiunga l' altezza dei suoi fianchi ; la somma si moltipUchi 
per la larghezza della nicchia e per la sua profonditi. 

Esempio. 

Abbiasi fig. 13. (top. 3.) una nicchia terminata a semicircolo, di 
pianta rettangola : e vogliasene la misura del vano. 

Misuro la larg. hi, l’ alt. Im dei suoi fianchi , e la sua profonditi In. 
£ sul luogo del lavoro scrivo — Da dedursi il vano di nicchia ter- 
minata a semicircolo di pianta rettangola di largh. pai. 5 , alt. dei fian- 
chi pai. 7 , 5 o , profonda pai. a, 5. 

Cou questi dati poi fo il seguente 

CALCOLO. 

largh. 5 

n. cost. 0,3927 

prod. 1,9635 

alt. 6 an. 7,5 

somma 9,4635 

largh. 5 

prod. 47,3175 
prof. 2,5 

prod. 118,29375 

Dunque il vano della data nicchia è di pai. cubici 118,39. 
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T*, 

MagitUro pei Jìanchi della nicchia ferminola a semicircolo 
di pianta rettangola. 

REGOLA. 

Si misuri la larghezza e l’altezza di un fianco. 

L’altezza di un fianco si moltiplichi per la sua larghezza , ed il pro- 
dotto si raddoppi!. 

Essurto. 


Della nicchia fig. iz. ( lav. 3. ) hlm terminata a semicircolo e di 
pianta rettangolare, vogliasi la misura del magistero pei suoi fianchi. 

Misuro la largii. In di un fianco, che sia di pai. 3,5 , e la sua alt. 
bn che sia di pai. 7,5. E scrivo sopra luogo — ftfagistero pei fianchi 
della detta nicchia , ciascuno largo pai. 3,5o , ed alto pai. 7,5. 

Con tenesti dati poi Co il seguente 


CÀLCOLO. 

alt. fianco 7,5 
largb. 7,5 

prod. 18,75 
doppio 37,50 


Dunque il magistero pei fianchi della data nicchia è di pai. qua- 
drati 37 , 50 . 


73. 


Magistero per V archivolto di una nicchia terminata a semicircolo , 
di' pianta rettangolare. 


REGOLA. 


Si misuri la grossezza dell’archivolto , la largliezza della nicchia e la 
sua profoiiditk. 

Alla larghezza della nicchia si aggiunga la grossezza dell' archivolto, 
c la somma si moltiplichi per la prufoiidita della nicchia, per la gros- 
sezza dell’ archivolto , e pel numero costante 1 , 57 . 

Avvertimento — Questa reg. suppone che la profondità dell’ archi- 
volto sia quanta la profondità della nicchia. Ma quando questa dilfe- 
risce poco dalla cross, del muro, è meglio costruire l’archivolto per 
tutta la gross. del muro. In tal caso in vece di misurare la profondità 
della nic^ia , va misurata la gross. del muro j e similmente in vece 
di molti[>licare la detta somma per la profondità della nicchia , va mol- 
tiplicala per la gross. del muro. 
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Et EMPIO. 

Vogliasi la misura del magistero per l' archivolto fig. la. (top. J.) 
della Dicchia hUn. 

Misuro la gross. oi dell' archivolto , la largh. hi della nicchia , eia 
sua profondità In: t sia oi pai. i,5o, hi pai. 5 , ed In pai. a,5o. 
£ sul luogo scrivo. Magistero per l’archivolto grosso pai. l)5o, della 
nicchia larga pai. 5 , e profonda pai. a,5o. 

Quindi fo il seguente 

CALCOLO. 


largii. 5 
geo», arch. I.S 
somma c,5 
prof, nicchia 2,5 
proci. 16,25 
gross. areb. 1,5 

prod. 24,375 
n. cosi. 1,57 

prod. 38,26875 


Dunque il magistero per l’ archivolto della nicchia data c di pai. cu- 
bici 38,27. 

74. 


Vano df nicchia terminata a semicircolo , e di pianta semicircolare. 

REGOLA. 


Si misuri la larghezza della nicchia e la sua altezza sino all’ imposta. 
Ai triplo deir altezza sino aU'imposta si aggiunga la doppia larghezza^ 
la somma si moltiplichi pel quadrato della larghezza e pel numero co- 
stante 0,1 3. 

Esempio. 


Abbiasi una nicchia terminata a scmicircolo fig. 12. (tat>. 3.) e di 
pianta semicircolare: e vogliasi là misura del suo vano per dedurlo 
dalla misura del muro ove è, considerato come pieno. 

Misuro la largh. pq della nicchia, e la sua alt. pr sino all’ imposta, 
e sia pq pai. 5 , pr pai. 7,5o. E sopra luogo scrivo — Da dedursi vano 
di nicchia terminata a semicircolo , e di pianta semicircolare , di largh. 
pai. 5 ed alt. 7,5o. 

Quindi con questi dati fo il seguente 


calcolo. 

alt. imp. 7,5 suo triplo 22,5 

largh. 5 suo dopp. tu 

somma 32,5 

largh. 5 suo ijuad. 25 

prod. 812,5 
n. cost. 0,13 


prod. 105,625 

Dunque la misura del vano della data nicchia è di pai. cubici io5,ò3. 
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75. 

, Magistero pel paramento maggiore , in una nicchia terminala 
a semicircolo di pianta^ semicircolare. 

REGOLA. 


Si misuri la larghezza della nicchia , e la sua altezza sino all’imposta. 
L'altezza sino all' imposta si moltiplichi per la larghezza e pel nu- 
mero costante 0 , 57 . 

EsEueio. 


Abbiasi una nicchia terminala a semicircolo , e di pianta semicirco- 
lare : fig. 13 . (fot'. J); e vogliasi la* misura del magistero pel para- 
mento maggiore. 

Misuro la largh. p/f della nicchia, e la sua altezza pr sino alFimposla: 
e sia pq pai. 5, pr pai. 7 , 60 . £ sopra luogo scrivo — Magistera pel 
paramento maggiore della nicchia terminata a semicircolo di pianta Kmi- 
circolaio, di largh. pai. 5 , c di alt. sino all’ imposta pai. JjS»- V/ 
Con questi dati fo al tavolino il seguente ‘ 


CALCOLO. 




alt. 7,5 
largh. 5 
prod. '37,5 
n. cosi. 0,57 
prod. 21,375 


Dunque il magistero pel 
pai. quadrali :ai, 37 . 


paramento maggiore della data nicchia c di 


76. 

Magistero per la parte superiore della nicchia terminata a semicircolo 
di pianta semicircolare. 

REGOLA. 

Si misuri la grossezza del muro ove c la nicchia, e la larghezza di essa. 
Si lacciauo i cubi della grossezza del muro e della larghezza della 
nicchia, e questo si moltiplichi pel numero costante o,i3 ; il prodotto 
si sottragga dal doppio del cubo della grossezza del muro. 

Avvekximesxo — Qui si suppone , come praticarsi nelle buone co- 
struzioni , che le pietre lavorate a cuneo per la parte superiore della 
nicchia prendino tutUi la grossezza del muro , e clic la grossezza ne sia 
simmetrica ìuiorno alla cavila della nicchia. Quest' ultima condizione 
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sempre esiste ( ammeno così dovrebb’ essere ) ; Quando manca la prima 
la (jross. del muro ra suppbta dalia somma della semilargh. della nic- 
chia coir all. del cuneo alla chiave. 

Essmfio. 

Abbiasi una nicchia terminata a semicircolo e di pianta semicircolare: 
e vogliasi la misura del magistero pel suo coverchio. 

Misuro Cg. 13 ( tm. 3- ) la gross. del muro ov’ è la nicchia e sia di 
pai. 3,5o , e la largh. pq della nicchia che sia di pai. 5. £ sul luogo 
scrivo — Magistero pel coverchio della nicchia , di largh. pah 5 lavo- 
rato per la gross. del muro di pai. 3,5o. 

Con questi dati fb il seguente 

CÀLCOLO. 


grois. muro 3,5 
largh. nicchia 5 

suo cubo 
suo cubo 
n. cosi. 

il25 

0,13 

42,875 dopp. 

85,75 


prod. 

16,25 

diff. 

16,25 

69,50 


Dunque la misura del magistero per la lavoratura del coverchio della 
data nicchia è di pai. cubici 6g,5o. 
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ARTICOLO III. 

DSltd tttSVUÀ DI ALCVni JtTBI SOLIDI DI rjBBRISd , CBS PEB LVPPI~ 

ZIO CUI SOSO DESTISJJt POSSOSO PUBE ASDÀB COMPRESI SELLA 

CLASSE DEI MURI. 

I. 

Piedistalli. 

REGOLA. 

Se ne misuri la larghetta, la lunghetta, e l' alletta. 

La larghetta si moltiplichi per la lunghetta e per Taltetaa. 

Esempio. 

Abbiasi il piedistallo nppresentato dalla fig. i. ( tav. 4* ) e te ne 
voglia la mbura. 

Àfisuro la sua largh. DC, la longh. BC, e la sua alt. CE: e sia 
DC pai. 6, BC pai. g, CE pai. 8. £ sopra Inogo descrivo — Pie- 
distallo di fabbrica ( e qui diceti dì quali materiali si comune ) di 
pianta di pai. 6 per g, e di alt. pai. 8. 

Con questi dati al tavolino fo il seguente 

ClLCOLa 

largh. e 
Jungb. 9 
prod. &4 
alt. 8 
prod. 431 

Dunque la misura del dato piedistallo è di pai. cubici 43 a. 

Avvertimento — La reg. prescinde dallo toccolo e dal cimatio del 
piedistallo: questi misuranti a parte in pai. lineari; ed a parte misurasi 
pure qualunt^ altro ornamento possa contenere. Queste cose non vanno 
comprese Della classe dei massi ai fabbrica propriamente detti, dei quali 
qui intendiamo parlare. 


S. 

Pilastri f o Piloni. 

) 

REGOLA. 

Si misurino le due dimensioni della pianta del pilastro^^wflà altetza. 
Le due dimensioni della pianta si moltiplichino , 4Ìd^Ìp|MÌo4to si 
moltiplichi per l’altezza. 
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Esemfio. 

Abbiasi un pilastro , come rappresentato dalla fìg. a. ( lav. se 

ne voglia la misura. 

Misuro le due dimensioni ab , ac della pianta , e sia oà uguale ac 
di pai. 4 » ® ^ sopra luogo scrivo — Pi- 

lastro di ( c qui diccsi di quali materiali è composto ) di pianta di pai. 4 
per 4 ) c di alt. pai. 32. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

dimensionif 4 

pianiti ( 4 

prod. 16 
all. 32 
prod, 5 1 2 

Dunque il dato pilastro è di pai. cubici 5i2. 

Avvertimento — Colla reg. riportala si prescinde dallo zoccolo , e 
dalla tegola , od in generale corona del pilastro : o da qualunque altro 
ornamento , questi si misurano a parte, nè vanno compresi tra la classe 
dei masii di fabbrica, e misuransi o in pai. lineari o superficiali. 

3. 

Magistero per la terza e quarta faccia, di un pilastro o di un pilone. 

Si misuri la larghezza minore dei pilastro e la sua altezza. 

L'altezza si moltiplichi per la larghezza, ed. il prodotto si raddoppi!. 

Esempio. 

Vogliasi il magistero per la terza e quarta faccia del pilastro rap- 
presentato dalla fig. 3 della ( tav. 4 )• 

Misuro la sua largh. ca che sia di pai- 4 , e l' alt. db di pai. 3a. 
E sopra luogo scrivo — Magistero per la terza e quarta faccia del pi- 
lastro , ciascuna di largh. pai. 4i c di alt. pai. 3a. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

alt. 32 
largb. 4 

prod. 128 
dopp. 250 

Dunque il magistero per la terza e quarta faccia del dato pilastro è 
di pai. quadri 25(3. 
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Colonna. 


REGOLA. 

Sì minri il diametro dell' imoscapo e qiwllo del somoscapo della co- 
lonna , e la sua altezza da sopra la base , tu collarino. 

Si moltiplichino i due diametri , e si facciano i quadrati di ciascuno 
di essi : l’ottenuto prodotto e tali quadrati si sommino , e la somma si 
moltiplichi per TaUeizac pei numero costante o,a6i8. 

Avvertimesto — Se non è possibile il misurare i due diametri , 
deir imoscapo e del somoscapo , si misurino , con una cordellina ilessi- 
bilissima , le loro circonferenze , e ciascuna di esse si moltiplichi pel 
numero costante o,3i83 : i due prodotti saranno i due diametri che 
avrebbero dovuto misurarsi. 

Esempio 

Abbiasi una colonna , e se ne voglia la misura, cioè quella del suo fusto. 

Misuro €g. 3. (tap. 4* ) diametro aó del suo imoscapo , ed il 
diametro ce del somoscapo , - eia sua alt. ac da sopra la base al colla- 
rino j e sia ai pai. 3,5o , ce pai. a,8o , oc pai. ai. E scrivo — Co- 
lonna ( e qui dicesi di che materiali è costrutta ) col fusto di diametri , 
all’imoscapo pai. 3,5o, al somo^popal. a,8o e di alt. pai. ai. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

tì,ts 
7,84 
9,80 

29,89 
21 

prod. 027,69 
n. co»(. 0,2618 

prod. 104,3292 


Dunque il fiuto della data colonna è di pai. cubici i& 4 , 33 . 

5. 

Tamburo nelle volle di tutto sesto , 

REGOLA. 

Si misuri la corda del sesto, e la grossezza del muro. 

Il quadrato della corda si moltiplichi per la grossezza del muro c pel 
numero costante 0,3027. 

IG 


dism. imos 3,S suo quad. 
diam. some». 2,8 tooqatdr. 

prod. 9,8 

somma 

alt. 
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E s E il r i 0. 

Abbiasi una volta a botte il di cui profilo e rappresentato dalla fig. 

( tav. 4 -)i ^ spazio circolare AaB del suo froute sia chiuso da muro. 
IJoa tal porzione di muro dicesi tamburo della volta ^*), e di essa porzio- 
ne vuoisi la misura. - . 

Misuro la corda AB del sesto che sia di pai. a 4 , e la gross. del muro 
che sia di pai. ni E sul luogo scrivo. — Tamburo ( e qui diccsi di quale 
natura ne è la fabbrica) della volta a botte di tutto sesto, di corda pai. 24, 
c grosso pai. 2. 

Con questi dati- fa il seguente 

CALCOLO 

quadr.cor. 676 
gro&s, muro 2 

pro<l. 1162 
n. cosi. 0,.tn27 

proti. ‘iòi.aUui 

Dunque il tamburo della data volta è di pai. cubici 452 , 3 g. ' 

6 - 

Tamburo nelle volle di sesto ribassalo o rialzato, 
e di intradosso ellittico, 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia del sesto, e la grossezza del muro. 

La cordq si moltiplichi per la freccia, per la grossezza del muro , e pel 
numero costante 0,7854. 


Esempio, 

Abbiasi una volta a botto , fig. il , ( tav, il di cui ùoiWeACGK 
FI HDBi A hà\sei\o r'xhossìKo , odi intradosso AiB semiellitticu; e lo 
spazio ABiA sia chiuso da una porzione di muro. Una tal porzione di 
muro dicesi tamburo C^) della volta ; c di essa porzione si vuole la 
misura. 

Misuro la corda del sesto , che sia di pai. 24, la sua freccia et 
che sia di pai. 6 , e la gross. del muro costituente il tamburo , che sia 
di pai. 2. £ sul luogo scrivo. — Tamburo di fabbrica (e qui diccsi di 
qual natura^essa sia ) della volta a botte di sesto ribassato ad intradosso 
semiellittico di corda pai. 24 e freccia pa]. 6 , e grosso pai. 2. 

(*) Tamburi sono pure quelle porzioni di muro che chiudono li spazii circolari 
ed iltitUci dei fronti delle volle a crociera, delle volte a vela ; od anche delle lu- 
nctle, nelle quali ordinariamente si tagliano ì fincstroni che illuminano le chiese. 
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Con questi dati fo il segueale 

CALCOLO. 

conia 24 
freccia e 
|>rod, 144 
8 “"- ^ 

proti. 288 
n. cosi. 0,7854 

proJ. 226,1952 


Dunque illutiiLuro Jella dala volta e di pai. cunici 22 G,i.t. 

7 . 

Tamburo nelle volte di sesto scemo ìnlradossale ad un solo an o 
di circolo. 

regola. 

Si misuri la corda e la freccia del sesto, e la gri'ssezza del muro. 

Si facciano i ijuadrati della semicorda e deil.i freccia , e si sommino e si 
sottraggano ; la difl'erenza si moltiplichi per la seinicorda , e la somma 
perla meta della lunghezza delTarco intradosso; il primo prodotto si sol* 
tragga dal secondo, e la difl'erenza si moltiplichi per la grossez^.a del muro, 
c SI divida per la doppia freccia. 

E s E u P i o 

Abbiasi una velia a botte di sesto scemo ad un sol arco di circolo , 
fig. 12. ( /zre. 4 ) c siano A[G1ICBE\ uno dei fronti. 11 segmento 
circolare AEBA sia chiuso da una porzione di muro. E una tal por- 
zione di muro che diccsi tamburo della volta c di essa porzione si vuole 
la misura. 

Misuro la corda AB, e la freccia DE del sesto , e sia AB pai. 24 , 
c DZ?pal. 4, e la gross. del moro che costituisce il tamburo, che sia 
di pai. 2. E sul luogo scrivo — Tamburo di fabbfica (e qui dicesi di 
qual natura essa sia ) della volta di sesto scemo intradossata ad un sol arco 
di circolo , di corda pai. >4, e freccia pai. 4 > c di gross. il tamburo 
di pai. 2. 

Con questi dati fo il seguente calcolo, dopo aver computato prima 
( art. preliminare pag. lS, reg. 2) la lungh. dell’ arco AEB , chela re- 
gola suppone già conoscersi, e che risulta di pai. 26,73. 

(') Tamburi sono piirn quelle porzioni ili muro , rlic rliiuiluno li spazi! circoI .11 i 
od illiltici dei frniiti delle volle a crociera , delle volte a vela , od anche delle In- 
nelle, udii quali urdiuariaiucute si tagliano i liiiestruui clic dluuiiiianu le chiese. 
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CALCOLO 


quadr. Mmic. 144 >44 

quadr, frecc. tS 16 

somma 160 

diflr. 126 metà are. 12,865 
scmicor. 12 l>rod. 2056,40 

prod. 1536 1 536 

dicr. 522,40 
groas. maro 2 


prod. 1044,80 div. dop. Trac, r 8 

quoi. (130,00 

Dunque il lamburo della data volia è di pai. cubia i3o,6o. 

8 . 


Tamburo con vano di luce. 

' REGOLA. 

Si calcoli il volume del tamburo come se fosse picoo , cioè senza vano ^ 
si misuri il vano per le regole dell' articolo secondo : e dalla prima misora 
si sottragga la seconda. 
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della xisuaa delle volte fhofruxehte dette. 


IjE volte sono costrutte con pietre lavorate a cunei , dette pure conà , 
le di cui faccie laterali sono normali alla superfìcie d' intradosso della 
volta. Ma questi cunei non sempre costituiscono soli l' intera volta , non 
sempre cioè ne costituiscono tutto lo spazio compreso tra le due superficie 
d' intradosso e di estradosso ^ costruendosi spesso , anzi quasi sempre , con 
essi , solamente tanto quanto basta per resistere alle pressioni ed alle 
spinte che si fanno scambievolmente le sue diverse parti e pel loro peso 
e per quello loro soprapposto . costruendosi il rimanente con pietre di- 
sposte a corsie orizzontati. Pero, a volere semplificare la cosa , essendosi 
convenuto (ari. preliminare §. 7,/s. a/P di dare prezzo al muramento nelle 
fabbriche che comprendono solidi di svariate fi^re, supponendolo formato 
da pietre disposte a corsie o filari orizzontali, come se costituisse un muro 
in tela , pagando a parte il magistero per la lavoratura dei conci e per 
la varia disposizione di essi, è chiaro doversi non solo dare le regole per 
misurare tutto il volume del solido compreso tra l' intradosso e 1’ estra- 
dosso della volta , ma ancora quelle per misurare la parte di esso che 
è costituito dai conci, onde calcolarne il prezzo pel relativo magistero. 
E ciò è tanto piu necessario in quanto che queste diverse parti di una 
medesima volta , sogliono talora farsi di materiali di diversa natura. 
Per la qual cosa dopo ogni regola per la misura del muramento di 
ciascuna volta, dovrebbe seguitar quella pel relativo magistero. Ma pel 
modo come sono da noi ordinate le cote . ne facciano ammeno ; im- 
perciocché la misura di tali magisteri si ridurrebbe a quella di volumi di 
altre volte , le quali pure impariamo a misurare ; dovendo costituire 
tempre la parte formata da'conci di per se sola una volta. Però il let- 
tore non avrà a far altro che conoscere qual volta costituiscono di per loro 
solo i conci, ed andarne a cercare le regole che imparano a misurare 
i volumi di quelle volte: ed avrò così la misura del magistero. Dalle 
quali cose poi è fàcile calcolare il costo di una data volta coll’ una 
o l'altra delle due regole generali seguenti, secondo che la volta c costrut- 
u tutta cogli stessi materiali 0 con materiali diversi. 
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1 . 

Calcolare il costo dì una data volta , quando è costrutta tutta colli 
stessi materiali. 

REGOLA. 

Sì misuri tulio il volume compreso tra le due superfìcie d’ intradosso 
c di estradosso della volta , ed il volume di quella parte di essa cbe è co- 
stituita dai conci. Il primo volume si iiiolliplichi pel prcizo dell’ unità, 
del muramento consideralo come costituente un muro in tela , il secondo 
pel prezzo del magisicrn; ed i due valori che ne risultano si sommino. 

Avvertimento — Talora per speciale convenzione si assume un prez- 
zo medio, col patto espresso di non tener conto dei magisteri, lo questo 
caso va calcolato il primo dei due detti volumi soltanto. 

2 . 

Calcolale il costo di una data volta, quando la sua parte costituita 
dai conci è di materiali diversi che il rimanente. 

REGOLA. 

Si misuri tutto il volume compreso tra le due superfìcie di inlradossa 
e di estradosso della volta , ed il volume di quella parte di essa che è 
costituita dai conci. Dal primo volume si sottragga il secondo; e questo , 
eia ottenuta diirereuza si moltiplichino pei risuscitivi prezzi del muramen- 
to di cui sono rispettivamente costituiti. 

Avvertimento — Questa regola suppone che tutti i conci sieno dclli 
stessi materiali, e che delli stessi materiali sia tutto il rimanente della vol- 
ta, appunto come praticasi nelle buone costruzioni. Suppone pure che la 
volta non avesse vani nel corpo stesso della fabbrica, come talora suol pra- 
ticarsi nella struttura dei grandi ponti o nelle volte di grandissime dimen- 
sioni: in questi casi vanno dedotti tali vani, c pagati altri magisteri, delle 
quali cose qui non possiamo parlare. 
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ARTICOLO I. 

DELLA UISVRA DELLE VOLTE A BOTTE. 

1 . • 

Volta a botte retta od in isbiego, con fronti di tutto sesto 
estradossata piana . 

REGOLA. 

Si misuri la corda dcirintradosso, la grossezza della velia all’ imposta 
cd alla cliiavc, c la distanza dei fronti. 

Lascmicorda si sommi separaUiinente colla grossezza alla chiave e colla 
grossezza alla imposta, e le somme si moltiplichino*, si feccia il quadrato 
della semicorda, si moltiplichi pel numero costante 0,7834 1 quest' ulti- 
mo prodotto si sottragga dal precedente: la differenza si moltiplichi per la 
distanza dei fronti, e per due. 

Esempio. 

Abbiasi un salone di pianta rettangolare coverto da una volta a botte 
di tutto sesto ed estradossata piana; della quale la fìg. 4) (joo. 40 fapprc- 
senti uno dei fronti: c se ne voglia la misura. 

Misuro la corda AB, e sia di pai. a4> gross. TlCalla imposta c 1’ al- 
tra DE alla chiave, e sia BC di pai. 5 e DE di pai. a; in oltre misuro la 
distanza dei fronti che sia di pai. 38. £ sul luogo del lavoro scrivo — Vol- 
ta a botte (e qui diccsi di quale natura n’è il muramento] estradossata pia- 
na con frouli di tutto sesto di corda pai. a4, gross. aH’imposla pai. 5, alla 
chiave pai. 3 , c distante tra loro pai. 38. 

Cou questi dati poi fo il seguente. 



• 

CALCOLO, 
semicorda 12 


semicorda 

12 ■ 

gross. imp. 5 


grou. chiare. 

2 

somma ] 7 


somma 

14 

prod. 238 

238 

•enucurda 

12 

suo qiiadr. 154 
n. cosi. 0,7854 

prod. 113,0970 

, 113,0970 


diff. 134,9024 
disi, fronti 38 


prod. 4740,2912 
2 

I ' l’rod. 9492,0824 
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Dunque la data volta avente per fronte la figura ADBCFEGH è 
di pai. cubici g49R,58. Dal qual numero, colle norme delle due regole 
messe al principio di questo capo, (jxtg. 126) cavasi il costo della data 
volta. 

2 . 

Volle a botte retta od in isbiego confronti di tutto sesto, 
di uniforme grossessa. 

REGOLA. 

Si misuri la corda del sesto , la grosezza della volta e la distanza dei 
fronti. 

Si sommi la corda colla grossezza della volta , e la somma si molti- 
plichi per essa grossezza per la distanza dei fronti e pel numero costan- 
te i,5jo8. 


E s s M p I 0 

Abbiasi una camera di pianta rettangolare; e sia coverta da una volta a 
botte e di tutto sesta di uniforme grossezza : il di cui fronte fig. 5. (/ov. f). 
è rappresentato in ADBCEFi e vogliasene la misura. 

Misuro la corda AB del sesto e sia di pai. a4 , la grossezza BC ossia 
DE ebe sia di pai. 3,5 e la distanza dei fronti , che sia di pai. 38. £ sul 
luogo del lavoro scrivo — Volta a botte ( e qui dicesi di quali materiali 
c costrutta ) retta e dì tutto sesto, con fronti di corda pai. 34 di gross. uni- 
Iprme pai. 3,5, e distante tra loro pai. 38. 

G>n questi dati fo il seguente. 


CALCOLO. 

corda 24 
gross. voi. 3,5 

somma 27,5 
grò». 3,5 

rrod. 96,25 
luogb. 38 

proti. 3657,50 
n.cost. t,5708 

ptod. 5745,2010 


Dunque la data volta retta , di tutto sesto e di uniforme grossezza ; 
della quale ADBCEFA rappresenta uno dei fronti , c di pai. cubi- 
ci 5745 , 30. Dal qual numero cavasi colle regole messe al princìpio di que- 
sto capo {pag. 120} il costo deH'iotera volta. 
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3. 

Folla a bolle rella od in isbiego , con fronli di tulio tcslo 
ed eslradossala ad arco di circolo. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dell'arco estradosso , la corda dell’ in- 
tradosso c la distanza dei fronti. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia dcH’arco estra- 
dosso , c se ne calcoli la differenza c la somma; la differenza si mol- 
tiplichi per la semicorda , e la somma per la metk della lunghezza 
dell’ arco ; il primo prodotto si sottragga dai secondo c dalla diffe- 
renza si sottragga l'altro prodotto che si ottiene facendo il quadrato della 
corda dell' intradosso , e moltiplicandolo per la freccia dell' estradossi e 
pel numero costante 0,7854 : >1 risultato si moltiplichi per la distanza 
dei fronti e si divida per la dop|tia freccia. 

AvvERTiMEaTO — Questa regola suppone conoscersi l’ arco estradosso 
del fronte : c di fatto misurata che se ne è la corda e la freccia è sem- 
pre facile calcolarne la lungh. per mezzo della (A) (^Art. prelirn. 

pag. Iti reg. 2.): per cui non facciamo un tal calcolo, uc nella regola 
diciamo doversi misurare quella lunghezza. Ma quando vuoisi economia 
di calcolo, cd il fronte della volta è accessibile al disopra, può col 
nastro graduato ( ari, prel. § 4 - P- ) misurarsi di fatto la lunghezza 
di esso arco. 

E s EU PIO. 

Abbiasi una camera rettangolare coverta da una volta a botte di tutto 
sesto cstradossata secondo un arco di circolo fìg. 6. ( la». 4 ) >' 
AGDDFCA ne rappresenti uno dei fronti: se ne voglia la misura. 

Misuro la corda CD c la freccia EF dell’ arco estradosso , e sia CD 
pai. 34 , 5 , EF pai. > 3,75 ; misuro la corda AB dell’ intradosso che sia di 
pai. 7.4 ’ ^ distanza dei fronti che sia di pai. 38. E sopra luogo scri- 
vo — Volta a botte ( qui diecsi di quali materiali è composta ) retta 
con fronti di tutto sesto di corda pai. 24 1 cstradossata secondo un arco 
di circolo di corda pai. 34,5o , e di freccia pai. i3,75 ; coi fronti di- 
stanti per palmi 38. 

Quindi con questi dati fo il seguente calcolo ; computando prima la 
lungh. dell’ arco estradosso CFD per mezzo della T.o'. (A) la di cui 
metà la reg. suppone gi'a conoscersi , e di cui qui non riportiamo il 
calcolo relativo. Ala che fatto (ari. 'prel. pag. lò‘ , reg. 2. ) porge la 
metà dell' arco estradosso CFD di lungh. pai. s3,8o. 


>7 
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PARTE 1. CAPO II. ART. I. 


CALCOLO. 


(emic. c&tr. 17,15 lao quadr. 197,5625 197,5615 

frcc. cslr. 13,75 tuo quadr. 189,0615 189,0615 

somma 486,615 

diff. 108,50 semiarc. cstr. 23,8 
icmic. cstr. 17,25 prod. 11581,675 

prod. 1871,625 1871,625 

diff. ~9710,050 


cor. intrad* 24 suo quadr. 576 

frcc. cstrad. 13,75 

prod. 7920,00 
n, cosi. 0,7854 
prod. 6220,3680 


Dunque la data volta , di cui A GBDFCA è uno dei fronti , è di 
pai, cubici 4^32,10. Dal qual numero , colle norme indicate al prin- 
cipio di questo capo {^pag- 126), cavasi il costo della data volta. 


6110,368 

diff. 3489,082 
dist. dei fronti 38 

prod. 132607,916 div. 
per dopp. frecc.r 27,50 
quoz.l 4822,10 


4 . 


Folta a botte retta od in isbiego con fronte di tutto sesto 
e con rinjianchi. 

REGOLA. 

Si misuri la larghezza totale del fronte della volta, l' altezza de’riu- 
flaiichi, la corda del sesto, c la corda c la freccia dell’arco estradosso. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia dcirarco estra- 
dosso , e se ne calcoli la diiferenza e la somma ; la differenza si mol- 
tiplichi per la semicorda e la somma per la meta della lunghezza del- 
l’arco estradosso', il primo prodotto si sottragga dal secondo, e la dif- 
ferenza che si ottiene si divida pel doppio della freccia. In oltre la 
larghezza totale del fronte si moltiplichi per l'altezza dei rinfìanchi; 
e dal prodotto si sottragga 1 ’ altro , del quadrato della corda del sesto 
pel numero costante 0 , 3927 . Questa differenza si sommi coll’ ottenuto 
quoziente , e la somma si moltiplichi per la distanza dei fronti. 

Avvertimehto — Questa regola suppone conoscersi l’arco estradosso 
del fronte ; e di fatto misurata che se ne c la corda e la freccia è sem- 
pre facile calcolante la lungh. per mezzo della Tav . {Art. pretini, 
pag. 18 reg. 2 ); per cui uou facciamo uu tal calcolo, nè nella regola di- 


Digitized by Google 


delle tolte à botte. 131 

ciamo doversi misurare quella lunghezza. Ma quando vuoisi economia di 
calcolo , ed il fronte della volta è accessibile al di sopra , può col nastro 
graduato misurarsi di fatto la lunghezza di esso. 

EsBurio. 

Abbiasi una camera rettangolare , coverta da una volta a botte di 
tutto sesto é con riniìanchi , il di cui fronte AaBDHJFKGCA è rap- 
presentato dalla fig. 7, (tov. 4 )i ^ vogliasi la misura del suo volume. 

Misuro la largh. totale CD del fronte della volta, l’alt. CG dei 
rinfianchi CGK, DUI , la corda KI e la freccia EF dell'arco estra- 
dosso KFI, la corda AB del sesto , e la distanza dei fronti , che in 
questo caso è uguale alla lungh. della volta; e sia CD pai. ^ 4 , 5 , CG 
pai. 8,75, KI pai. 24, EF pai. 5 , AB pai. 24. E sopra luogo scri- 
vo — Volta a botte ( e qui dicesi di quali materiali è composta ) con 
fronti di largh. totale pai. 34 , 5 , con rinfranchi di alt. pai. 8,75, e di 
tutto sesto di corda pai. 24 e di estradosso di corda pai. 24 c di freccia 
pai. 5 ; la di cui distanza dei fronti è di pai. 38 . 

Quindi con questi dati fo il seguente calcolo, cominciando dal com- 
putare colla Tjy. (A) la lungh. dell’ arco estradosso che la regola sup- 
pone già conoscersi : ed è da avvertire che di una tal computazione può 
spesso farsi ammeno , quando essendo accessibile la parte superiore della 
volta , può di latti applicarsi il nastro graduato sull’ orlo superiore KFI 
del fronte , avendosi lo sviluppo dell’ arco KFI , ossia meccanicamente 
la sua lunghezza. La quale , latto i calcoli , colla regola 2 data ali’ or/. 
preliminare pag. 18. risulta di pai. 26,70. 


CALCOLO. 


scmic. cslr. 

13 

suo quadr. 

144 


144 


frcc. estr. 

5 

suo quadr. 

15 


35 






somma 

169 




diir. 

119 

semiar. eslr. 

13,35 




semic. estr. 

11 

proJ. 

2256,15 




prod. 

1418 


1418 






dia: 

818,15 

ditr. dop* 






frec. 

no 






quOS. 

Ul, 815 





largh. fronte 

34,5 

• 

cor. sesto 

14 

suo quadr. 

576 

alt. rinf. 

8,75 




n. cosi. 

0,39X7 

prod. 

301,875 




prod. 

126,1951 


226,1951 






diff. 

75,6798 

75,6798 






somma 

158,4948 






disi. froD. 

38 


prod. 6012,8034 


Dunque la misura del volume della data volta di cui AaBDHlFKGCA 
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parte I. CAPO II. ART. I. 


rappreKDla uno dei fronti è di pai. cubici Gott^Bo , dal qual numero 
colle norme date al principio di questo capo ro6) cavasi il oosto 

della data volta. 

5 . 

f'oba a botte retta od in isbiego, con fronti di sesto ribassato o riahato, 
di intradosso ellittico ed estradosso piano. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dell' intradosso , la grossezza della volta 
alle imposte ed alla chiave, e la disianza dei fronti. 

La doppia grossezza alle imposte si sommi colla corda, c la grossezza 
alla chiave colla freccia; le due somme si moltiplichino; e dal prodotto 
si sottragga 1' altro , della corda per la freccia e pel numero costan- 
te o,']B54 '. la dilfereuza si moltiplichi per la distanza dei fronti. 

Esempio. 

• 

Abbi.as! un ponte ellittico, ad una sola arcala, il di cui fronte ÀEBCFA 
è rappresentalo dalla fìg. 8. (/ae. 4) vogliasi la misura del suo volume. 

Misuro la corda Al! e la freccia VE dell’ intradosso, le grossezze BC 
all' imposia cd EF alla chiave, e la distanza dei fronti, la quale è 
uguale alla largii, del ponte : e sìa AB pai. , VE pai. 6 , BC pai. 4, 
EF pai. 2 , c la distanza dei fronti di pai. 36. E sul luogo scrivo — 
Volta a bolle ( e qui dicesi di quali materiali è costrutta ) estradossata 
piana , di sesto ellittico di corda jial. a4 , c freccia pai. 6, e di gross. 
all’ imposta pai. 4> chiave pai. a, con fronti distanti per pai. 36. 

Con questi dati poi fo il seguente 

CALCOLO. 

dopp. gross. air imp. 
gross. alia cIj. 1 corda 

freccia 6 somma 

somma 8 

prod. 

corda 

freccia ft 

prod. 144 
II. cod. (I,78fi4 

prod. I 13,01170 

diff. 
dist. fronli 
prod. 


8 

24 

32 

8 

256 


113,0976 

142,9024 

3G 

5144,4664 


Dur»i|ue in data volta c di pai. cubici 5i44i4^) numero ca- 

vasi , applicando le ree. niesH' al principio dMiuesto Capo (pa", / 26 ), 
)1 costo della data volta. 
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6 . 

f^olta a botte retta od in isbiego, con fronti di sesto ribassato 
0 rialzato ad intradosso ed estradosso semiellitiico. 

REGOLA. 

Si misurino la corda e la freccia , dell’ intradosso e dell' estradossa , 
e la distanza dei fronti. 

Si moltiplichi ciascuna corda per la freccia corrispondente , si prenda 
la diiferenza dei due prodotti , e questa si moltiplichi per la distanza 
dei fronti e pel numero costante 0,7854. 

Esempio. 

Abbiasi una camera rettangolare, coverta da una volta a bolle, uno 
dei fronti della quale c rappresentato in AGDDFCA Cg. 9 - ( tov. 4 ) 

Misuro la corda AB e la freccia EG dell’ intradosso e sia AB pai. 1 
EG pai. ti; la corda CD e la freccia EF dell' estradosso , e sia CD 
pai. 3 a ed EF pai. 8 , e la distanza dei fronti che sia di pai. 38 . £ 
sopra il luogo del lavoro scrivo — Volta a bolle , ( e qui dicesi di 
qual sorta di muramento è costrutta ) con fronti distanti per pai. 38 , 
di sesto ribassato , ad intradosso ed estradosso ellittico, il primo di corda 
pai. 24, e freccia pai. 6 , ed il secondo di corda pai. 3 a, e freccia pai. 8 . 

Con questi dati fo il seguente 

calcolo. 


cor. cslrad. 32 

frcc. cstrad. 8 

prod. 250 256 

ror, intrad. 24 

ii'cc. iutrad. 6 

prod. 144 144 

diff. ' 112 
n. cosi. 0,7854 

prod. 87,9648 

disi, dei fronti 38 


prod. 3342,6624 


Dunque il volume della data volta è di pai. cubici 3342,Gti , dal 
<|ual numero coll’ una delle due regole messe al principio di questo capo 
{pag, 12(3') cavasi il costo della data volta. 
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PinTE 1. CAPO It. ART. I. 


7 . 

Folta a botte retta od in isbiego , con fronti di se$to ribassato, 
ad intradosso semiellittico ed estradouo circolare. 

REGOLA. 

Si muori la distanza dei iroDti , e la corda e la freo:ia dell’ intra- 
dosso e dell'estradosso. 

Si facciano i quadrati della semioorda e della freccia dell’arco estra- 
dosso, e se ne calcoli la diSerenza e la somma; la differenza. si mol- 
tiplichi per essa semicorda , e la somma per la metk della lunghezza 
dell’ arco estradosso : si sottragga il primo prodotto dal secondo , e dalla 
differenza si sottragga il prodotto che si ottiene moltiplicando la corda 
deir intradosso per la sua freccia , per quella dell' estradosso e pel nu- 
mero costante 1,5708. Il risultato si moltiplichi per la distanza dei fronti , 
e si divida per la doppia freccia dell’estradosso. 

Avvertimekto — Questa regola suppone conoscersi la lunghezza del- 
l’arco estradosso, e di fatto calcolasi per mezzo della Tjy. (A), co- 
noscendosene la corda e la freccia (art. preliminare pag. iS. reg. 2). 
Ma quando il fronte della volta è accessibile superiormente può col ua- 
stro graduato (art. prel. §■ 4 -) misurarsi di fatto l’arco CFD. 

r 

E SEM fio. 

Abbiasi una camera di pianta parallelogramma, sia '0 no rettangola; 
e sia coverta da una volta a botte , i di cui fronti llg. io ( tao. 4 ) sono , 
come CAGBDFC di sesto ribassato ad intradosso semiellittico e ad 
estradosso circolare : e vogliasi la misura , ossia il volume di essa. 

Misuro la distanza dei fronti , e sia di pai. 36 , la corda AB e la 
freccia EG dell’intradosso, e la corda ZI C e la freccia EF dell’estra- 
dosso : e sia AB pai. 24* P^^* 7 )^°* 

E sopra luogo scrivo — Volta a botte (e qui dicesi di quale muramento 
è formata ) con fronti distanti per pai. 36 , di sesto ribassato , ad in- 
tradosso semiellittico di corda paL 24 ^ freccia pai. 6 , e ad estradosso 
circolare di corda paL 34 e freccia pai. 7 , 5 . 

Con questi dati fo il seguente calcolo , ma computando prima , o mi- 
surando in atto r arco estradosso CFD, come è detto nell’ avvertimento; 
lunghezza che calcolata risulta di pai. 38 , 24 : ed il di cui calcolo rela- 
tivo non riportiamo rimandando all’articolo preliminare ( §. 6. /log. 18 
reg. 2). 
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acmicor. cttrad. 
frec. eatrad. 


17 tuo quadr. 

CALCOLO. 

389 


7,5 tuo quadr. 

66,15 


diff. 

232,75 

somma 345 , 
scmlar. estr. 19,12 

semic. etlrad. 

17 

prod. 6601,18 

prod. 

3956,75 

3956,75 

cor. intrad. 

24 

diff. 3644,43 

frcc. intrad. 

6 


prod. 

144 


frec. cttrad. 

7,5 


prod. 

1080 


n. cost. 

t,5708 


prod. 

1696,4640 

1696,464 


diH. 947,966 
diat. fronti 36 

prod. 34126,776 
dopp. frec. ealrad.f 
quoi.\ 


div. 

15 

2375,118 


Dunaue la data volta a botte di fronte come c detto di sopra è di 
pai. cubici aa^5,ii8. Dal ^ual numero cavasi il costo della data volta 
applicando le norme prescritte colle due prime regole di questo capo 
( pag. ta6. ). 


P' olla a botte retta od in isbiego , con fronti di sesto ribassato 
o rialzato ad intradosso semieUillico e con rinjianchi. 

REGOLA. 

Si misuri la distanza dei fronti . la larghezza totale di essi , 1' altez- 
za dei rinlìauchi , e la corda e la freccia dell'intradosso e dell’arco 
estradosso. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia dell’arco estra- 
dosso , e si calcoli la difiTereuza e la somma di essi ; la diflerenza si 
moltiplichi per la seroicorda e la somma per la met'a della lunghezza 
deir arco; si sottragga il primo prodotto dal secondo, e la differenza 
si divida pel doppio della treccia dell’ estradosso. In oltre la corda del- 
l'arco intradosso si moltiplichi per la sua freccia, pel n.° cost. o,^854 
ed il prodotto si sottragga dall’ altro che ti ottiene moltiplicaudo la lar- 
ghezza totale dei fronti per l’ altezza dei rinfianchi. Questa ultima diife- 
reuza si sommi coll' ottenuto quoziente , e la somma si moltiplichi per 
la distanza dei fronti. 

Avvertihehto — Questa regola suppone conoscersi la lunghezza 
dell’ arco estradosso , e di fatto calcolasi per mezzo della Tjy. (A) , co- 
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noscciidospnc l.i cord.-» e la freccia ^ art. preliminare pap. tS. reg. 2 . ). 
Ma (]uaiiilo il fronte della volta v accessibile superiormente può di 
fallo col nastro graduato f art. prel. § 4- J misurarsi l'arco KFt. 

Esempio. 

Abbiasi una camera di pianta parallelogramma , sia o no rettangola 
c sia coverta da una volta a botte, uno dei di cui fronti CAiBDIIIFKGC 
c rappreseuiato dalla fìg. 1 1 . ( lav. 4 - ) : e vogliasi la misura del masso di 
fabbrica clic costituisce una tal volta. 

Misuro la distanza dei fronti che sia di pai. 36: niisuro la largh. totale 
CD del fronte, l’alt. GC dei rinlìancbi , la corda AB e la freccia 
et dell’arco intradosso, e la corda KI e la freccia dell’ arco estra- 
dosso : c sia CD pai. 3a , CG pai. 5, AB pai. a4 , ei pai. 6, KI 
pai. ai , EF pai. 3. £ sopra il luogo del lavoro scrivo — Volta a botte 
di ( e qu'i diccsi di quale sorta di fabbrica è costrutta ) con fronti distami 
per pai. 36 e di largh. totale pai. 3a , con rinfranchi di alt. pai. 5. , e 
di sesto ribassato ad intradosso seniiellillico di corda pai. 24 e freccia pai. 6 
ed estradosso circolare di corda pai. 21 e freccia pai. 3. 

Con questi dati fo il seguente calcolo , dopo aver computato , come 
c detto nell' avvertimento , per mezzo della 7'..rs'. (A) la lungh. dell’arco 
estradosso FKI ( V. art. preliminare p. iS reg. 2 ) ,• che cos'i computato 
trovasi di pai. 22 , 14 . oppure misurala iu atto. 




CALCOLO. 



semic. estrad. 

10,5 suo quadr. 

110,2ì 


110,25 


Irec. estrad. 

3 suo quadr. 

9 


9 





somma 

110,25 



diir. 

101,25 

scmiar. cstr. 

lt,07 



scmicor. estrad. 

t0,50 

prod. 

1320,0075 



prod. 

1063,125 


1063,125 





diff. 

250,0725 

div. 




per dopp. frec* estrad. 

f « 





quoz. < 

( 42,8287 


cor. intrad. 

24 

largii, totale 

32 



frcc. intrad. 

G 

alt» nniìan. 

5 



prod. -1 

144 

prod. 

ICO 



n. cosi. 

0,7854 





prod. 

iia,uUiG , 


113,0076 





ditr. 

40,0024 , 

... 40,9024 





somma 

80,7311 





disi, fronti 

36 





prod. 

3230,3106 


Dunque la data volta di cui CAiBDIIIFKGC è uno dei fronti , è di 
volume pai. cubici 323o,3i9G', dal qual numero poi ridotto a caunc 
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valendosi delle reg. i, e a messa in sul principio di r]nesto capo {j>ag. /a6), 
si dedurrà il prezzo di essa volia. 


9. • 

Volta a botte retta od in isbiego , di sesto scemo ad un sol arco 
di circolo, estradossata piana, 

REGOLA. 

Si misnri la distanza dei fronti , e di uno di essi la corda e la freccia 
del sesto , e la grossezza della volta alla imposta cd alla chiave. 

La corda si sommi con due volle la grossezza all' imposta, e la freccia 
colla grossezza alla chiave ; e le due somme si moltiplichino ; dal pro- 
dotto si sottragga il quoziente che si ottiene facendo le operazioni se- 
guenti. Fatto i quadrati della semicorda e della freccia se ne calcoli la 
differenza e la somma ] la difl'eicnza si moltiplichi per la scmicurda , 
e la Somma per la ineth della lunghezza dell arcoj il primo prodotto 
si sottragga dal secondo , e ciò che risulta si divida per la doppia frec- 
cia. 11 quoziente si sottragga come si è detto ; e ciò che si ottiene si 
moltiplichi per la distanza dei fronti. 

Esempio. 

Abbiasi un antrone di pianta parnllclograniina, coverto da una volta 
a botte di sesto scemo ad un sol arco di circolo estradossata piana , di 
cui , fig. la {^tav. 4- )z dei fronti è rappresentalo in JAEBCHFGl. 
Vogliasi il volume di una tal volta. 

Misuro la distanza dei fronti , la corda AB e la freccia T)E del 
sesto, la gross. .6 C all' imposta , e la gross. FE alla chi.ive : e sia la 
distanza dei fronti di pai. 36, AB pai. 24 » P‘'l. 4> BC pai. 6 , FI' 

pai. 3 . E sopra luogo descrivo — Masso di fabbrica ( e qui dieesi di qual 
natura essa c ) costituente la cnvertura dell' antrone , con volta a botte , 
con fronti distanti per pai. 36 , ciascuno di sesto scemo ad un sul 
arco di circolo di corda pai. 24 i freccia pai. 4 1 ^d estradossata piana 
di grossezza alF imposta pai. 6 , cd alla chiave pai. 3 . 

Avvertimento — Cosi prese le misure , ed operando come dice la 
regola , viene ad aversi il volume di tutto il solido il di cui fronte è 
lAEBCUFGl t per lo che nel misurare i muri laterali è uopo arre- 
starsi ai piani 76’, GII. Se continuando l'innalzamento di essi , come in 
Uhhn, Ggno, si fossero misurati tutto in una volta , comprendendovi per- 
ciò le porzioni BCIIh, //fgG , in questo caso si considererebbe la gross. 
all'imposta BC , come zero, ed avrebhesi la misura del solido il di cui 
fronte o base è AEBhFgA. 

Con ì dati suddetti fo il seguente calcolo , cominciando dal computare 
per mezzo della Tjr. (A) {art. prclìm. reg. 2 . p. 18 . es. 3. ) la lungh. 
dell' arco AEB , che la reg. supf>one conoscersi. 


18 
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DtUrminazion» Jetla lungh. dtU' arco ùuradoito AGB. 

itcmicor. 12 suo quadr. 144 

freccia 4 suo quadr. 16 

somma 

mille voi. cor. 24000 div. per i. quoz. 

cor. lav.\ 1200 

' < cor. mio. tav. 1199 are. corrisp. f 1274,09 

. .i . U '*.6% 

. diff. 1 are. coriisp. 0,87 


•1 

.j . . 

somma >>-'1286,60 

. 

A I- 

quoz. . 20 ,™|j 

' 


prod.„ 26732,00 


lungh 

. rieb. 25,73: 

Dunque la lungh. 

dell' arco intradosso AEB è di pai. a5,73 ‘ 


AppUcaiàoru della Begola. 



cor. 24 

frccc. 4 


gross. all’ imp. 6 gross. alla eh. 2 


6 

somma e 


somma 36 .... 




prod. 216 

qoadr. temic. 144 ,.. 



qnadr. frec. 16 ... 




somma ico 


diff. 128 meU arco 12,865 


semicor. ' 1 2 

prod. 2058,40 


prod. .1536 ... 




«Uff 622,40 div. per dop, frec. i 

f * 

j 

quoz. 1 

t, 65,30... 65,30 



diff. 150,70 

'4 m 

dist. fronti * 36 


prod. 6425, 20 


Dnnqne la data volta di cui lAEBCHFCI è uno deifronii, è di 
Tolame pai. cubici 5435 , 30 , dal qual numero , valendosi delle reg. i, 
e a di questo ^po ( pag. 126 J si deduce il costo della data volto. 


1 60 div. per dop. frcc. 

I. quDZ. 


20 
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10 . ^ 

frolla a bolle reità od in isbiegp , di sesto scemo ad un sol arco 
di circolo , e tutta di uniforme g rossetta, 

REGOLA. 

Avvertimento — L’estradosso della volta potendo essere accessibile , 
col nastro graduato può misurarsi di fatto la lungh. dell’arco estradosso 
del fronte. Per la qual cosa due casi presenta la regola , secondo che 
si misuri o no l'arco estradosso del fronte; dei quali il primo dk luogo 
a più brevi calcoli. 

1 .** Ciao f quando può misurarsi Carco estradosso. J 

Si misuri la distanza dei fronti , la corda e la freccia del sesto , la 
grossezza della volta , e la lunghezza dell’ arco estradosso. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia , e questa si mol- 
tiplichi per la grossezza della volta , il prodotto che'ne risulta ed il suo 
doppio si sommino separatamente coi detti quadrati , e la prima somma 
si divida per la seconda. 11 quoziente si moltiplichi per la grossezza 
della volta , per la lunghezza dell’ arco estradosso e per la distanza dei 
fronti. 

a.” Caso ( quando non può misurarti t arco estradosso. ) 

Si misuri la distanza dei fronti , la corda e la freccia del sesto , e la 
grossezza della volta. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia , e si sommino; 
la freccia si moltiplichi pella grossezza della volta , ed il prodotto ag- 
giunto alla ottenuta somma si divida per essa. 11 quoziente si moltipli- 
chi per la lunghezza dell’ arco intradosso, per la grossezza della volta, 
c per la distanza dei fronti. 

Avvertimento — Questa regola , tanto nel primo che nel secondo 
caso , da il volume della volta fino ai pulvinari, Cg. i3. flap. 4J BD,A C, 
e non sino alla orizzontale AB prolungata ; la qual cosa itnplicherebbc in 
lunghi calcoli. Però nel misurare i muri laterali alla volta c uopo tener 
conto delle porzioni prismatiche di base OdB, AcC , che misuraiisi facil- 
mente moltiplicando Bd per Dd e per la disianza dei fronti. — Le rette 
Dd, Bd misurausi facendo passare il filo a piombo pel punto D , ed ap- 
plicando r una delle due coste della squadra al canto Bb , ponendo il 
vertice dell’ angolo retto in B(^art,prel. ^S.pag. i4- )• r 

E .t E M r 1 o. 

Abbiasi un antrone di pianta parallelogramma , e sia coverto da una 
volta a botte , della quale uno dei fronti è rappresentato in AFBDGCA 
c vogliasene la misura del volume. 
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i.° Caso ( quando può miturarti l’arco tstradono ). 

Misuro la distanza dei fronti e sia di pai. 36 , la corda AB e la 
freccia fi^del sesto , la gross. BG dèlia volta e Talco estradosso CGD: 
e sia AB pai. , £'i<’pal. 4> FG pai. 3 e CGD pai. ag, 5g. E sopra 
luogo scrivo — 'Volta a botte di ( e qui dicesi di quale specie è il mu- 
ramento die la costituisce ) con fronti distanti per pai. 36 , e di sesto 
scemo ad un sol arco di circolo di corda pai. a 4 , e di freccia pai. 4 s 
di uniforme gross. di pai. 3 , ed estradosso ad un sol turco di circolo 
di lungb. pai. 29 , 5g. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 


semicor. sesto 

12 suo 

quadr. 

144 

144 

frec. sesto 

4 suo 

quadr. 

18 

16 

gross. Tot. 

3 




prod. 

12 ' ... 


12 suo doppio 

34 



somma 

172 div. per somma 

( 184 




quoz. 

i 0,9348 




gross. voi. 

3 




prod. 

2,8044 




lungli. are. cstrad. 

29,59 




j- .od. 

82,9822 




diflt. irooti 

36 




prod. 

2987,3592 


Dunque il volume della data volta è di pai. cubici 3987,36 dal qnal 
numero cavasi, colle norme date al principio di questo capo (pag. 
il costo della data volta. 

a.* Caso ( quando non può misurarsi f arco estradosso }. 

Misuro la distanza dei fronti , e sia di pai. 36 , la corda AB., e la 
freccia EF del sesto , e la gross. FG della volta : e sia AB pai. 24 , 
EF pai. 4 cd FG pai. 3. E sul luogo del lavoro scrivo. — \olta a botte 
di ( c qui dicr'si ili qual sorta è il muramento che la costituisce ) con 
Irunti distanti per pai. 36 , e di sesto scemo ad un sol arco di circolo 
di corda pai. 24 e freccia pai. 4) di uniforme gross. di pai. 3. 

Con questi dati fu il seguente calcolo , cominciando dal computare la 
lungb. dell' arco AFfì die la regola suppone conoscersi, per mezzo 
della Tjy. (A) ( art. prel. reg. 2 , pag. 18 . es. 3. ) 
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CALCOLO. 

Dtlermiiiaùon» dtUa lungh. dell' arco intradosso AFB. 


icmicor. I l auo quadr. 
frec. 4 suo quadr. 


144 
18 

160 dir. per dopp. Crecc. 

I. quoz 


mille voi. cor. 24000 dir. per i. quoz. 

cor. lar. 
cor. min. 


;{■ 


die 


20 


1200 

1199 


are. comspon 


:{tt 


are. eorrispoD. 

somma 
moli. 1. quoz. 

prod. 
lungh. are. 


1274,09 

11,64 

0,87 

' 1286,60 
20 

25732 

25,73 


Dunque la lungh. dell’ arco AFB è di pai. a5,73. 


Applicazione 


scmicor. 

12 

.6X10 <jQadf« 

144 

Drccc. 

4 

suo quadr. 

10 

groM. voi. 

3 

somma 

160 

prod. 

12 


12 

aomma 

172 


della Regola. 


dir. per som. quadr. 

quoz. 
lungh. are. 
prod. 
gross. voi. 

prod, 
(lisi. fron. 
prod. 


160 
1,075 
• 25,73 

27,65975 

3 

82,97925 

36 

2987,253 


Dunque la data volta è di misura pai. qobici 2987,25 dal qual 
numero, colle norme date al princìpio di questo capo {pag. ra5, 126 ) 
cavasi il costo della data volta. 

Avvebtimehto — La diflerenza tra questo ed il precedente risultato, 
dipende dalla misura attuale dell’ arco CGD , che non può ottenersi 
con approssimazione al di Ih dei centesimi , come pure da quella della 
corda AB , e freccia EF che non può ottenersi con maggiore esattezza. 
Ma la diflerenza cadendo sui decimi c trascurabile , avuto riguardo 
a ciò : che ridotti quei numeri a canne danno il medesimo risultato. 
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ARTICOLO II. 

DELLE VOLTE A StlCCHl , DETTE AUCBE A rADlGLIONE. 

§ c 


ESTIADOSSITE PUIS. 


1 . 

Volta a Spìcchi estradossata piana , di pianta quadrala , 
e di tutto sesto. 

REGOLA. 

Si misuri UDO dei lati , la grossezza della volta alla imposta , e 
1’ altezza del piano estradosso sopra di essa. 

Il lato si addizioni con due volte la grossezza alla imposta , della 
somma si faccia il c|uadrato , e questo si moltiplichi per r altezza del 
piano estradosso sopra 1' imposta. Facciasi il cubo del lato , se nc 
prenda la terza pane , e questa si sottragga dal prodotto prccedcnle- 
meiile ottenuto. 

Esempio. 

Abbiasi , fig. 1 . ( tav. 5 J, una camera ABCD coverta da una volta a 
spicchi , il di cui profilo o sezione sulla linea LM c rappresentata in 
lacbmnol ; essendone i spicchi rappresentati in pianta nei triangoli AEB, 
BEC, CED , DEA: e se ne voglia la misura del volume. 

Misuro uno dei lati AB e sia di pai. 34, la grossezza hm della 
volta all’imposta clic sia di pai. 3 , c l'altezza nm del piano estrados.so on 
al di sopra di essa che sia di pai. i4- E sopra luogo scrivo — Volta 
a spicchi ( e qui dicesi di quale natura nc è la fabbrica , e 1' uso cui 
è destinala la volta ) , di pianta quadrata di lato pai. z4 , e di tutto sesto, 
di grosR'zza all’ imposta pai. 3., e ad estradosso piano di alt. sopra l’im- 
posta pai. 14 . 

Avvertimento — La misura della gross. bm all’ imposta non è 
sempre possibile immediatamente , ma può sempre aversi misurando la 
l.irgh. on, sotlraendoue la ab che ù uguale allato AB, ed indi divi- 
dendo per metà la differeuza. 
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Coi soprascritti dati fo il seguente 

CALCOLO. 


lalo 24 

dopp. gross. iiup. C 

Minnia 30 suo quadr. 900 

alt, csirad. 1 4 

prod. I200U 

, cubo lato 13824 

terza parte 4608 4608 

diir. 7992 


Dunque il volume totale della data volta è di pai. cubici 7pc|2 , dal 
qual numero, sene cava il prezzo dell’ intera volta f pag. 125, 126 J. 

— - a. ‘ 

. .d 

VoUa a spicchi estradosscUa piana , di pianta quadrata , 

.» i e di sesto ribassato, 0 rialsato. 1 

0:, 

REGOLA. 

Si misuri uno dei lati , la freccia del sesto , la grossezza all’imposta 
e l' altezza del piano estradosso sopra di essa. , 

Il lato si addizioni col doppio della grossezza alla imposta ; della 
somma si faccia il quadrato c questo si moltiplichi per l’altezza del 
piano estradosso sopra l' impesta. Facciasi il quadrato del lato, si rad- 
doppi! , si moltiplichi per la freccia e del prodotto si prenda il terzo. 
Questo si sottragga dal primo prodotto ottenuto. 

Esempio. 

Abbiasi, fig. 1. ( tao. 5 ) , una camera di pianta quadrata ABCD, co- 
verta da una volta a spicchi, la di cui sezione secondo LA/è l'a'e'bhn'n'ofl af , 
e della quale i quattro spicchi sono rappteseutati iu AED, DEC, CEB, 
BEA: e se ne voglia la misura. ; 

Misuro il late AB , e sia di pai. 24, la freccia e'i' del sesto che sia 
di pai. 8 , la gross. b'mf alla imposta che sia di pai. 3 e l'alt, m'n' del 

f iiano estradosso o'n' dalla imposta l'mf che sia di pai. 10. — £ sopra 
uogo scrivo — Volta a spicchi di ( e qui dicesi di qual sorta n’è il 
muramento e dell’aso cui è destinata) , di pianta quadrata di lato pai. a4, 
e di sesto ribassato di freccia pai. 8 (*) , gross. alla^ chiave pai. 3 , e 
ad estradosso piano di alt. sopra rim(H>sta pai. io. 

Avvektimehto — La misura della gross. l/m' alla imposta non è sem- 
pre possibile prendersi immediatamente , ma può sempre aversi misu- 


(*) Se fosse rialzato si direbbe e di sesto rialzalo di freccia pai. 16, per esempio. 
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rando la largh. o'n', e soitraendone la che è uguale al lato AB, ed 
indi dividendo per mela la difTerenia. 

Quindi col precedentemente descritto fo il seguente 

CALCOLO. 


dopp. gross. iinp. 

lato 

0 

24 



somma 

30 

suo qnadr. 

900 



alt. cstrad. 

IO 



prod. 

«000 

quadr. Iato 

570 



dopp. 

frccc. 

1152 " 

8 


' 

prod. 

terzo 

9210 
3072 .. 


3072 


dio*. 6918 


Dunque la data volta è di pai. cubici 5928 ; il qual numero colle 
norme delle reg. 1. a. {pag. iu 6 ) dh il costo della data volta. 

5. 

P^oba a spicchi estradossala piana, di pianta esagono regolare 
e di tutto sesto, 

REGOLA. 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta , la grossezza 
della volta all’ imposta , e l’ altezza del piano dell^ estradosso sopra di 
essa. 

La semidislanza dei lati paralleli si addizioni colla grossezza alla im* 
posta , della somma si faccia il quadrato , si tripli , e questo si moU 
tiplichi per r altezza del piano estradosso sopra l’ imposta. Si faccia il 
Cubo della semidistanza dei lati paralleli , se ne prenda il doppio , 
e questo si sottragga dal prodotto precedentemente ottenuto. La dilltrcuza 
si moltiplichi pel numero costante 1,1547. 

Esempio. 

Abbiasi , fig. 2. ( tav, 5 ) , una camera di pianta esagono regolare 
BCDFGHB; coverta da una volta a spicchi, la di cui sezione secondo LM 
è r.appresentata in laebmnol , e li suoi sei spicchi sono rappresentati in 
pianta dai triangoli BEC, CED., DEF, FEG, GEH, HEB; e si vo- 
glia la misura del volume totale di una tal volta , cioè di tutto il mura- 
mento compreso tra i due piani hn , on. 

Misuro la distanza Lhì di due lati paralleli HB , DF della piaq)a 
e aia di pai. 24, la gross. bm alia imposta c sia di pai. 3 , c l’alt, mn 
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del piano di estradosso or dalla imposta &n, che sia di pai. 14. E sopra 
luogo scrivo — ■ Volta a spicchi ( e qui dicesi di quale natura n' è il 
muramento j e 1 ’ uso coi essa è destinata ) di pianta esagono rego- 
lare i di cui lati paralleli sono distanti per pai. 34 , e di tutto sesto, 
di gross. all’ imposta pai. 3 , ad estradosso piano di alt. sull' imposta 
pai. 14. 

Avvertimento — La misura della gross. Im all' imposta non può 
sempre prendersi immediatamente , ma può aversi misurando la Lr- 
ghezza on , sottraendone la che è uguale alla distanza ed indi 
dividendo per meth. 

Quindi coi precedenti dati fo al tavolino il seguente 


CALCOLa 


scmiilist. lati parali. 

12 


groM. imp. 

3 


fonuna 

1 & tuo quadr. 

22A 


triplo 

67à 


alt. ettrad. 

14 


prod. 

8450 

colio acmidist. lati 

1728 


dopp. 

34SS 

3456 


diff. 

5994 


n. cosi. 

I,t547 


prod. 

6921,2718 


Dunque la misura della data volta è di pai. cubici 6911,37 ; dal 

? ual numero colle nornoe delie regole messe al principio di questo capo 
pag. 125, 126) cavasi il prezzo della data volta. 

4 . 

P^oUa a spicchi estradossala piana, di pianta esagono regolare, 
e di sesto ribassato o rialiato. 

REGOLA. 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta , la freccia del 
sesto , la grossezza alla imposta , e l' altezza del pian^ estradosso so- 
pra di essa. 

La semidistanza dei lati paralleli si addizioni colla grossezza aH'ìm- 
posta , della somma si faccia il quadrato , si tripli , e questo si molti- 
plichi per l’altezza del piano estradosso sopra l'imposta. Si (accia il 
quadrato della semidistanza dei lati paralleli , si raddoppii , questo si 
moltiplichi per la freccia, ed il prodotto si sottragga dalfalu-o precedente- 
ibecte ottenuto. La differenza si moltiplichi pel numero costante 1,1574. 

*9 
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' E S B y F I O. ‘ 

Abbiasi una camera , fig. i. (tav. 5.J , di pianta BCDFGHB , che è 
un esagono regolare; e sia coverta da una volta a>spicchi la di cui se- 
zione secondo LM è Pa'e'Btn'n'o'l , ed i spicchi della quale sono deno- 
tati io pianta dai triangoli BEB, BEC, CED,DEF,FEG, GEH: e se 
ne voglia la misura , vogliasi cioè la misura di tUlto il muramento com- 
preso tra i piani Viri dell' imposta ed o'n' dell’ estradosso. 

Misuro la distanza LM di due lati paralleli BH, DF della pianta , 
e sia di pai. 34 > freccia iV del sesto che sia pai. 8 , la cross. Vwl 
all' imposta che sia pai. 3, e l'alt, m'n' del piano cfn* dell" estradosso 
sopra rimpasta l'm' che sia di pai. 10 . E sopra luogo scrivo — Volta 
a spicchi di ( e qui dicesi di qual sorta ne è il muramento , e l' uso coi 
è destinata ) di pianta esagono regolare i di coi lati paralleli sono distanti 
per pai. sq , e di sesto ribassato di freccia pai. 8 , di gross. all' imposta 
pai. 3 , e ad estradosso piano di alt. sopra l’imposta pai. 10 . 

ÀvvERTiHEHTP — Non è sempre possibile misurare immediatamente 
la gross. VnJ alla imposta ; e quando non si può si ottiene fàcilmente mi- 
surando la lungh. o'nfi sottraendone la distanza a'ò' dei lati uguale LM 
e prendendone la metà. 

Quiodi coi precedenti dati fo il seguente 


CALCOLO. 

I 


semidisL lati 

12 

4 


groM. iinp. 

3 



«omma 

16 

suo quadr. 

225 



triplo 

876 



alt. csirad. 

to 



prod. 

0750 

quadr. semidisL lati 

144 



dopp. 

288 



frecc. 

8 



l 

2304 


2304 



diir. 

4446 



n. CDst. 

1,1547 



prod. 

5133,7962 


Dunque la misura della data volta cioè il volume di tutto il mu- 
ramento compreso tra i piani l'm','o'n' è di pai. cubici 5i33.8o; dal 
qual numero , colla scorta delle due reg. messe a principio ai questo 
capo, 125 , 136 . ) si deduce il prezzo della data volta. 
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yoka a spicchi eslradostaia piana, di piemia ottagono regolare, 
e di tutto sesto. 

REGOLA- 
SI misuri la distanza di due lati paralleli della pianta , la grossezza 
della volta aU’imposla, e l'altezza del piano dell' estradosso sopra di essa. 

La seinidistanza dei lati paralleli si addizioni colla grossezza alla im- 
posta , della somma si faccia il quadrato , se ne prenda il triplo, e questo 
si moltiplichi per l' altezza del piano estradosso sopra 1 ' imposta» Si 
faccia il cubo della semid istanza slei lati paralleli, se ne prenda il dop- 
pio , e questo si sottragga dal prodotto precedentemente ottenuto. La 
difierenza si moltiplichi pel numero coslaute 1,10457. 

Eseufio. 

Abbiasi un padiglione di pianta ottagono regolare, coverto da una 
volta a spicchi di tutto sesto estradossata piana , iìg. 3 . (ìav. 5J, la di oui 
sezione secondo LMhìaebmnol, ed i spiccni della quale sono rappresentati 
in pi.inu dai triangoli BEC, CED, DEE. FEG, GEH, HEJ, JBK, 
KEB ; e te ne voglia la misura , cioè quella di tulio il muramento com- 
preso tra i piani lm,on. 

Misuro la distanza LM di due lati paralleli KB, GF , e sia di pai. a 4 , 
la gross. bm all'imposta che sia di pai. 3 , e l'alt, mn del piano on 
deli’ estradosso dall' imposta che sia di pai. 14. £ sopra il luogo del 
lavoro scrivo— Volta a spicchi di ( e qui dicesi di qual sorta ne è il 
muramento che la compone , e quale è 1' uRlzio. cui essa è destinata ) , 
di pianta ottagono regolare, i di cui lati paralleli sono distanti per pai. 1^, 
e di tutto sesto , di gross. all’ imposta pai. 3 , e ad estradosso piano di 
alt. sopra l’imposta pai. i 4 < , 

AvvERTiUbNTO — La misura della gross. bm all’ imposta non è sem- 
pre possibile prendersi immediatamente ; ma può sempre aversi misurando 
la largh. on, e sottraendone la ab che è uguale alla distanza LM, ed indi 
dividendo per melè. 

E cou i precedenti dati fo il seguente 

CALCOLO. 


»eiDÌdi»t. Iati. 

12 



gross. inip. 

3 



soinnia. 

15 

MIO t]uidr. 

225 



triplo, 
alt. cilrad. 

075 

li 

cubo KOìidùt. tali 

1728 

proli. 

9150 

dopp. 

3150 


3156 



di ir. 

5991 


n. i-ojt. 1,10157 
6620,79258 
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148 PAItTE I. CAPO II. ABT. II. 

Dunque il volume del muramento della data volta è di pai. cubi- 
ci 6630,79. 

6 . 

yoUa a spicchi eslradossala piana , di pianta ottagono regolare , 
e di sesto ribassato o rialzato. 

REGOLA. 

. Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta , la freccia del 
sesto , la grossezza alla imposta e l' altezza del piano dell’ estradosso sopra 
di essa. 

La semidislanza dei lati paralleli si addizioni colla grossezza alla im- 
posta , della somma si faccia il quadrato , si tripli, e questo si- moltipli- 
chi per r altezza del piano estradosso sopra l' imposta. Si faccia il qua- 
drato della scmidistanza dei lati paralleli , si raddoppii , questo si molti- 
plichi per la freccia , ed il prodotto si sottragga dall’ altro precedente- 
mente ottenuto. 11 residuo si moluplichi pel numero costante 1,10457. 

■ Eseupio. 

Abbiasi , fig. 3 . ( tav. 5 . ) , un padiglione di pianta ottagono regolare 
coverto da una volta a spicchi di sesto ribassato estradossala piana , la di 
cui sezione, secondo LM , è Ha/db'm'n'o'U , ed i spicchi della quale sono 
rappresentati in pianta dai triangoli BEC, CED, DEE., FEG, GEII , 
HEI, lEK, KEB, e se ne voglia la misura; cioè fri misura di tutto il 
muramento compreso tra i piani tm', c/n*. 

Misuro la distanza LM di due Iati paralleli KB, GF e sia dì pai. a4 ; 
la freccia He/ del sesto che sia pai. 8 , la gross. l/m! all’imposta e sia di 
pai. 3 , e l’alt, m'n' del piano o'n' dell’estradosso dall’imposta che sìa di 
pai. Io. E sopra luogo scrivo — Volta a spicchi di ( e qui dicesi di che 
sorta n’è il muramento , e quale è l’uffizio di essa ) di pianta ottagono, 
ì dì cui lati paralleli sono distanti per pai. 34 , e di sesto ribassato di 
freccia pai. 8 , dì gross. all’ imposta pai. 3 , e ad estradosso piano di 
alt. sopra Tìmposta pai. 10. 

AvvERTiMznTO — La misura della gross. ì/ml all’imposta non c sem- 
pre possibile prendersi irnmediatamente , ma può sempre aversi misu- 
rando la largh. o'n' sottraendone la a'^ che è uguale alla distanza Z. 3 /, 
ed indi divìdendo per metà. 
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DELLE VOLTE k SFICCBI. 
Coi precedenti dati fo poi il seguente 


semidnt. lati 
• grcMs. imp. 

CALCOLO. 

12 

3 


' ' somma 

• 

16 

suo quadr. 

triplo 
alt. estrad. 

225 

876 

10 

ijiiadr. semidist. lati 
dopp. 
frecc. 

• 

144 

288 

8 

prod. 

6760 

prod. 

2304 

0. costa 

2304 

4446 

1,10457 


prod. 4910,91812 

Dunque il volume del muramento della data volta dì pai. cubici 
4gio,92 dal qual numero, colla scorta di ciò che è detto al principio 
di questo capo {pag- t 25 , 126, ), cavasi il prezzo della data volta. 

S2. 

c;>R RisriAMcBi. 

7 . 

F olla a spicchi con rinfianchi , di pianta quadrata e di tutto sesto. 
REGOLA. 

Si misuri uno dei lati , la grossezza della volta alla imposta , l’altezza 
dei rinfianchi , e la corda e la freccia del prozio dell' arco estradosso. 

Il lato si addizioni colla doppia grossezza alla imposta , della somma 
si faccia il quadrato, si tripli, e questo si moltiplichi per l'altezza dei 
rinfianchi ; d’ altra parte si faccia il quadralo della seinicorda e della 
freccia dell’arco estradosso , il triplo del primo si addizioni col secondo, 
la somma si moltiplichi per la doppia freccia di esso arco -, questo prodot- 
to ed il precedentemente ottenuto si sommino , e dalla somma si sottragga 
il cubo del lato. Del risultalo si prenda il terzo. 

Esempio. 

Abbiasi, fig.4. rtav .5 ) , una camera ABCD coverta da una volta a spic- 
chi, il di cui profilo o sezione sulla linea LA/ è rappresentala m laebmncìùlol, 
ed i spicchi della quale sono in piantai quattro UiangoM A E D ,A E£ ,BE C , 
C'ED : e se ne voglia la misura j cioè del volume di tutto il muta- 
mento compreso tra il piano Ini e l' estradosso. 
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Misuro uuo dei Iati AB e sia di pai. >4 i ^ gross. bm della rolla 
all’ imposta , 1’ alt. mn dei riuCanchi , e la corda e la freccia dc,fk 
dell’estradosso : e sia bm pai. 3 , mn pai. 8,^5 1 de pai. a4 > cd/% pai. 5. 
£ sopra luogo scrivo — Volta a spicchi di (equi dicesi di qual sorta 
II’ è il muramento e dell’ uso cui essa è destinala ) di pianta quadrata 
di Iato pai. a4 , e di tutto sesto, di gross. all’impesta pai. 3 , e ad 
estradosso con rinfianchi di alt. pai. 8,75 ed arco circolare di corda 
pai. a4 ^ freccia pai. 5. • 

AvvEiiTixEHTO — La gross. bm all' imposta , e la corda e la freccia 
dc.)hf non possono misurarsi immediatamente ) e per aversi debbono mi- 
surarsi le orizzontali hn,,hc^ e la verticale ccy. Dalla sottraendone 
la metà di ab si viene a misurare la raddoppiando la he, si ha 
la misura della corda de ; e cCi uguaglia la freccia hf. Pel modo come 
misurare le hni,hc^cc,, veggasi l’articolo preliminare. (§ 5 . pag. 14 )• 
Fissato nel modo anzidetto gli elementi necetsarii , pìoi fo il seguente 

CALCOLO. 


lato 

dopp. gross. iinp. 

somma 

3A 

6 

30 

suo quadr. 

900 



triplo 
all. rinf. 

3700 

8,75 



prod. 

33615 

' quadr. semicor. 

144 



triplo, 
quadr. freccia 

431 

15 



tomma 
dopp. frec» 

457 

10 



prod. 

4570 


4570 


Iato 

14 

somma 
suo cubo 

18195 

13824 



dis: 

14371 

• 


terzo 

4790,33 


Dunque la misura della data volta , ossia il volume del muramento 
che la costituisce , è di pai. cubici 4790,33 , dal qual numero colla 
scorta di ciò che c detto al principio di questo capo (/Mg. iu5, tiO), 
cavasi il prezzo di essa volta. 


\ 
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8 . 

Volta a ^cchi con rin/ìancìù , di pianta quadrata , e di sesto 
ribassato o rialssUo. 

REGOLA.. 

Si misuri «no dei lati , la freccia del sesto , la grossezza all' impo- 
sta , r altezza dei rinfiancbi , e la corda e la freccia del profilo del- 
r arco estradosso. 

Il lato si addizioni colla doppia grossezza all'imposta, della somma 
si fàccia il quadrato, si tripli, e questo si moltiplichi per l’altezza dei 
rinfianchì ; d'altra parte si faccia il quadrato della semicorda dell'arco 
estradosso , ed il suo triplo si aggiunga col quadrato della freccia del 
medesimo arco , la somma si moltiplichi pel doppio di essa freccia , e que- 
sto prodotto ed il precedentemente ottenuto si sommino. Il quadralo del 
lato si moltiplichi per la doppia freccia del sesto , ed il prodotto si 
sottragga dall' ultima somma. Della dilferetiza si prenda il terzo. 

E SEM FIO» 

Abbiasi, fig. 4- {tav. 5-'), una camera di pianta quadrala ABCD coverta 
da una volta a spìcchi di sesto ribassalo e con rinfianchi, la di cui sezione 
secondo LM è l'afe'b'm'n'c'h'd'o'l', e della quale i quattro spicchi sono 
rappresentati in AED,DE C, CEB,BEA : e se ne voglia la misura. 

Misuro il lato AB e sia di pai. a4, la freccia e'r del sesto che sia 
di'pal. 6, la gross. h'm! all' imposta che sìa di pai. 3, l’alt, m'n' dei 
rinfianchi che sia di pai. 5, e la corda dBé e la freccia Vf' dell'arco 
estradosso , e sia dé pai. ai ed Kf pai. 3. E sul luogo del lavoro scri- 
vo. — Volta a spicchi di ( e qui dicesi di qual natura ne è il mura- 
mento e quale è Fuso di essa) , di pianta quadrala di Iato pai. >4, di sesto 
ribassato di freccia pai. 6 , di gross. all' imposta pai. 3 , e ad estradosso 
con rinfianchi di alt. pai. 5 ed arco circolare di «orda pài. 2 i e freccia 
pai. 3. 

Avvertimehto — La gross. b'ni all’ imposta , e la corda e la freccia 
de*, h'f* non possono misurarsi immediatamente ; e per aversi debbono 
misurarsi le orizzontali b'n/, A'c/ e la verticale c/c'. Dalla Vn/ sottraen- 
done la metà di afy si viene a misurare la b'm'i raddoppiando la h'cj si 
ha nel suo doppio la misura della corda def; e c'c,' uguaglia la frec- 
cia h'f. Pel modo come misurare \eh'n', A'c/, cf,' veggasi l'articolo 
preliminare ( 5 5. pag. l4)- ^ 


r \ 


Digitized by Google 


1^9 PARTE I. CAPO n. ABT. II. 

E fissato nel modo aotideUo gli elementi necessarii , fo al tavolino 
il seguente 


CALCOLO. 

lato* 24 
dopp. grou. imp. ft 


somma 

3U 

suo quadr. 

900 



triplo 

1700 . 

qoadr. semicor. estr. 

110,25 

alt. rinf. 
prod. 

4 

5 

13500 

triplo 

qoadr. frecc. utr. 

330,75 

9 



somma 
dopp. frecc. estr. 

339,7» 

S 

. 


prod. 

2038,50 


2038,60 

qnadr. lato 
dopp. frecc. sesto 
prod. 

576 

12 

6912 

somma 

15636,50 

6912,00 

. 


difl-. 

terzo 

8626,50 

2875,5 


Dunque la misura della data volta , ossia il vqjume del muramento 
che la costituisce è di pai. cubici a 8 ^ 5,5 ; col qual numero , colla scorta 
di ciò che è detto nel principio di questo capo (^pag. laS, raC.) cal- 
colasi il costo della data volta. 

9 . 

Volta a spicchi con rinfianchi , di pianta esagono 
‘regolare, e di tutto sesto. 

REGOLA, 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta , la grossezza 
della volta alla imposta , l'altezza dei rinfianchi, e la corda e la freccia 
del profilo dell’ arco estradosso. 

La semidistanza dei lati si addizioni colla grossezza alla imposta , 
della somma si farcia il quadrato , si tripli , e questo si moltiplichi 
per r altezza dei rinfianchi ; d' altra parte si faccia il quadrato della 
semicorda dell' estradosso , ed il suo triplo si aggiunga al quadrato della 
freccia del medesimo arco , e la somma si moltiplichi per la metk di 
mia tal freccia: questo prodotto ed il precedentemente ottenuto si som- 
mino , e dalla somma si sottragga il doppio del cubo della semidi- 
stanza dei lati paralleli. Ciò che risulta si moltiplichi pel numero co- 
stante 1,1547. 
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Eseuho. 


Abbiasi , Gg. 5. ( toV. S), una càmeta di pianta esagono regolare 
hCDFGHB coreria da una vol(a a spicchi , la di cui sezione secondo 
LM è rappr<‘Srnla(a da laebmnclulol ^ e li suoi sei spicchi dai triangoli 
BEC,CED,VÈF,FEG,(iEU,IIEB i e si voglia la misura del vo- 
lume totale di una tal volta , cioè di lutto il muramento compreso tra 
il piano An ) e r estradosso. 

Misuro la distanza LM di due lati paralleli BS,FD della camera ^ 
e sia di paj. ^4 , la gross. bm della volta alla imposta e sia di pai. 3w 
l’alt, mn dei rintìanchi che sia di pai. 8,^5 e la corda die e la freccia 
fh dell'arco estradosso dhc, e sia de pai. ^4 i ^ sopra 

luogo scrivo— Volta a spicchi di ( e qui dicesi di quale sorta ne-e il 
ronramento e 1' uso cui essa è destinata 1 di pianta esagono regolare i 
di cui lati paralleli sono distanti per pai. a4 e di tutto sesto ^ di gross. 
' all' imposta pai. 3, e ad estradosso con riiifianchi di alt pal^ 11 ) 7 ^ ed 
arco circolare di corda pai. o4 e freccia pai. 

AvTBaTiMEHTO — La gross. bm all' imposta , e la corda e la freccia 
dcjt^ non possono misurarsi immediatamente t e per aversi debbono misu- 
rarsi le orizzontali hnf,hc, e la verticale cc,. Raddoppiando la hn, c poi 
sottraendone La ab si viene a conoscere la bm ; raddoppiando la he, si ha la 
misura della corda de j e CC| uguaglia la freccia h/. Pel modo come misu- 
rare le 1 m„Ac„cc, veggasi l'articolo preliminare (5- 5.pag.4)‘ 

Quindi «on i dati suddetti fb al tavolino il seguente 

- ^ CALCOLO. 5- ' /j 


snanlist. lati 
gross. imp. 
somma 


quadr. lemicor. Cstr. 

triplo 
quadr. fr. cstr. 

somma 
mcU frec. estr. 


prod. 


13 

3 


16 suo quadr. Ì36 


triplo 
alt. rinf. 


S76 

8,75 


li4 


prod. 690«,36 


433 

25 


457 

2,5 


1728 


Ciihp semidist. Iati 

dopp. 3456 


1142,5 *1143,50 

somma 7048,75 


diff. 

I. cost. 

prod. 


3456 




3593,75 

1,15*7 

* 1 * 8 ^ 8 * 


Dunque Ìl volume di tutto il muramento della dàlg 'rolla i ji pai. 
cubici 414 ^ 1 ^^ 1 dal qual numero , culla scorta .di ciS che b ^10' al’ 
principio di questo capo (/*og. f9Ì, rafi) calcolasi il prèzzo della data rotta.* 
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PARTE I. CAPO II. ART. II. 


10 . 

Volta a spicchi con rinfianchi , di pianta esagono regolare, 
e di sesto ribassato o rialzato. 

REGOLA. 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta , la freccia del 
sesto , la grossezza alla imposta, l'altezza dei riufianchi, e la corda e la 
freccia del profilo dell'estradosso. 

La semidisianza dei lati paralleli si addizioni colla grossezza all’ im- 
posta , della somma si faccia il quadrato , si tripli , e questo si mol- 
tiplichi per l’altezza dei rinfianchi j d’altra parte si faccia il quadrato 
della seroicorda dell’arco estradosso, ed il suo triplo si aggiunga al qua- 
drato della freccia del medesimo arco , la somma si moltiplichi per la 
meth di una tal freccia ; e questo prodotto ed il precedentemente otte- 
nuto si sommino. Il quiftlrato della semidistanza dei lati paralleli si molti- 
plichi per la doppia freccia del sesto , ed il prodotto si sottragga dalla pre- 
cedente somma: la differenza si moltiplichi pel numero costante i,i547. 

Esempio. 

Abbiasi , fig. 5. ( tav. 5 ) , noa camera di pianta esagono regolare 
BCDFGHB coverta da una volta a spicchi con rinfianchi e di sesto ri- 
bassato, la di cui sezione secondo LMe rappresentata da l'a'dbimfn'cfhfcPo'l' 
e li sci spìcchi della quale sono rappresentati in pianta dai triangoli 
BEC.jCED,DEF,FEG,GEH^UEÈ ; e si voglia la misura del volume 
totale dì una tal volta , cioè di tutto il muramento compreso tra il piano 
Pm' e r estradosso. 

Misuro la distanza LIU di due lati paralleli BH,FB della camera ^ 
e sia di pai. z4 , la freccia e't' del sesto che sia di pai. 6, la gross. 
b'nJ all’imposta che sìa dì pai. 3, l’alt, m'n' dei riufianchi che sia di 
pai. 5, e la corda d'cf e la freccia dell’arco estradosso, e sia dV 
pai. Il ed hy pai. 3. E sul luogo scrivo. — Volta a spìcchi (equi 
dicesi di qual natura ne è il muramento e quale è 1’ uso di essa ) di 
pianta esagono regolare i di cui lati paralleli sono distanti per pai. 34 , 
di sesto ribassato di freccia pai. 6 (*), di grossezza all' imposta pai. 3, 
e ad estradosso con rinfianchi di alt. pai. 5 ed arco circolare di corda 
pai. ai e freccia pài. 3. 

Avvertimekto — La gross. b'm' all’ imposta , e la corda e la freccia 
cPd dPy non possono misurarsi immediatamente •, e per aversi debbono 
misurarsi le orizzontali h'n/,h'Cf' e la verticale c'c/. Raddoppiando la 
h'n/ e poi sottraendone la o'i* si viene a misurare la b'm' ; raddop- 
piando la h'c/ si ha la misura della corda d'c'\ e c'c/ uguaglia la frec- 
cia hy. Pel modo come misurare le h'n/, h'c/, c'c/ veggasì l'articolo pre- 
liminare ( 55 . pag. 14 . ). 

• 

(*) S« il scilo è rialzato «d è di pai. 14 per ss. si diri: di sesto rialzato di 
fnceia pai. 14 . 
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E fissato nel modo anzidetto gli elementi necessari! , fo al taroliiio il 
seguente 


CALCOLO. 



aemidUt. lati 
gross. imp. 
somma 

12 

3 

t5 suo quadr. 

225 


■ • 


triplo 
alt. rinf. 

675 

6 

■ernie, are. e<tr. 

10,5 ano quadr. 

110,25 

prod. 

3375 

frec. estr. 

triplo 
5 suo quadr. 

330,75 

9 


. 


somma 
metà frec. 
prod. 

339,75 

1,5 

509,625 


509,625 

■emidisL lati 

12 suo quadr: 

144 

somma 

3884,625 


dop. fr. setto 

t2 

• 



’ prod. 

1728 .... 


1728 




diff. 

D. cost. 

2156,625 

t,l547 




prod. 

2490,2549 


Dunque il volume di tutto il muramento della data volta è di pai . 
cubici 3490,^5 , dal qual numero , colle norme date al principio di 
questo capo, {pag- iu 5 , 126) cavasi il valore di essa volta. 

11 . 

yoUa a spicchi con rinfianchi , di pianta ottagono regolare, 
e di tutto sesto. 

REGOLA. 

Si misuri la distanza' di due lati paralleli della pianta , la grossezza 
della volta alla imposta , 1 ' altezza dei rinfianchi , e la semicorda e la 
freccia del profilo dell' arco estradosso. 

La semidistanza dei lati si addizioni colla grossezza alla imposta , della 
somma si faccia il quadrato, si tripli, e questo si moltiplichi per l’altezza 
dei rinfianchi; d'altra parte si faccia il quadrato della semicorda del- 
l’arco estradosso, il suo triplo si aggiunga al quadrato della freccia del 
medesimo arco , e la somma si moltiplichi per la melh di una tal freccia : 
questo prodotto ed il precedentemente ottenuto si sommino, e dalla somma 
si sottragga il doppio del cubo della semidistanza dei lati paralleli. Ciò che 
risulta si moltiplichi pel numero. costante 1,10457. 
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• • 

Etenna. 

Abbiati, Cg. 6 ( ta». ua padiglione di pianta ottagono regolare, co- 
verto da una volta a spiccui con riiitiancbi e di tutto sesto , la cui sezione 
secou4o LM è laebiwichdol , ed i spicchi della quale sono rappresentali in 
pianta dai triangoli JÌE C, CE D,DEF, FEG, GEISHE J,1EK,KEB , 
e se ne vogliala misura ; si voglia cioè il volume di tutto il murameuto 
che costituisce una tal volta. 

Misuro la distanza LM di due lati paralleli BK,GF e sia di pai. a4 
la gross. btn all' imposta e sia di pai. 3 , T ali, nui dei rinfianchi che sia 
di pai. 8,^5 , e la corda c/c e la freccia/A del profilo dhc dell' arco 
estradosso , e sia eie pai. ed fh pai. 5. iT sopra luogo scrivo. — Volta 

a spicchi di ( e qui dicesi di quale sorta iie è il muramento e l' uso cui 
essa è destinata ) di pianta ottagouo regolare i di cui lati paralleli souo 
distanti per pai. 34 , e di tutto sesto di gross. all' imposta pai. 3 , e ad 
estradosso con rinfianchi di alt. pai. 8,^5 ed arco circolare di corda 
pai. 34 e freccia ^al. S. 

Av\'ERTI.sieii(to — La gross. bni all'imposta , e la corda e la freccia 
dc,bf non possono misurarsi imniediaiaiuentc , e per aversi debbono mi- 
surarsi le orizzontali hn..,hc/ e la verticale 'CCj. Raddoppiando la A/r., 
e poi sottraendone la ab si viene a conoscere la bm ; raddoppiando la 
Ac/ si ha la' misura della curda de ; ce, uguaglia la freccia A/i Pel 
modo come misurare le btii^hcpCCf veggasi T articolo preliminare ( ^ 

F°6- 4 )• 

Quindi coi dati suddetti fo al tavolino il seguente 


scmidUt. lati 
gross. imp. 
somma 


quatlr. scmic. eslr. 

triplo 432 
quadr. frec. estr. 35 

somma 457 ' . 

metà fr. estr. 2,5 

prod. 1142,5 1 142,50 

somma ~7048,75 

cubo semidlst. lato 1728 ' 

• dopp. 3456. 3456 

diir. 3592,75' 

n, cosi. t, 10457 
prod. 3968,44387 

Pun^ue il volume del muramento costitueuta la data volta c di pai. 


CALCOLO. 

12 
" 3 

15 suo quadr. 225 
triplo 675 
alL rinf. 8,75 

prod. 5906,25 
144 
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cubici 3g60,44) numero colle norme tUbilite al, nriiicipio di 

ijuesto capo {^pag- ii5, 1^6 cavasi il prezzo di essa volu. 

**. - ■ ' V . . 

Volta a spicchi con rin fianchi, di pianta ottagono regolare, 
e di sesto ribassato o riaUato. 

REGOLA. 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della piatita , la freccia del 
sesto , la grossezza alla imposta , 1' altezza dei rin(ìauchi , e la semi* 
corda e 1» freccia dell’ arco estradosso. 

La seinidistahza dei lati paralleli si addizioni colla grossezza alla im< 
posta , della somma si faccia il quadrato , si tripli , e questo si mol- 
tiplichi per r altezza dei rinGanchi \ d’ altra parte si faccia il quadrato 
della seniicorda dell' arco estradosso ^ ed il suo triplo si .'iggiqngn al qua- 
drato della freccia del medesimo arco, la somma si inultiplicbi per la 
metà di una tal freccia ; e questo prodotto ed il precedentemente ot- 
tenuto si sommino. Il quadrato della semidistanza dei lati paralleli si 
moltiplichi per la doppia freccia del sesto, ed il prodotto si sottr.agga 
dalia precedeute somma ; la differenza si moltiplichi pel numero cnsiaii- 
le 1 , 10457 . 

Eseufio. 

Abbiasi, fig. 6 ( loz>. 5 ) , un padiglione di pianta ottagono regolare , 
coverto da una volta a spicchi con riufìanchi e di sesto ribassato , la 
di cui sezione secondo LM è la'efb'm'n'c'h'd'ofP, e li otto spicchi della 
quale sono rappresentati in pianta dai tiiangoli BE C,CED,DKF,FEG, 
GEHyHEI,JEK,KEB ; e se ue voglia la misura , si voglia il vo- 
lume cioè di tutto il muramento che costituisce una tal volta. 

Misuro la distanza LM di due lati paralleli BK , GF e sia di 
pai. t 4 , la freccia e'i' del sesto (Pt'b' che sia di pai. 6 , la gross. b'm' 
all’ imposta che sia di pai. 3 , l’alt, m'n' dei rinGanchi che sia di pai. 5, 
e la corda d'cf e la freccia h'f dell’arco estradosso , e sia d'é pai. ai ed 
h'f pai. 3. £ sul luogo scrivo — Volta a spicchi ( e qui dicesi di qual 
natura ne è il muramento e qual’ è 1’ uso di essa ) di pianta otta- 
gono regolare i di cui lati paralleli sono distanti per pai. a4 , di sesto 
ribassato di freccia pai. 6 (*) di gross. all'imposta pai. 3, e ad estra- 
dosso con rinGanchi di alt. pai. 5 ed arco circolare di corda pai. ai 
e freccia pai. 3. 

Avvrrtimehto — La gross. b’n' all’ imposta , e la corda e la frec- 
cia d'c'fh'f non possono misurarsi imniedi.itamente , e per aversi del>- 
bono misurarsi le orizzontali h'n/,h'c,' e la verticale c'c/. Raddop- 
piando la h'n,' e poi sottraendone la a'b' si viene a conoscere la A'm'j 
raddoppiando la k'c/ si ha la misura della corda tPc'-, e c'c/ uguaglia 

Se il sesto è rialzalo eJ è di pai. li per es.^ si dirà: di sesto naizato di 
Jrtcaa pai, 
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la freccia h'f*. Pel modo come misurare le h'n} veggasi l’ar- 
ticolo preliiuiaare. ($. 5> /’og* /4)- 
Fissato Del modo aaiidetto gli elementi necessarii, al tavoliao fo il 
seguente 

CÀLCOLO. 

lemidùt. lati 12 

grou. imp. 3 


somma 

15 

suo quadr. 

225 


, 

triplo 

675 



alt. rinf. 

5 



prod. 

3375 

quadr. scmic. estr. 

110,15 



' triplo 

330,75 



quadr. frec. estr. 

9 



somma 

339,75 



metà frec. estr. 

1,5 



prodi 

509,625 

• 

509,625 



somma 

3884,625 

quadr. scinidist. lati 

144 



dopp. frec. sesto 

13 



prod. 

1728 .... 


1728 



diir. 

2156,625 



n. cosL 

1,10457 



prod. 

2382,14328 


Dunque il volume del muramento costitoente la data volta è di pai. 
cubici a383,i4. Dal qual numero, applicando le norme date al prin- 
cipio di questo capo (^pagi /z5, I25), cavasi il costo di essa volta. 

5 3 . • 

I 

■snusossATa ad dm sol arco di ciscolo. 

!5. 

yoUa a spicchi estradossala ad un sol arco di circolo, di pianta 
quadrata e di tulio sesto. 

REGOLA. 

Si misuri uno dei lati, e la corda e la freccia del profilo dell'arco 
estradosso. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia dell’arco estra- 
dosso, il triplo del primo si addizioni col secondo , e la somtna si molti- 
plichi per la doppia freccia ; dal prodottò si sottragga il cubo del lato , 
e della dilléreuza si prenda il terzo. 
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Esempio. 

Abbiasi, fig. 7, ( la». 5 ) , ana camera AÉCD di pianta quadrata , 
coverta da una volta a spicchi , il di cui profilo 0 seziaoe secondo LM 
è laebmhl , ed i quattro spicchi sono rappresentati in pianta dai trian> 
goli AEB,BEC,CED,DEA: vogliasi la misura di una tale volta, 
ossia il volume di tutto il muramento che la costituisce. ‘ 

Misuro il lato AB e sia di pai. 34, e la corda Im e la freccia /h 
del profilo Ihm dell'ateo estradosso, e sia Im pai. 34,5 ed /h pai. >3,73. 
£ sopra luogo scrivo — Volta a spicchi di ( e qui dicesi di qual surU 
ne è il muramento e dell’ uso cui essa è destinata ) di pianta' quadrala 
di lato pai.' a4 e di tutto sesto , estradossata ad un sol arco di circolo 
di corda pai. 34 , 5 , e di freccia pai. i3,75. 

Avvehtihehto — La corda fin e la freccia fk non possono misu- 
rarsi immediatamente ; ma debbe misurarsi invece la orizzontale Am, 
e la verticale mm,, coi mezzi indicali nel § 5 dell' articolo prelimi- 
nare {pag. 1/^). 

Fissali nel modo anzidetto gli elementi nccessitrii) al tavolino fo il 
seguente 

CALCOLO. . 

• ' ; 

. amie. cstr. 17,35 ano quaìlr. 397,58 

triplo 892,68 

frec. estr. 13,75 ano quadr. 189,06 

aomma 108l,74~ 
dop. frec. 27,50 

prod. 39747,85 

lato 34 suo cubo 13824,00 

diff. 15923,85 

terzo 5307,93 


Dunque il volume del muramento costituente la data volta è di pai. 
cubici 5307, g 3 . Dal qual numero , applicando le norme prescritte al 
principio di questo capo ( pag. 12S , 726 ) , cavasi il prezzo della, 
data volta. 


* 4 . 

Eolia a spicchi estradossata ad un sol arco di circolo, di pianta 
quadrata e di sesto ribassalo o riaUalo. 

REGOLA. 

✓ 

Si misuri uno del lati , la freccia del sesto , e la corda e la freccia 
del profilo dell’ arco estradosso. 

Si faccia il quadrato della semicorda e della freccia dell’ estradosso , 
il triplo del primo si addizioni col secondo , e la somma si molti- 
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plichi per CMa freccia dell' estradosso ; dal prodotto si sottraf^a I* altro 
che si ottiene facendo il quadrato del iato e moltiplicandolo per la 
freccia del sesto. La differeuta si raddoppii ) e di questo si prenda 
la terza parte. • . 

-s , • 

Esempio^ 


Abbiasi , fìg. 7 ( tav. 5 ) , una camera AB CD di pianta quadrata , 
coverta da una volta a spicchi ; il di cui profilo o sezione secondo AAf è 
Pafe'Vm'h’l'f ed i quattro spicchi sono rappresentati in pianta dai triangoli 
AEB,BEC,CED,DEA , e si voglia la misura del volume totale di una 
tal volta , cioè di tutto il'muramento messo al di sopra del pianto Vinf . 

Misuro il sito lato AB , e sia di pai. a4 t freccia y^e' del sesto che 
sia di pai. 6 , e la corda f’m' e la freccia dell'arco estradosso f'/iW 
e sia l'm' pai. 34 1 eà fh/ pai. 7 ) 5 o. £ sopra luogo scrivo — Volta a 
spicchi ( e qui dicesi di (jual sorta ne è il muramento e dell' uso cui 
essa è destinata ) di pianta quadrata di lato pai. a 4 t di sesto ribas» 
sato di freccia pai. 6 (*) y estradossata ad un sol arco di circolo di corda 
pai. 34 1 e di treccia pai. 7 , 5 o. 

Avvertimento — L.a corda l'm' e la freccia/'A' non possono misurarsi 
immediatamente) ma debbe misurarsi la orizzontale h'mj , e la verti* 
cale m'm/ coi mezzi indicati nel § 5. dell' art. preliniinare (pog. 

Fissali gli elementi necessarii , al tavolino fo poi il seguente 


CALCOLO. 


scmic. estr. 17 
frcc. estr. 7,5 


lato 74 Suo qiiadr. 576 

frcc. sesto 6 
proli. jtùS 


suo qiiadr. 

triplo 
suo ({iiadr. 

somma 
frcc. estr. 
prod. 


dilf. 

doppio 

terzo 


789 

807 

50,75 

923,75 

7,5 

0974,375 


3156 
3108,375 
0930, 75U 
7317,250 


Dunque il volume del muramento costituente la data volta è di pai. 
Cubici a3i7,75. Dal qual numero, applicando le norme prescritte al 
principio di questo capo (/tog. 135, 136) cavasi il prezzo della data 
volta. 

(*) Se è di sosto rialzato ti dirà , t di sesto rialzato di Jìvccia pai. r4 P- es- 
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tei 


IB. 

frolla a ipicci ettradoutUa ad un gol arco di circolo di pianta 
esagono regolare e di tulio sesto. 

regola. 

Si misuri la dislalica di due lati paralleli della pianta , e la corda 
e la freccia del profilo dell'arco estradosso. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia dell' arco estra- 
dosso , il triplo del primo si additioni col secondo , e la somma si molti., 
plichi per la doppia freccia , dal prodotto si sottragga il cubo della di- 
stanza dei lati ) e la difilèrenza si moltiplichi pel numero costante o^aStlfiS. 

Esempio. 

Abbiasi , fig. 8 ( tao. 5 ) , un padiglione di pianta esagono regolare 
ABCDFGA coverto da una volta a spicchi estradossata ad un sol arco 
di circolo e di tutto sesto , la di cui sesione secondo LM è rappresen- 
tata da laebmhl, ed i sei spicchi sono rappresentati in pianta dai trian- 
goli AEB,BEC^CED,DEF,FEG^GEA , e vogliasi la misura di una 
tal volta , ouia del volume di lutto il muramento che la costituisce , 
messo al disopra del piano Im. 

Misuro lo distanza LM di due lati paralleli AB , J)F della pianta 
del padiglione , e sia LM di pai. a4 ) e la corda Im e ìsl freccia fh 
dell' arco estradosso Ihm , e sia bn pai. 34, So ed /h pai. 13,^5. £ sopra 
luogo scrivo — Volta a spicchi di ( e qui dicesi di qual sorta ne è il 
muramento) e dell'uso cui essa volta è destinata) di tutto sesto, e di pianta 
esagono regolare, i di cui lati paralleli sono distanti per pai. a4, csira- 
dossata ad un Sol arco di circolo di corda pai. 34, So , e dì freccia 
pai. i3,^5. 

Avvertimemto — La corda hn e la treccia fh non possono misurarsi 
immediatamente j ma debbe misurarsi la orizzontale hm! , e la verticale 
, coi mezzi indicati nel 5 dell' art. preliminare {pag. t4)- 

Descritta cosi la volta, ed indicatone le dimensioni, fo il seguente 

CALCOLO, 
semic. cstr. 17,16 suo quadr. 

triplo 

frcc. eslr. 13,76 suo qoadr, 
somma 

dopp. ir. 
prod. 

diti, lati 34 suo cubo 

diff. 

0; cosi, 
prod. 

Dunque il volume del muramento della data Tolta , h di pai. cn- 

ai 


197,56 

892,68 

^ 9,06 

I08rj74 

27,60 

29747,85 

13824,00 

15923,85' 

0,28868 

4696,8970 
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bici 4 ^ 96,90 ; dal qual numero , seguitando il prescritto al principio 
di questo capo {pag. iì5, / 36 ), cavasi l'importo di essa volta. 

16 . 

Volta a spicchi estradossata ad un sol arco di circolo, di pianta 
esagono regolare e di sesto ribassato o rialzato. 

REGOLA. 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta , la freccia 
del sesto, e la corda e la freccia dell'arco del profilo dell'estradosso. 

Si (accia il quadrato della semicorda e della freccia dell'arco estra- 
dosso, il triplo del primo si addizioni col secondo , e la somma si mol- 
tiplichi per essa freccia dell’ estradosso : dal prodotto si sottragga l'al- 
tro che si ottiene facendo il quadrato della distanza de’ lati paralleli e 
moltiplicandolo per la freccia del sesto. La differenza si moltiplichi pel 
numero costante 0 , 5 ^ 735 . 

Essurto. ^ 

Abbiasi, (ìg. 8 , (tac.S), un padiglione di pianta esagono regolare, 
coverto da una volta a spicchi di sesto ribassato ed estradossata ad un sol 
arco di circolo : e sia ABCDFGA la pianta del padiglione, Ha'e'Vm'h'V 
la sezione o profilo della volta secondo LM , ed i triangoli AEB,BEC , 
CED,DEF,FEGfGEA , indichino in pianta li sei spicchi della volta. 
E di essa vogliasi la misura ; vogliasi misurare cioè il volume di tutto 
il muramento della volta ,. che è al. disopra del piano l'm' . 

' Misuro la distanza LM uguale ad dF di diie lati paralleli della 
pianta , la freccia, del sesto, e la corda e la freccia Vm' ,fh' dell'arco 
estradosso l'h'm! : e sia LM à't pai. a4,/V di pai. 6 , Pm' pai. 34 ed f'h' 
pai. 7,5o. e scrivo — Volta a spicchi di (e qui dicesi di qual sorta 
ne è il muramento, e. dell’ uso cui essa è destinata ^ di pianta esagono 
regolare , di cui i lati paralleli sono distanti per pai. 34 i 
bassato di freccia pai. 6 , estradossata ad un sol arco di circolo di corda 
pai. 34 , e di freccia pai. 7,5o. 

Avvertimento — La corda Sm' e la freccia fh' non possono mi- 
surarsi immediatamente *, ma debbe misurarsi la orizzontale h'm/, e la 
verticale m'm/, coi mezzi indicati nel § 5. dell’ articolo preliminare 
ipag. t4). 
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Coll operalo sul luogo , fo poi il legueute 

CALCOLO. 


lemic. estr. 

17 

suo quadr. 

3(9 

frec. estr. 

7,5 

triplo 
suo quatlr. 

867 

56,15 

•UQ qiiadr. 
frec. sento 

570 

0 

somma 
free. estr. 
prod. 

913,35 

7,50 

6914,375 

proti. 

3466 


3456 



diir. 

0 . cost. 
. prod. 

3468,375 

0,57735 

1001,46631 


Dunque la misara del naiiramenio che costituisce la data volta è di 
pai. cubici 3003,47 j dal qual uuinero , coll’ uua o l’altra delle due 
prime regole messe al principio di questo capo ( pag. 125, 126 ), 
cavasi il costo della volta. 


Volta a spicchi eslradossala ad un sol arco di circolo, di pianta 
ottagono regolare e di tutto sedo. 

REGOLA. 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta , e la corda e 
la freccia del profilo dell’ arco estradosso. 

Si facciano i quadrati della semicorda c della freccia dell’arco estra- 
dosso , il triplo del primo si addizioni col secondo , e la somma si mol- 
tiplichi per la doppia freccia ; dal prodotto si sottragga il cubo della 
distanza dei luti, e la diflèreuza si moltiplichi pel numero cosUute 0,376. 


E SE M r i o. ' 

Abbiasi , fìg. 9 ( tao. 5 ) , uua camera di piaiiu ottagono regolare 
ABCDFGUIA coverta da una volta a spiccili , della quale sia laebnhl 
il profilo o sezione secondo LIU , ed i cui spicchi siano rappresentati 
■Il pianta dai triangoli AEB,BEC,CED,Ì)EF,FEG,GEH,HEI, 
lEA; e vogliasi la misura di tutta una tal volta ; ossia del volume 
di tutto il muramento messo al disopra del piano Irn. 

Misuro la distanza LM di due lati parallèli AB,FG della pianta 
della camera e sia LM di pai. a4 , e la corda Im e la freccia fk del- 
l’arco estradosso Ihm, e sia lai pai. 34, 5o, tAfh pai. >3,75. £ sul luogo 
del lavoro scrivo — Volta a spicchi di (e qui dicesi di qual sorta ne 
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è il muranieato , • dell' uso cui essa volta è destinata ) di tatto testo, di 
pianta ottagono regolare i di cui lati paralleli sono distanti per -pai. t\ , 
estradossata ad un sol arco di circolo di corda pai. 34, So, e di frec- 
cia pai. i3,75. 

Awertimcuto — La corda iim e la freccia fh non possono iniaurarsi 
1 in mediatamente ; ma debbe misurarsi la orizzontale hm, , e la verti- 
cale iTun,, coi mezzi indicati nel $ 5. dell' art. preliminare ( pag. 1/f). 
Fatte tali cose sul luogo del lavoro , ai tavolino fo poi il seguente 


CALCOLO. 


Knic. estr. 
irto. estr. 


disi, lati 


17,35 tuo quadr. 

triplo 

13,75 tuo quadr. 

somma 
dopp. fr. 
prod. 

34 tuo cubo 
diC 

D. cosi, 
prod. 


397,58 ‘ 
893,68 
189,06 
1081,74 
37,50 

39747.85 
13834 

15933.85 
0,376 

4394,9836 


Dunqne il volume del muramento costituente la data volta è di pai. 
cubici 43^,98 j dal qual numero, colle norme > prescritte coll’ una o 
l'altra delie due regole messe al principio di questo capo (j>ag‘ 7-95, I36)y 
cavasi il prezzo della volta. 

48. 

ybUa a spicchi estradossata ad un sol arco di circolo, di pianta 
ottagono regolare , e di sesto ribassato 0 rialsato. 

REGOLA. 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta , la freccia del 
testo , e la corda e la freccia del)' arco estradosso. 

Si fàccia il quadrato della semicorda e della freccia dell' arco estra- 
dosso , il triplo del primo ti addizioni col secondo . e la somma si 
moltiplichi per essa freccia dell’ estradosso ; dal prodotto ti sottragga 
r altro ohe si ottiene facendo il quadrato della distanza dei lati pa- 
ralleli , è moltiplicandolo per la freccia del sesto. La differenza ti mol- 
tiplichi pel numero costante', o,55aa8. 

Eseupio. 

Abbiasi , 6g. g ( tar. 5 ) , una volta a micchi , che covra una camera 
di pianta ottagono regolare ABCDFGHIA } ne sia Pa'e'b'ns'hfP il 
profilo , ossia sezione secondo LM, talché i triangoli AEB,BEC,CED, 
D £F,FEG)GEH,HEIyJEA indichino la projezione orizzontale degli 
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otto suoi «picchi. Vogliasi il volume di tutto il muramento costituente 
una ul volta, cioè di tutto quello messo al disopra del piano Pm'. 

Misuro la distanza LM, di due laù paralleli AB,FG della pianto 
e sia pai. a4 , la freccia fef del sesto che sia di pai. 6, e la corda. Vmf 
e la Ueoùtkjf'h! dell’arco estradosso TA'm', e sia tm! pai. Z^ytAfhf 
pai. 7,5o. e scrivo — Volta a spicchi di ( e ^ui dicesi di qual sorto 
ne è il muramento , e l’ uso cui è destinata ) di pianta^ ottagono regolare , 
di cui i lati paralleli sono distanti per pai. a4 , di sesto ribassato di 
freccia pai. 6 , estradossata ad un solo arco di circolo di corda pai. 34 , 
e di freccia pai. 7,5o. • . „ , . 

Avveetimehto — 11 profilo Pa'e'b'm'h'P della volta non essendo 
visibile, non può misurarsi immediatamente la corda l'm' e 'la frec- 
cia fh.' del suo arco estradosso. Però si ricorrerà al metodo indicato 
nel 5 5. dell’ articolo preliminare (nog. «4) , e si misureranno inv 
la orizzontale h'm/, e la verticale mW', che eguagliano in lunghi 
le retta rispettivamente la semicorda /'m' e la freccia fh'. 

Cosi operato sul luogo, fo poi il seguente 


invece 

iena 


CALCOLO. 


dUt. Iati 34 


semic. estr. 
frec. estr. 


suo quidr. 
frec. sesto 


17 


7,5 


570 

0 


suo quadr. 

triplo 
suo qusdr. 

somma 
frec. o»tr. 


309 


867 

56,25 

■ 923,25 
7,50 


prod. 0924,375 


prod. 3450 3450 


diff. 
n. cost. 
prod. 


3468,376 

0,65228 

1916,61415 


Dunque la misura del muramento che costituisce la data volta è di 
pai. cubici 1915 , 51 , dal qual numero, valendosi dell’ una o l’altra 
delle due regole messe al principio di questo capo {pag. t'ìS , 
cavasi l’importo della volta. 
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PAMTE I. CAPO II. ART. III. 


ARTICOLO m. 

PELLjì KtSVIU DELLE FOLTE A BOTTE LUEULLATE A SPICCHI. 

Questa specie di Volte non si usa che per covrire camere di pianta 
rettangolare. S'immagini, iìg. l4 {lav. 4)> una sala di pianta A' B' C ly 
e su i muri A'D\B'C' che ne costituiscono i lati paralleli più lunghi 
immaginasi una volta a botte./Questa terminerà ai muri A B', CD', 
costitueiili i lati miuori della sala, li quali non si arresteranno al piano 
dfirimposta della botte, ma saranno protratti sino all'estradosso. Per 
tal modo la sala preseuterh nei lati minori due tamburi che richiedono 
decorazione , senza di che riuscirebbe poco elegante la sala. 

A fare ammeno dei detti tamburi si costruiscono due lunette a spicchi 
impostandole all'istessa altezza della botte sui lati minori A' B' ,C D' AeWii 
sala: ed ecco in qual modo. Pei vertici A' ,B' ,0 ,D' , degli angoli della 
pianta della sala s' immaginino le rette A'É',B'E',C'F',D'F' incli- 
nate a quarantacinque gradi co'lati A'B',D'C‘, s’ incontreranno nei punti 
E' , sulla linea LM della sezione. Se s' intenda che le dette rette 
A'E',B'E',CF',D'F',' iìano piante di quattro piani verticali, questi 
taglieranno dalla volta a botte le porzioni espresse in pianta in A'E'B', 
OF'D'\ di cui i puuti E',F' corrispondono in sezione ai punti e,f. 
Se coi centri G' ,H* , si descrivano i quadranti le, mf, e si prendano 
questi per sesto di due spicchi terminati ai medesimi piani A' E' ,B' E' , 
C'P ,D'F', e perciò espressi in pianta dai triangoli A' E’ B' ,D' F' C , 
avremo sostituito ai tamburi della Volta a botte due lunette a spicchi 
impostate sui lati minori A'B', C'D' della sala. 

'Tutta la volta cos'i generata, composta della porzione A' D' F" C B' E' A' 
di volta a botte, e de' due spìcchi A' E'B' ,D'F C, è Involta a botte 
luopllata a spicchi. Ed è chiaro che potranno esser tante le specie di 
queste volte da potersi costruire , per quante sono le specie di valte 
a botte j ma non tutte sono in uso , ni; tutte ricevute nella bella ar- 
chiiettnra. Però daremo le regole soltanto per la misura di quelle, di 
cui la parte A' D' F C B' E' A' è una porzione di volta a botte di tutto 
sesto, lo che presenta tre casi : quaudo la volta è estradossata piana, 
quando è estradossata ad un solo arco di circolo, e quando ha riu- 
uanchi. 


1 . 

F olla a botte di tutto sesto lunuUata a spicchi , estradossata piana. 

REGOLA. 

Si misurino i due lati delia pianta della volta, la sua grossezza all'im- 
posta , e l’altezza del piano dell' estradosso sopra di essa. 

La doppia grossezza all’ imposta si sommi separatamente con ciascu- 
no dei lati , ed i risultati si moltiplichino , ed il loro prodotto per T al- 
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\ff ia del piano dell’ estradosso sopra l’ imposta. Dal doppio del lato mag- 
giore si sottragga il minore , la diflerenza si moltiplichi pel quadrato di 
questo e pel numero costante 0 , 178 . Dei due prodotti finali si prenda 
la differenza. 


EsEurro^ 

Abbiasi, fig. i4 ( toi>. 4 ) j una catofra di pianta coverta 

da una volta a botte di lutto sesto lunullata a spicchi eslradossata piana , 
della quale la sezione secondo PQ è BADBCFGH , ed kfmHKlN è la 
sezione secondo LM. Se ne voglia la misura , vogliasi cioè la misura 
del volume di tutto il muramento che la costituisce compreso tra i 
piani NC,IF. 

Misuro i due lati , maggiori A'D' minore A'B' della pianta e sia 
A'D' pai. 4o, ed A'B' pai. 24 i “** imposta , che 

sìa di pai. 5, e l’alt. HG dell’estradosso sopra l’imposta che sia di 
pai. 14 V È sul luogo scrivo — ^ Volta a bolle di lutto sesto lunullata a 
spicchi di ( e qui dicesi di quali materiali è costruita e l’uso cui è desti- 
nata ), di pianta di pai. 4» per a4 j di gross. all' imposta pai. 5 , e 
di all. dell’estradosso sopra di essa pai. 14 . 

Con questi dati , fo il seguente 



CALCOLO. 



dop. gross. imp. IO 


10 


lato min. 24 

tato mag. 

40 

» 


somma 

60 


somma 34 


34 


* — 

proda 

1700 



alt. cslr. 

14 



prod. 

23800 

.... 23800 

- 

dop. lato mag. 

80 



lato min. 

24 

' . * 


dì ir. 

ó6 



quadr. lato min. 

.S76 



prpd. 

32266 



n. cost. 

0,178 



prod. 

6741,668 

5741,668 


dìtr. l8n.S8,.t32 


Dunque la data volta c di misura pai. cubici i8o58,43. Dal qual 
numero , colle norme date al principio ai questo capo Ii5 , 

cavasi il costo di essa volta. 
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PARTE I. CAPO II. ART. tlt. 


i. 

Volta a botte di tulio tetlo lunuìLua a spicchi , ed estradotsata 
ad un sol arco di circolo. 

regola. 

Si misurioo i lati della pianta della volta, la sua grossezza alla imposta, 
e la corda e la freccia del profilo dell'arco trasverso dell' estradosso. 

Si facciano i tre calcoli seguenti ; i risultati dei due primi si som- 
niiuo , e dalla somma se ne sottragga quello del terzo. — i". Si facciano 
i quadrati delia semicorda e della freccia del profilo dell’ arco estra- 
dosso , e se ne calcoli la differenza e la somma ; la differeuza si mol- 
tiplichi per la semicorda , e la somma per la semilungliezza deli* arco 
estradosso; il primo prodotto si sottragga dal secondo, ed il residuo 
si moltiplichi per la differenza dei due lati della pianto e si divida per 
la doppia freccia dell' arco estradosso — • a.° Il quadrato della semicorda 
si addizioui col terzo di quello della freccia , e la somma si moltipli- 
chi per la doppia freccio. — 3.° Dal doppio del lato maggiore si sot- 
tragga il minore; la differenza si moltiplichi pel quadralo del lato mi- 
nore e pel numero costante o,i^8. 

EsEurtO. 

Abbiasi, fig. i5, (tao. 4)> camera di pianta rettangola, A'B'C'L^ ^ 
e sia coverta da una volta a botte di tutto sesto lunullata a spicchi ; 
ed A' E' B' C V D' A' ne rappresenti in pianta la porzione di volta a 
botte, ed A' E' B' ^iy F' C le due lunette a s'picchi , e sia CAGBDFC 
la sezione secondo PQ,le/mCKLN la sezione secondo LM. Vogliasi la 
misura del volume di una tal volta ; ossia di tutto il inuramenlo com- 
preso tra il piane orizzontale all’imposta ND e la superficie totale di 
estradosso. 

Misuro i lati A'D',A'B', della pianta della volta, e sia A'D' di pai. 4o, 
ed A'B' pai. >4 , la gross. BD ossia NL della volta alla imposta , che sia 
di pai. 5 , e la corda e la freccia CD,FE dell'arco trasverso estradosso 
CFD\ e sia CD pai. a4, FE pai. i4< E scrivo — Volta a botte di 
tutto sesto lunullata a spicchi di ( e qui dicesi di quali materiali è com- 
posta e l’uso cui essa è destinata ) di pianta di pai. 4n.p«r ^4 s Sto*** 
alla imposta di pai. 3 , e di arco trasverso dell’ estradosso di corda 
pai.. 34 , e di freccia pai. i4 C*). 

Avvertime.vto — La corda CD, la freccia EF, e la grossezza BD 
non possono misurarsi immediatamente. Per misurare tali rette si conduca 
pel vertice F la orizzontale Fd (art. prelimin. 55. ) e per d ti con- 
duca la verticale Dd ; misurando Fd si ha la metà della corda CD, 
e misurando Dd si ha la freccia FE-, dalla Fd poi sottratta la metà di 

.8 ossia del lato minore A'B' della pianta della volta ti ha la gross. BD, 

(*) Se la liiogh. dell’arco CFD si misurasM meccanicamente, ti aggiunga e 
di luiigl>. poi. s7i7'* 
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Misurate le rette necessarie, e notatene la luugh. nel modo ausidetto, 
fo poi i seguenti calcoli : cominciaudo prima dal computare per mezzo 
della Tjy. (A.) la luugh. dell’arco CFZ? , die la regola suppone co- 
noscersi , e che potrcbbcsi pure misurare di fatto col nastro graduato; 
lungb. che coinpuiaia colle regole altrove prescritte ( Ari. preliminare 
pag. 1J ) risulta di pai. 47 > 7 ‘- 

CAIXOLO. 


Primo. 


semic. estr. t7 suo quadr. 

289 ... 


289 


{ree. estr. tA soo quadr. 

196 ..... 


196 




somma 

485 


diff. 

93 scmil. are. 

23,86 


Mmic. «tr. 

17 

prod. 

1 1572,10 

\ 

lato tnag. 40 proti. 

1581 .... 


1581 

t 

lato min. 24 


diir. 

9991,10 


dilT. ta 



16 

• 



prod. 

159857,60 

dir. dop. Ir. 18 





4709,200 

Secondo 





quadr. scnic. 

289 




terzo quadr. frec. 

05,33 




sooina 

354,33 




dopp. frec. 

28 




prod. 

9021,24 

I 


9921,740 





aoiiiina 15630,440 

Terzo 





dop. lato mag. 

80 


• 


lato min. 

24 




di». 

66 




quadr. lato min. 

576 



• 

prod. 32256 




n cosi. 

0,178 





prod. «741,588 5741,568 


, diir. 9888,87] 

Dunque la data volta a botte luniillata a spicchi ed estradossala ad un 
sol arco di circolo è di p. cub. 9888,8^ dal qual numero colle norme 
prescritte colle due regole poste al principio di questo capo ( pag. 126 , 
126) cavasi il costo della volta. 


sa 
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PARTE I. CAPO II.' ART. Iti. 


5. 

p'oha a botte di tutto sesto lunuUata a spicchi^ con rinfianchi. 
REGOLA. 

Si misurino i lati della pianta della volta , la sua grossezza alla im- 
posta , r altezza dei riufianchi , e la corda e la freccia del profilo del- 
i’arco estradosso. 

Si eseguano i quattro calcoli seguenti e poi i risultati dei tre primi 
si addizionino , p dalla somma si sottragga il risultato del quarto. — 

1 Si fitcciano i quadrati della semicorda e della freccia dell'arco estra- 
dosso , e se ne calcoli la differenza e la somma , la difièrenza si mol- 
tiplichi per la semicorda , e la somma per la semilungbezza dell' arco 
estradosso ; il primo prodotto si sottragga dal secondo , ed il residuo 
si moltiplichi per la differenza dei due lati della pianta , e si divida 
per fa doppia freccia dell’arco estradosso. — 9.° Il quadrato della se- 
micorda si addizioni col terzo di quello della freccia e la somma si 
moltiplichi per la doppia freccia. —3. ° 11 doppio della grossezza al- 
l’ imposta si aggiunga a ciascuno dei lati della pianta , le due somme 
si moltiplichino , tra loro e per l’altezza dei rinfiaiichi, — 4*° doppio 
del lato maggiore si sottragga il minore ; la differenza si moltiplichi 
pel quadrato del lato minore e pel numero costante o,i^8. 

Avvertimento — Questa regola suppone conoscersi la lungh. del- 
r arco estradosso j e di fatto misuratene la corda e la freccia calcolasi 
per le cose dette nell’articolo preliminare {pag- ly)- Potrebbe anche 
misurarsi di faUo sul luogo col nastro graduato {pagf /s). 

Esempio. 

Abbiasi, fìg. iG({ae. 4-), una camera di pianta rettangolare A'B'C'D'y 
e sia coverta da una volta a botte di tutto sesto lunullata a spicchi , e con 
riufianchi, cd A' E' B' C F' D' A' esprima la pianta della parte di volta a 
botte di cui CAaBDHFKGC rappresenta il profilo della sezione se- 
condo PQ , ed i triangoli A'E'B', JFF C' esprimono la pianta delle due 
lunette a spicchi il profilo delle quali è rappresentato nella sezione lefml 
della volta secondo LM- Bel volume di una tal volta vogliasi la mi- 
sura \ vogliasi cioè la misura di tutto il muramento compreso tra il 
piano d’ imposta- AZ7 e l’ intera superficie di estradosso. 

Misuro i lati A'D' , A'B' della pianta della volta , e sia A'iy pai. 4<>, 
ed A'B' pai. 24 , la gross. DB all’imposta che sia di pai. 5, l'alt. 
CG dei riufianchi che sia di pai. 9 , e la corda KI, eia freccia PP 
del profilo dell’ arco estradosso , e sia KI pai. 24 ed EF pai. 5. £ 
scrivo — Volta a botte di tutto sesto lunullata a spicchi di ( e dicesi 
di qual natura ne è il muramento e l'uso cui è destinala ) di gross. 
all’imposta pai. 5 , e di pianta di pai. 4<> per 24 , con rinfianchi alti 
pai. g, e coll’arco del profilo dell’estradosso di corda pai. 24 ^ 
freccia pai. 5 (*). 

_ (*) .Se dell’arco KT ! gì fosse meocankamente misurata la lungli. col nastro graduato , 
•si aggiungerà ; e di lungh. pai, a6,jo. 
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ArVBRTiXEnTO — La gross. DB la corda jT/ e la freccia EF ^ non 
poMono misurarsi immediatamente , senza farsi sul luogo le operazioni 
seguenti. Pel vertice F dell’arco KFI si conduca una orizzontale Fh 
( art. pretim. § 5 , pag. /3. ) ; e pei punti I, H ù facciano passare le 
▼erticali Hh, li ; misuralo Fi si ba la metà della corda KI , e mi- 
surato li si ha la freccia EF, misurato Fh e sottrattone la roelA di 
AB , che è uguale ad A'B' si ha la gross. DB della volta all’ imposta. 

Misurate cosi le cose , e notatele., fo poi i seguenti calcoli comin- 
ciando dal computare la lungh. dell’arco KFI di cui è data la corda 
KI e la freccia EF ( ari. prelinUn. pag. ) ; luugh. die fatto i cal- 
coli lisulla di pai. 26,70. 


calcolo. 

Primo. 


semic. estr. 

12 

suo quadr. 

144 


144 

froc. eatr. 

5 

.SUO quadr. 

25 


25 





somma 

'itì'J 



ditr. 

119 

scmil. are. 

1.1,35 



semic. estr. 

12 

prod. 

225G,15 

Iato mag. 

40 

prod. 

1428 


1428 

Iato min. 

24 



ditr. 

828,13 

diff. 

"to'... 




16 


prod. I325U,4U div.per 
dopp. frec. i 10 

quoz. \ 1323,01 

Secondo. 


Tono. 


quadr. semic. 1 s 4 

ferzo quadr. frec. 8,33 


somma 132,33 
dopp. frec. 1 0 

prod. 1323,30 


1323, 


dopp. gross. Imp. 10 10 

lato min. 24 lato mag. 40 


somma 50 

somma 34 34 

prod. 1700 

alt. rinf. 9 


prod. 15300 15300,00 

somma 1(148,34 
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Quarto. tommi praccd. 18148,340 

dopp. lato mog. 80 

lato min. 34 

diff. 48 

quadr. lato min. S70 

prod. 32268 
n. cost. 0,178 

prcxl. 5741,468 5741,568 

diff. T2406.772 


Dunque la misura della data volta a botte di tutto sesto Innullata a 
spicchi con rinfianchi è di pai. cubici 13406 , 77 , dal qual numero colle 
norme indicate al principio di questo capo, ( pag. tuS) fsó) cavasi 
il costo di essa volta. 
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ARTICOLO IV. 

DBIU Mltl/BJ DMllB rOLTB A GATBTTAf DETTE AECBS A COSCA. 


1 . 


yoUa a Gavetta estradóssata piana. 
REGOLA. 


Si misurino i due lati maggiore c minore della Volta , e del suo snc- 
cielo , la grossezza all’imposta, g l’altezza del piano dell’ estradosso 
su di essa. 

Si facciano i tre calcoli seguenti ; i risullamenti dei due primi si 
sommino, e dalla sómma si sottragga quello del terzo. — i.” il donpio 
della grossezza alle imposte si aggiunga al lato minore della volta ; 
dalla somma si tolga il lato minore del succielo , c vi si aggiùnga il mag- 
giore ; la differenza , e la somma che se ne ottengono ti moltiplichino 
tra loro, ed il prodotto per l’altezza del’piano estradosso su quello dcH’im- 
posta. — a.* Dall’altezza del piano estradosso su quello dell’imposta si 
sottragga la metà della differenza dei lati minori della volta e del suc- 
cielo , e ciò che si ottiene si moltiplichi 'successivamente pei due lati 
di esso succielo. — 3 .* Della gih calcolata differenza dei lati minori della 
volta e del succielo si prenda il terzo , e questo si addizioni coi due 
quinti della somma dei lati di esso succielo ; ciò che si ha si molti- 
plichi pel quadrato della detta differenza dei due lati minori. 


E S EU PIO. • 

' ' .it’UA 

Abbiasi una sala rettangolare; e sia coverta da mia volta a gavetta 
estradóssata piana , come c rappresentata nella fig. io , (tav. 5 J, eie 
ne voglia la misura del Volume , ossia di tutto il muramento compreso 
tra il piano dell’ imposta e l’estradosso. . ; • -< 

Misuro i due lati maggiori AD e minore j 4 B della volta , e sia dD 
pai. 4® ed pai. 24; • A'C del succielo, e sia EE 

pai. a8 , EG pai. 12 , la gross. dm all’imposta che sia di pai. 5, e 
l’alt, mk dell’estradosso Ik sull’imposta am che sia di pai. 8. £ scri- 
vo-^ Volta a gavetta- estradóssata piana di ( e dicesi di quale natura 
•ne>è il muramento ) .di-, pai. 4o n« , con succielo di pài. 28’per 12. 
di gross. all’imposta pai. 5 , e di altezza del piano d’ estradosso su di 
essa pai. 8. 
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Con questi dati fo poi il seguente 


CA^I.C0I,0. 


Primo. 


lato min. voi. 

34 


dopp. groM. imp. 

IO 


ftoaoia 

34 


lato min. ause. 

12 

lato mag. soce. 28 



somma 62 

diff. 

32 



SoconJo. 

bto mio. Tol. 
lato mio. tace. 

• diff. 


Terso. 


34 

12 

12 


prod. 
alt. cstrad. 


1364 

8 


«prod. loni2 10013 


alt. cstrad. 


sua metà, 
diff. 

lato magg. ance. 

prod, 
lato min. tncc. 

prod. 


3 

38 

56 

12 

672 


672 


somma 11684 


lato magg. socc. 
late min. succ. 

38 

12 

un terso diff. • 4 

somma 

40 

1 

SBO quinto 

8 

SUO doppia 16 

diff • 

13 

somma 20 ‘ 

suo quadr. 1 44 _ 



prod. 2880 


diff. 


3880 
' 8704' 


Dunque il volume della data volta è di pai. cubici 8704 « dal qual 
Dumm Golfe norme prescritte al principio di questo capo (pag. t 25 , 
126 ) cavasi il costo di essa volta» 
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*• 

a gavetta con rinjìancfù^ 

REGOLA.' 

Si misurino i Iati della pianu della rolla e del suo -toecielo , la ma 
grossezza all' imposta , U altezsa dei riofianchi , e le distanze orizzontale 
e verticale del iato interno di essi dalla cima dell* estradosso della ia> 
gusciatura, e la langhezza di esso estradosso {*). 

Si facciano i cinque calcoli seguenti : i risaltati dei tre primi si som- 
mino , e si sommino quelli dei due ultimi : dalla prima somma si sot- 
tragga la seconda. — i.* Si facciano i quadrati delie due distanze oriz- 
zontale e verticale della oima dell' estradosso della iogusciatura dal lato 
interno dei rinfianchi , e ti sottraggano e si sommino ; If differenza ti 
moltiplichi per la distanza orizzontale , e la somma per la lunghezza 
dell' archetto estradosso di essa iogusciatura ; il primo prodotto si sot- 
tragga dal secondo , e la differenza ti moltiplichi per la somma dei due 
lati del succido e si divida pel doppio della distanza verticale della 
cima dell' iogusciatura dal lato interno del rinfianco. — a*. Il quadrato 
della distanza orizzontale della cima dell' iogusciatura dal lato interno 
del rioGanco si sommi col terzo del quadrato della distanza verticale; 
e la somma si. moltiplichi pd doppio di questa distanza — 3°. Il doppio 
della grossezza alle imposte si aggiunga al lato minore della voltai ed 
alla somma separatamente si aggiunga il lato maggiore del snccielo , 
e se ne tolga il minore; la somma e la differenza si moltiplichino ed il 
prodotto si moltiplichi per l'altezza dei rinfianchi. — 4*° Dalla semidiffe- 
renza dei Iati minori della volta e del snccielo si sottragga l'altezza 
dei rinfianchi , e ciò che si ottiene si moltiplichi successivamente pei due 
lati di esso succielo. — 5.° Della gih calcolata differenza dei lati minori 
della volta e del succido si prenda il terzo , questo si addizioni coi due 
quinti della somma dei lati (U esso succielo , e ciò che si ha si molti- 
plichi pd quadrato della detta differenza dei due. lati minori. 

Avvertimento — Ordinariamente la semidifferenza delle due larghezze 
minori , della volta e del succielo , è maggiore dell' altezza dei riif- 
fianchi : ed in questa ipotesi è data 4a regola. Che se avesse luogo il 
contrario afitora dall* alt. dei rinlìantlii zi soltrarr'a la detta semidiffe- 
renza ; ed il risultato del quarto calcolo invece di aggiungersi a quello 
dd quinto si aggiunga ai tre precedenti , dalla qual somma poi si tolga 
il quinto. t 

Essano. 

■ 

Abbiasi fig. ii, (tav. 5 ) , una sala di pianta rettangolare ABCD^ e sia 
coverta da una volta a gavetta la di cui sezioue secondo LMc, rappresentata 

(*‘)T7na tale langb. può iverst senza misurarsi, calcolando colla 7'.<r.(A),la tiingh. 
dell' arco corrispondente alla corda doppia della distanza orizzontale ed alla 
Creccit uguale alla distanza verticale, ed indi prendendone la iiiclii. Ma si vede, 
per la conveuiU che olire esso estradosso , esser meglio misurarne di Esito la 
limghezaa. 
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in abgchklmdfea. Vogliasi la misura del volume di una tal Tolta , ossia 
di tutto il muramento di essa che è compreso tra il piano bm di impo- 
sta e la sua superfìcie totale di estradosso. . 

Misuro i lati AD,AB deUn pianta della Tolta^ e quelli EF,EGdtA 
suo suecielo , e sia AD pai. 4o , AB pai. a4 « EF pai. a8,- edEG 
pai. 13; misuro in oltre la gross. ab della volta rUr imposta, che sia 
di pai. 5, l'alt, bg dei rinfianchi che sia pai. 5,5; a le distanze 
orizzontale e verticale del lato interno c dei rinfianchi dalla cima > A 
dell’archetto estradosso eh dell’ ingusciatura , e 1^ luog.' eh di esso ar- 
chetto estradosso , e sia hi pai. 6, ic pai. a,5o , eh pai. 6,6^. E sul 
luogo sèrive — Volta a gavetta di (e qui* dicesi di quale natura ne è 
il nmramento ) di pianta di pai. 4<> pcr ^4 s e col succido di pai. 38 
per la, con rinfianchi di alt. mi. 5,5o , coll’archetto estradosso ddl’ in- 
gusciatura di lungh. pai. 6,67 , e colla sua cima' distante dal lato in- 
‘temo dei rinfianchi orizzontalmente per pai. 6, e verticalmeato per 
pai. a,5o. , t 

Con questi fiati poi fo il seguente 


CALCOLO. 

Primo, 

dist. oriiz. cima 6 suo quadr. 36 
disi. veri, cima I,iO suo quadr. 0,25 

diff. 29,75 
dist. orizz. cima 6 

Iato mag. succ. 28 prod. 178,60 

lato min. aucc. 12 

somma 40 .. .... 


Stfondo, ■ 


36 

6,25 

somma 42,25 

lungh, cstr. 6,67 

prod. 281,8075 

178,50 

diff. 103,3075 

1 . 40 

prod, 4132,3000 div. 
dop. disi. vert. f 5 

quoi. \ 820,46 


quadr. dist. orizz. 36 
terzo quadr, dist. vert, 2,08 

somma 38,08 
dopp. dist. verL 5 

prod. 19u,4tl 


Terzo- 


lato min. voi. 24 
dopp. gross. imp. IO 

somma 34 34 

lato mag. succ. 28 lato min. succ. 12 

diff. 22 

somma 62 62 

prod. 1364 

alt. riiif. 5,5 


190,40 


prod. 7502,0 ... 7502,00 

somma 8518,86 
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Quarto. somma ))h;ccd. 8318,80 

lato min. voi. 24 
lato min. succ> 12 

9 iliif. 12 sua metà e 

alt. riiif. 5,5 

dilT. u,5 

lato mag. siicc. Ì28 

l'ioti. 14 
Iato mÌD. sifec. t2 

prod. ICS 108 

Quinto. 

terao dllT. % 4 

somma liti succ. 40 due qiiititi 10 

somma 20 ' 

diir. • 12 suo quadr. 144 

prod. 2880 ....... 2880 

somma 3048 •••• 3048 

dilT. 5470,80 


Dunque la data volta a gavetta c»r riofìanchi , è di misura pai. 
cubici 5470, bO : dal qnal numero cavasi poi , colie norme date al 
principio di questo c.apo (pag. ta 5 , costo di essa volta. 

*• 

yoUa a gavetta esiradossata curva , e sema rin/ìanchi. 

REGOLA. 

Si misurino i lati maggiore e minore dell' intera volta e del sno suc- 
cielo , la sua grossezza ali' imposta , la lunghezza dell' ingusciatura al- 
r estradosso , C la sua larghezza ed altezza. 

Si faeciuno 1 quattro calcoli seguenti ; i risultati dei due primi si 
sommino , e si sommino pure quelli dei due secondi , e la seconda 
somma si sottragga dalla prima. — 1". Si facciano i quadrati della lar- 
ghezza e dell' altezza dell' ingusciatura , e si sottraggano c si sommino ; 
la' differenza si moltiplichi per la larghezza dell’ ingusciatura , e la 
somma per la lunghezza di essa ; il primo prodotto si sottragga dal 
secondo , e la differenza si moltiplichi per la somma dei due luti del 
suceielo , e si divida per la doppia altezza dell' ingusciatura. — a°. Il 

Q uadrato della larghezza dell' iugusciatura si sommi col terzo del qua- 
rato della sua altezza , e la somma si moltipliclii pel doppio di es- 
sa. — 3 °. La differenza dei due lati minori , della volta e del suc- 
cielo si moltiplichi successivamente per li due lati di questo , c del- 
r ultimo prodotto si prenda la meta. — 4 *. Della differenza già calco- 
lala dei due lati minori della volta e del suceielo si prenda il terzo , 
questo si sommi cui due quinti della somma dei due lati di esso, e ciò 
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che si ha si moltiplichi pel quadralo della delta difièreaea dei due lati 
miaori. 

E s B m no. 

Abbiasi , fig. la , ( tav, 5 ) , una sala di pianta retUngola ABCD , 
coverta da una volu a gavetta estradossaia curva e senza rinfranchi , la di 
cui sezione secondo LM è rappresenuia in ahéfdfea. Vogliasene la mi- 
sura , ossia il volume di tutto il muramento compreso tra il piano hi 
dell' imposta e l' intero estradosso della volta. 

Misuro i lati maggiore BC , e minore BA della volta , e sia BC 
pai. 4o e BA pai. a4 , ed i lati EF , ed EG maggiore e minore 
del succielo , e sìa EF pai. o8 ed EG pai. la , la gross. ah della 
volta alla imposta che sia di pai. 5 , la lungh. bt! dell’ ingusciatura 
all’ estradosso , e la sua largh. e'fc , ed alt. hh , e sia ^ pai. 14,54 
éh pai. Il , e M pai. 8. E sol luogo scrivo — Volta a gavetta V e 
qui dioesi la natura del muramento di che è composu e l’ oso cui 
essa è destinata ) di pianU di pai. 4o per 14 il di cui succielo è di 
pai. a8 per la , di gross. all’ imposU di pai. 5 , e con ingusciatura 
all’estradosso di lung. ral. 14,54 , di larg. pai. 11 , e di alt. pai. 8. 
Con questi dati poi io il seguente 

CALCOLO. 

Prima. 

Urgh. cster. ing. Il suoqaadr. Ili 

alt. esler. ing. 8 suo quadr. S4 

somma 

diff. 57 lungh. cslr. 

Urgh. ing. Il prod. 

lato mag. suee. 18 prod. 627 

Uto min, succ. 1 1 

0 somma io 

prod. 


Sacoada. 

quadr. larg. ing. Ut 
terzo quadr. alt. ing. 11,33 

somma lil,33 
dopp. all. iiig. 16 

prod. 2277,28 


1177,18 

somma 6018,01 


111 

64 

185 

14,54 

1689,90 


1061,90 

40 

82516,00 div. per dop. 
Urgh. ing. f 11 

quoi. ( 3750,73 
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•omnu pr«c«l.' e028,0l 

lato min. voi. 24 

lato min. tucc. 1 2 

• diff. ■ 12 
lato mag. ance. 28 

prod. 336 
lato min. ance. 13 

prod. 4033 aua meU 3016 

tcTM diff. % 4 

due quinti aomnia Q 16 

aomma 20 

quadr. diff • 1 44 

prod. 3880 3880 

aomma 4896 4896,00 

■ diff. 1132,01 


Daoqne il Tolmne della data Tolta è di pai. cabici i i3a,oi.' ’ 


r- e 
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ARTICOLO V, 

DELIA DE ìVZIOIf E DEL KASI CBS LASCI AHO LE LUNETTE BELLE VOLTE 
CONSIDERATE NEI (QUATTRO ARTICOLI PRECEDENTI. 

Nelle volte a botte ed in quelle a padiglione , come pure nelle 
volle a botte lonuliale a spicchi ed in quelle a garetta , soglionsi ta- 
lora praticare delle lunette o per semplice economia di muramento , o 
per aprirvi vani di luce. E due casi possono principalmente darsi : o 
che il vertice della lunetta serbi la stessa altezza dalle imposte dell.i 
volta che la somniitk dell’ intradosso di questa ; o che ne serbi un’ al- 
tezza minore. Nel primo caso s’impiegano lunette di due sorti : o cilin- 
driche se vogliasi l’ archivolto o base della lunetta di freccia uguale 
all’ altezza o freccia della volta ] o[ipure ellissoidiche se la freccia del- 
r archivolto o base della lunetta se ne voglia minore. Nel sacondo caso 
poi , s’ impiegano in buona architettura le lunette ellissodiche soltanto 
comunque sì potessero usare pure le cilindriche j imperciooohè non danno 
queste la migliore distribuzione della luce per tutto lo spazio da illumi- 
nare , nè sempre la massima economia , che anzi non hanno bellezze 
di forme e producono ombre di pessimo efifelto : e per le medesime 
ragioni neppure le lunette cilindriche oblique o salienti sono fretjuen- 
temente usale. Però questo articolo sark diviso in tre paragrah : nel 
primo si parlerk delle lunette cilindriche di altezza uguale alla volta, 
nel secondo delle ellissoidiche di simile altezza ; e mel terzo delle el- 
lissoidiche di altezza minore: c non si parlerk punto delle cilindriche di 
minore altezza della volta , uè delle cilindriche oblique o salienti di qua- 
luimue sorta. 

£ per le regole date in tali paragrafi si misurerk il muramento costi- 
tuente qualunque sorta di Volta con lunette di quelle considerate sin qu'i 
colia regola seguente. 

I. 

Misura del muramento di t/titduiujue colla con lunette, di quelle 
considerale nei quattro arlicoli precedenti, 

REGOLA. 

Si misuri la volta , per le regole precedenti , come se non avesse 
lunette, ed i vani di tutte quelle che contiene j dalla prima misura se 
uc sottragga la seconda. 

Avvertiherto — Se lutto il muramento della volta ove sono le lunette 
è costituito da conci , non vk pagato separatamente magistero per queste; 
se i conci costituiscono una parte sollauto della volta , se essi soli cioè , 
costituiscono un’ altra volta csiradossata curva; allora anderebbe dedotta 
una porzione di magistero delia volta e pagato un magistero per le lunette ; 
ma a rendere la cosa più semplice , può senza grave errore pagarsi 
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soltanto tutto il magistero della volta come se non avesse lunette : niun 
conto teueudosi del magistero per queste. 

§*• 

* 

LimVTTI CIUIDUCHI &BTTB Di ALTBXU DGUÀLI A QUBIsLA DELlsA VOLTA.' 

1 . 

Lunetta cilindrica retta e di tutto setto , in una volta a botte di tutto 
sesto od in una volta a gavetta, entrambe di uguale altessa. 

REGOLA, 

Si misuri la corda della base della lunetta. 

Si faccia il cubo della corda e si molliplicbi pel numero costante o, ii3. 

Esempio. 

Abbiasi una volta a bottedi tutto sesto con lunette cilindriche rette di tut- 
to sesto di altezza uguale a quella della volta; una delle quali, fìg. i, 
(tav. 6), è rjmpresenlala in pianta nel triangolo d CB , c nelle due sezioni 
secondo DHeA FG, in a'd'da! ,acbfa\ e vogliasi la misura del vano che 
lascia nella volta. 

Misuro la corda ab della base ach della lunetta, e sia di pai. a4- E scri- 
vo — Da dedursi dalla volta a botte di tutto sesto vano di numero ( e qui 
dicesi quante lunette sono ) lunette cilindriche rette , pure di lutto sesto , 
ciascuna con base di corda pai. a4. 

Quindi fo il seguente 

CALCOLO. 

corda base 34 
cubo 13824 

n. cosi. 0,113 * 

prod. 1502,112 

Dunque il vano che lascia la lunetta ACB,a!d'd .flcbah Ai pai. cu- 
bici i5oa,ii ; onde poi oioltiplicato questo numero pel numero delle lu- 
nette , si Ita ciò che deve sottrarsi dalla misura della volta a botte conside- 
rata come se ne fosse senza , per avere la misura di tutto il muramento 
che costituisce la volta come o. 


t. 


Lunetta cilindrica retta con base di setto semiellittico ribassato o rial- 
zato in una volta di tutto testo , od a spicchi , od a gavetta , di al- 
tezsa uguale alla lunetta. 

REGOLA. 

1 . {Se la volta è a botte , o a botte lunuUaUt a spicchi. ) 

0 

Si misufì la corda della volta , e quella della base della lunetta... 
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l>:lla corda della volta «i faccia il quadrato , ti moltiplichi per la 
corda della base, e pel numero costante o,ii 3 . 

3. (Sa la folca è a tpicehi . ) 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della volta , e la corda della 
base della lunetta. 

Della distanza dei lati paralleli si fàccia il quadrato, e si molliplidii per 
la corda della base, e pel numero costante o,ii 3 . 

3, (Sa la volta i a gavalla. ) 

Si misurino i lati minori della volta e del suo toccielo , e la corda della 
base della lunetta. 

De’ due lati si prenda la differenza, di questa si faccia il quadralo, 
e si moltiplichi per la corda della base e pel numero costante o,ii 3 . 

EssurtO. (*) 

Abbiasi una volta a botte di tutto sesto, con lunette di sesto semiellitli- 
co rialzato; una delle quali, fìg. a (tav. 6), sia ra]mresentata in pianta dal 
triangolo ACJB, ed in seùoni secondo DH, ed FG in a' é <r, oc£a, e 
vogliasi la misura del vano di una di queste. 

Misuro la corda alé della volta , e la corda ab della base ach della 
lunetta. E scrivo — Da dedursi dalla volta a botte di tutto sesto di 
corda pai. a4 , i vani che vi lasciano le (e qui dicesi il numero di 
esse) lunette ciascuna con base di sesto semieliiitico rialzato di corda 
pai. i8, e di uguale altezza della volta. 

Con questi dati fo il seguente 

CAI.001,0. 

corda rotta 14 

suo quadr. &76 

corda base 1 8 

RTod. 10388 

n. cost. 0,t 13 
prod. 1171,684 

Dunque il vano che lascia una delle lunette è di pai. cubici 1171,58; 
e moltiplicalo questo numero pel numero di esse, si ha ciò che deve 
sottrarsi dalla misura della volta a botte considerata come se ne fòsse 
senza, per avere la misura di tutto il muramento che costituisce la 
volta come è. 


<*) Il calcolo tornando allo stesso si i riportato onesto esempio soltanto, che 
è per le rolu a bolU. 
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3. 

Lunetta cilindrica retta con base di tutto sesto, in una volta a botte o a 

padiglione ad intradosso semieliittico , entrambe di uguale altnsa. 

REGOLA. 

f. {Se la volta è a bou*,) 

Si misuri la corda e la freccia dell' intradosso della volta. 

Il quadrato della freccia si moltiplichi per la corda, ed il prodotto 
pel uumero costante o,45a. 

s. (•$'« la volta è a tpicclu.y 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della .volta , e la sua al- 
tezza o freccia. 

li quadrato della freccia ti moltiplichi per la dislanu, e pel numero 
costante o,4^a. 

ESESlPtO. 

Abbiasi una volta a botte ad intradosso semiellittico, con lunette ci- 
lindriche rette di tutto sesto, delle quali, fig. 3, (tao. C), una sia r.ippre- 
seutata in pianta dal triangolo ACB, ed in sezioni secondo DH,FG Aa 
a/ddl ,acba\ e vogliasi la misura del vano lasciato da essa nella volta. 

Misuro la corda n/e', e la freccia cfc' della volta , e sia a’ e/ pai. 34 , 
ed o'</ pai. 6. £ scrivo — Da dedursi dalia volta a botte ad intradosso 
semiellittico di corda pai. a4 e freccia pai. 6 , i vani che vi lasciano le 
( e qui dicesi quante sono di numero ) lunette cilindriche rette, cia- 
scuna con base di lutto sesto, ed alta quanta la volta. 

Quindi fo il seguente 


CALCOLO. 


frcc. 

6 

•uo quadr. 

36 

corda 

34 

prod. 

864 

n. cosi. 

0,451 

prod. 

390,528 


Dunque il vano che lascia una delle lunette , c di pai. cubici 390 , 53 . 
E moltiplicato questo numero pel numero delle lum-iie, si ha ciò che 
deve sottrarsi dalla misura della volta a botte considerata come se ne 
fosse senza; per avere la misura di tutto il muramento che costituisce 
la volta come è. 
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4 . 

Lunetta cilindrica retta di base semielUttica in una polta a botte od a 
padiglione ad intfadosso semiellittico ed enlrand>e di uguale alUiza. 

REGOLA. 

f. {^Quando la volta i A botte.) 

Si misarino le corde della volla e della base della lunetta , e la frec- 
cia di una di esse. 

La freccia si moltiplichi per le due corde , ed il prodotto pel numero 
costante o.aaG. 

' j ' 

a. [Sa la volta è a spicchi). 

Sì misuri la distanza di due lati paralleli della piànta e la corda c 
la freccia della base della lunetta. 

La freccia si rooltiplicbi per la corda, per la distanza dei lati paral- 
leli, e pel numero costante o,au6. 

Esempio. 

Abbiasi nna volta a botte od intradMso semiellittico , con lunette ci- 
lindriche di base semiellitiica di freccia uguale a quella della volta e 
vogliasi la misura del vano che vi lascia una di esse , fig. 4t 5), 
rappresentata in pianta dal triangolo ACB, e in sezioni secondo uHtFG 
in a'dd\acb. 

Misuro le corde aV della volta , ab della lunetta , e la freccia fc 
di questa; e sia a'ef pai. z4) ob pai. l8, ed fc uguale o'cf pai. 6. £ sul 
luogo scrivo — Da dedursi dalla volta a ùilte di sesto scemo ad intradosso 
semiellittico di corda pai. a4 > i ^oni che vi lasciano le ( e qui dicesi 
il numero di esse) lunette cilindriche rette ciascuna con base di sesto 
ribassato semiellittico di corda pai. i8, e di freccia pai. 6 che è quanto 
quella della volta. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

cor. volta a* 

cor. base 1 8 

prod. 432 
frecc. 8 

prod. 2392 
n. cost; 0,22C 

prod. SIS,)M 

Dunque il vano che lascia una delle lunette di cui si tratta nella 
data volta , c di pai. cubici 585,79. ^ moltiplicato questo numero 
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la» 

pel nanuTO delle lunette , si ha ciò che deve sottrarsi dalla misura 
della Volta tx>nsiderata come se ne fosse senza , per avere la misura di 
(ulto il muramento , che costituisce la volta come e. 

§ *• 


LURETTC SI.USSOIDICHE DI ALTEKZA DOVALE A QUELLA DELLA VOLTA.- 

K. 

Lunetta eUitsoidica con base di tutto sesto , in una volta a botte od a 
spiccili di tutto sesto, od in una volta a gavetta ; aventi Li lunettn 
a la volta uguale allessa . 

REGOLA. 

f . C Quando la volta i ,a botte. J 

Si misuri la corda della volta , e quella della base della lunetta. 

Si facciano i quadrati delle semicorde della volta e della lunetta ; 
dal primo se ne sottragga il secondo , e della differenza si estragga la 
radice quadrata. Dopo ciò : — i.* una tal radice si aggiunga alla corda 
della volta , e si sottragga dalla sua meta ; ed il quadrato della dif- 
ferenza si moltiplichi per la somma e pel numero costante 1,5708. — 
la stessa radice si molliplichi per la corda della lunetta e per la 
semicorda della volta : — d.° la corda della base della lunetta si molti- 
plichi per mille , il prodotto si divida per la semicorda della volta , 
e si trovi nella TjIK. (A) la lunghezza dell'arco corrispondente al qiio- 
ziente come corda ( P'. art. prelimissare pag. i 8 , ) j lunghezza che si 
molliplichi pel cubo della seiuicorda della volta e si divida per mille. 

Da questo risultamento si sottraggano i due precedenti \ e ciò che si ita 
si moltiplichi [ler la semicorda della volta , e si divida pel triplo della 
radice in primo trovala. i;.*;: 

n 

s. ( Quando la volta è a spicchi. J 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta della volta^ ■<%., 
e la corda della base della lunetta. ^ 

Si facciano i quadrati della semidistanza e della semicorda ; dal primo 
se ne sottragga il secondo, e dalla diflerenza si estragga la radice quadrata. 
Dopo ciò; — i.” una tal radice si aggiunga alla distanza dei lati e si sot- 
tragga dalla sua met'a ; ed il quadrato della differenza si moltiplichi per 
la somma e pel numero costante 1,5708; — a.°la stessa radice si mol- 
tiplichi per la corda della lunetta e per la semidistanza dei lati ; — 3 .° la 
corda della base della lunetta si moltiplichi per mille e si divida per 
la semidistanza dei lati , c si trovi nella T.st'. (A) la lunghezza del- 
r arco corrispondente al quoziente come corda (P' . art. prelim. pag. tS.) , 
lunghezza che si moltiplichi ped cubo della semidistanza dei lati , c si 
divida per mille. Da questo risultamento si sottraggano i due precedenti ; 
e ciò che si ha si moltiplichi per la semidistanza dei lati e si divida 
per triplo della radice io primo trovata. 
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3. ( Quando Ut volta è a gavotta J. ^ 

Si misurino i due lati minori , della volta e del suo snccielo , e la 
corda della base della lunetta. 

De’ due lati minori si prenda la .differenza , e si facciano i quadrati 
della sua metà , e della seinicorda della lunetta; dal primo se ne sottragga 
il secondo , e da ciò die si ha si estragga la raaice quadrata. Dopo 
ciò : — i.° una tal radice si aggiunga alla differenza dei due lati minori , 
dalla sua meta si sottragga , ed il quadrato della differenza che ne ri- 
sulta si moltiplichi per la somma e pel numero costante 1,6708 : — a.” la 
stessa radice si moltiplichi per la corda della lunetta e per la semidif- 
ferenza de’ due lati minori della volta e del suo succielo : — 3.” la corda 
della base della lunetta si moltiplichi per mille e si divida per la trovata 
semidifferenza dei due lati minori , e si trovi nella Tjy. (A.) la lun- 
ghezza dell' arco corrispondente al quoziente come corda ( f'. art. prelìm. 
pag, 18. ); lunghezza che si moltiplichi pel cubo di essa semidifferenza e 
si divida per mille. Da questo risultamento si sottraggano i due prece- 
denti ; e ciò che si ha si moltiplichi per la semidifferenza de’ due lati 
minori della volta e del succielo , e si divida pel triplo della radice 
in primo trovala. 

Esempio. 

Abbiasi una volta a botte , e sianvi delle lunette ellissoidiche , una delle 
quali è rappresentata in pianta, fìg. 5, (tav. 6.), nel triangolo ed in 

sezione secondo LMf PN, dagli altri due triangoli mistilinei afd!c', aebca; 
e si voglia la misura del vano che una tale lunetta lascia nella volta. 

Misuro la corda a'h della volta , e quella ab della base aeb della 
lunetta ; e sia a'h pai. ab pai. 8. £ scrivo — Da dedursi dalla volta 
a botte di tutto sesto di corda pai. 34,1 vani che vi lasciano le ( e 
qui dicesi il numero di esse ) lunette ellissoidiche di altezza ugnale a 
quella della volta , e cou base di tutto sesto di corda pai. 8. 

Con questi dati poi fo il seguente 

CALCOLO. 


semic. voi. 
lemic. lun. 

Il 

4 

SDO quadrato, 
suo quadrato. 

144 

IC 



diff. 

118 sua 

Primo. 




semic. voi. 
radice 

11 

11,31 

cor. volta. 

14 

11,31 

diir. 

0,C8 

somma. 
6 U 0 quadr. 

33,32 

0,4G24 



prod. 
n. cost. 

10,3310 

1,5708 



prod. 

15,6513 


sua radice. tt,32 
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Secondo. 

ralice. 11,32 

cor. luDCt. 8 
prod. 90, SA 

Mmic. voi. 12 

prod. 1086,71 
Terzo. 


mille cor. Inn. 8000 div. per semic. voi. 

qnos. 
cor. tav. min. 

diff. 


3." risult. 
i.° risult. 

diff. 
a.” risult. 

diff. 
scmic. voi. 

prod. 


f— 

( 067 

665 are. corris. f 663^13 

\ 11,54 

2 are. corris. 1.75 
Inng. are. 679,52 
cubo semic. voi. 1718 

prod. 1174210,56 
div. per. mille. 1174,1106 

1174,2106 
25,6543 
1148,5563 
1080,72 
6 I ,8363 
12 

742,0356 div. triplo rad. t 33,96 
quoa. i 21,85 


Dunque il vano della data luoetta è di misura pai. cubici 21 , 85 . 
11 qual numero moltiplicalo pel numero delle lunelle che sono nella 
volta , dà ciò che deve soUrarsi dalla sua misura considerata come pie- 
na , per aver quella di luUo il muraiueuio della volta come è. . 


6 . 

Lunetta ellhsoidica con base di tutto sesto in una volta a botte od a 
spicchi 'di sesto semiellittico ribassato o rialzato ; aventi la lunetta e 
la volta uguale altezza. 

REGOLA. 

f. ( Se la volta è a bolle , od a boue lanuUala a tpicchi ). 

Si misuri la freccia della base della Inneità , e la corda e la freccia 
del sesto della volta. 

Si facciano i quadrati delle due frecce della volta e della base , dal 
primo si sottragga il secondo , e della differenza si estragga la radice. 
Dopo ciò: — 1." una tal radice si sottragga dalla freccia della volta e 
si addizioni col suo doppio, e la somma si mollipliclii pel quadrato 
della differenza e pel numero costante 1,5708: — 2.* La stessa radice si 
muliiplichi per le due frecce ed il prodotto si raddoppi! : — 3 .° la doppia 
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freccia della base <!clla funetta si moltiplichi per mille e si (livida per 
(]uella della volta, e si trovi nella Tjy. (A) la lunghezza dell’arca 
elle corrisDoiidc a ({ucl ciuoziente come corda ( Ved, ari. preliminare 
pag. i8. lunghezza che si moltiplichi pel cubo della Ireccia della 
volta. Da quest'ultimo risultamento si sottraggano i due primi j e ciò 
che si ha si moltiplichi per la seroicorda della volta e si divida per la 
radice trovata dapprimo , e del quoziente si prenda la terza parte. 

3. f Se la volta è a spicchi J. 

Si misuri la freccia della base della lunetta , la distanza di due lati 
paralleli della pianta della volta , e la fre(x:ia del suo sesto. 

Si trovi la radice come nel caso presidente ; e si facciano li stessi 
calcoli i.”, T.° e 3." Dal risultamento dell’ ultimo si sottraggano i due 
primi ; ciò che si ha si moltiplichi per la seinidistauza dei lati paral- 
leli della pianta , si diyida per la radice , e del quoziente si prenda 
la terza parte. 

' EsBurto- 


Abbiasi una volta a botte di sesto semiellittico ; e siaovi delle lu^ 
nette elissoidiche con base di tutto sesto. Vna di esse sia rappresentata 
in pianta ; fig. ^ , C tav. 6. 1 , nel triangolo ACB , ed in sezione secon- 
do LM e PN in a'c'd*, aebea ; e vogliasi la misura del vano che essa 
lascia nella volta. 

Misuro la freccia fe della base della lunetta , e sia di pai. 4 > 
corda afh e la freccia de' del sesto , e sia afk pai. 34 ed dd di pai. 8. 
K scrivo — Da dedursi dalla volta a botte di sesto seraiellittioo di corda 
pai- 34 e freccia pai. 8, i vani che vi lasciano le ( e qui dicesi il 
numero di esse ) lunette ellissoidiche (ùascuua di altezza uguale q quella 
della volta , e con base di tutto sesto di freccia pai 4- 

Con questi dati poi fo il seguente 

« 

I 

CALCOLO. 


frccc. volta 8 
irecc. buse 4 


suo quadrato 64 
suo quadralo 16 

diir. 48 sua radice 6,S3 


Frinto. 

Irccc. volta 8 suu doppio 16 

radice e,U3 6,93 

somma 22,93 

dilT, 1,07 suo quadr. 1.1449 
prod. 2 6 , 2026 
. II. cult. I, ó7o8 
pi od. 41,2376 
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Seconde. 

radica 6,93 

{rccc. volta 8 

prad. 65,44 1 
frccc. basa 4 

prod. 211,76 
dopp. 443,52 

Terzo. 

mil. voi. dop. £r. base 8000 dir* per fr. toI. 

qnos 


:{■ 


1000 are. cor. 1047,10 
cobo fr. volta 611 

prod. 536166,40 
div. per mille 636,1664 


3.° risuU. 
1 .* riault. 

diff. 
0 .* rimlt,' 

diff, 
•ernie, voi. 

prod. 


536,1664 

41,1376 

494,9288 

443,51 

61,4088 

11 


616,9056 dir. radica 
quoa 
terzo 


.{■ 


6,93 


89,03 


29,67 


Dunque il vano della data lunetta è di misnra pai. cubici 99,67. E 
moltiplicato quezlo numero pel numero delle lanette, si ha ciò che 
deve sottrarsi dalla misura della volta considerata come se ne fosse 
senza , per avere la misura del muramento che costituisce la volta 
come è. ' 

. T. 


Lunetta eìUstoidica con base dì sesto ribassato o rialsaio in una volta 
a botte o a padiglione di tutto sesto , od in una volta a gavetta; aventi 
la Umetta e la volta uguale aUetza. 


REGOLA. 


1, ( Quando la volta è a botte , od a balte ImiuUata a spicchi J. 

Si misuri la corda della volta , e la corda e la freccia della base 
della lunetta. 

Si facciano i quadrati della semicorda della volta c della freccia della 
base , il secondo sì sottragga dal primo , e delia differenza si astragga 
la radice quadrata. Dopo ciò : — i.° una tal radice si sommi colla corda 
della volta e si sottragga dalla sua meta ; e la somma si moltiplichi pel 
quadrato della differenza e pel numero costante 1,5708:1.° — la stessa 
radice si moltiplichi . per la corda della volta, e per la freccia della base 
della lunetta: — 3.° la doppia freccia della lunetta si moltiplichi per mille 
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c si divida per la scmicorda della volta ; c si trovi nella Tjr. (A) la 
lunghezza dell'arco corrispondente a quel quoziente come corda ( f'. 
art. preUmin. pae. i8, ) \ lunghezza che si moltiplichi pel cubo della se- 
micorda della volta e si divida per mille. Da quest' ultimo risultato si 
sottraggano i due precedenti , e ciò che si ottiene si moltiplichi per le 
due seniicorde e si divida pel prodotto del triplo della freccia della base 
della lunetta nella radice trovata dapprimo. 

t 

3 . ( Quando la v<dta i a tpicchi J. 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della putita della volta, e 
la corda e la freccia della base della lunetta. 

Si facciano i quadrati della semidistanza dei lati , e della freccia della 
base.; dal primo si sottragga il secondo e della differenza si estragga la 
radice quadrata. Dopo ciò: — i.° una tal radice si sommi colla di- 
stanza «lei lati , e dalla sua metii si sottragga ; e la somma si moltiplichi 
pel quadrato della differenza « pel numero costante 1,5708: — a.” la 
stessa radice si moltiplichi per la distanza dei lati , e per la freccia 
della base della lunetta : — 3 .° la doppia freccia della base si moltiplichi 
per mille e si divida per la senaidistanza dei lati della volta ; e si trovi 
nella la lunghezza dell’aròo corrispondente a «juel quoziente come 

corda ( p'. art. preliminare pag. 18. ) ; lunghezza che si moltiplichi pel 
cubo della scmidistanza dei lati della volta e si divida per mille. Da 
questo ullimo' risultato si sottraggano i due precedenti , e ciò che si ot- 
tiene si moltiplichi successivamente per la semidistaiiza dei lati , e per 
la semicorda della base ; ed indi il quoziente si divida pel prodotto del 
triplo della' freccia della base della' lunetta nella radice trovata dap- 
priuio. , 

3 . ( Quando la volta è a gavetta J. 

Si iiiisiiri il lato minore della volta , il minore del suo succielo , e la 
corda e la freccia della base della lunetta. 

Dal lato minore della volta si sottragga il minore del suo succielo, 
e si facciano i quadrati della metà della differenza che ne risulta e 
«Iella freccia della base , dal primo si sottragga il seooodo , e da ciò 
che si ha si estragga la radice quadrata. Dopo «nò: — i." una tal ra- 
dice si sommi colla differenza dei due lati minori della volta e del suo 
succielo , e dalla sua metà si sottragga ; la somma si moltiplichi pel 
«piadrato della differeuza e pel numero costante 1,6708: — ^ 3.° la stessa 
radice si moltiplichi per la delta differenza dei lati e per la freccia 
(Iella base della lunellu r — 3 .° la doppia freccia della base della lu- 
netta si moltiplichi per mille c si divida per la semidiffereuza. dei lati 
minori della volta e del suo succido , e si trovi nella Tjv. (A) la lun- 
ghezza dell’arco corrispondente a quel quoziente come corda ( V.art. 
preliminare pag. 18. ) ; lunghezza che si moltiplichi pel cubo della della 
scmidillerenza dei lati minori e si divida per mille. Da questo ultimo 
nsulliito si sottraggano i due precedenti ; e ciò che sì ottiene si molli- 
plichi per la seinidifferenzu dei lati minori , per la semicorda della base 
della lunetta , c si divida pel triplo produllu della freccia della b.tse 
nella radice Uovala dapprimo. 


Digìtized by Google 



delie LDnETTE ELLtfSOIDlCnE. 

E s B M r i o. 


191 


Abbiasi una volta a botte di tutto sesto di cui il profilo ^ fìg. n , 
( lav. 6 ), è rappresentato in a't^h; e sianvi delle lunette ellissoidiilie 
con base aeb di sesto ribassato, e di ah. fc uguale all'alt, o'cf della 
volta. Vogliasi la misura del vano che una tale lunetta vi lascia. 

Misuro la corda a'h della volta , e la corda ab e la freccia fe della base 
della lunetta ; e sia dh di pai. a 4 , ab di pai. 8 , ed yè di pai. 2 , 70 . ]•', 
scrivo — Da dedursi dalla volta a botte di tutto sesto di corda pai. 24 j le 
(qui se ne dice il numero) lunette con base di sesto ribassato di corda 
pai. 8 , e di freccia pai. 2 , 70 , e di all. ugnale all'alt, della volta. 
Con questi dati poi fo il seguente 

CALCOLO. 

Semic. Tot. Il suo quadr. Is4 

fr. base 3,7 suo quadr. 7,29 ... . 

diff. 130,71 sua radice 1 1 ,7 

Primo. 

scniicor. voi. 1 2 cor. voi. 24 
radice. 1 1 ,7 11,7 

, somma 36,7 

di0*. 0,3 suo quadr. 0,09 

prod. 3,2t3 ' 

n. cosi. t,6708 
prod. 5,0170 
Secondo. ~~~~ 

radice 1 1 ,7 

cor. voi. 24 ' 

prod. 280,8 
fr. base 2,7 

prod. 758,16 
Terzo. 

mille dop. fr. base 5400 div. semic. voi. f 12 


quoz. ( 450 are. lav. corris. 453,79 
cub. semic. voi. 1728 



prod. 

784149, 

,12 


div. mille 

.784, 

,1491 

3." risali. 

784,1491 



1 .* risult. 

5,0470 • 



diff. 

779,1021 



2 .° risul. 

758,16 



diff. 

20,9421 



semic. voi. 

12 

rad. 

11,70 

prod. 

251,3052 frec. base 

2,70 

semicor. base 

4 

prod. 

31,59 

prod. 

1005,2208 div. 

triplo 

( 9^.77 



qiioz . 

1 <'>,61 
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Dunque il vano cbe lascia nella volta la data lunetta è di pai. cu- 
bici IO, Gl. 11 qual numero moltiplicato pel numero delle lunette dà la 
somma dei vani da dedursi dalla misura della volta considerata come 
se ne Cosse senza. 


8 . 


Limetta ellissoidica con base di sesto ellittico , in una volta a botte od 
a spicchi pure di sesto ellittico , aventi la lunetta e la volta uguale 
altezza.- 

REGOLA. 

«. ( Quando la volta i a botte , od a botte lunuUaia a spicchi. ) 

Si misuri la corda e la freccia del sesto della volta , e la corda e la 
freccia della base della lunetta. 

Si facciano i quadrati delle due freccie , il minore si sottragga dal mag- 
giore, e dalla difl'erenza Si estragga la radice quadrata. Dopo ciò.*— i.° nna 
tal radice si sottragga dalla freccia delia volta e si sommi col suo dop- 
pio , e la somma si moltiplichi pel quadrato della differenza e pel nu- 
mero costante 1,5708: — a.° il doppio di essa radice si moluplichi per le 
due frecce : — 3.'' la doppia freccia della base della lunetta si molti- 
plichi per mille e si divida per quella della volta; e si trovi nella 
Tav. (A) la lunghezza dell’arco che corrisponde a quel quoziente come 
corda ( P". art. prelimin. pag. i8- ) ; lunghezza che si moltiplichi pel 
cubo delia freccia della volta , e si divida per mille. Da questo risul- 
tato si sottraggano i due precedentemente ottenuG ; e ciò che si ha si 
moltiplichi per le due semicorde , e si divida pel triplo del prodotto della 
freccia della base in essa radice trovata dapprimo. 

s. ( Quando la volta è a spiedu, J 

Si misuri la disianza di due lati paralleli della pianta della volta, 
la freceia del sesto , e la corda e la freccia della base della lunetta. 

Si trovi la radice come nel caso precedente ; e si facciano li stessi 
calcoli i.°, a.* e 3." Dal risultamento dell’ ultimo si sottraggano i due 

I Itimi ; ciò che si ha si 'moltiplichi per la seroidistanza dei lati paral- 
eli e per la semicorda della base della lunetta ; e si divida il pro- 
dotto che ne risulta pel triplo dell' altro , della freccia della base nel- 
la radice trovata dapprimo. 


Esehho. 

Abbiasi una volta a botte di sesto ellittico, e slanvi praticate delle 
lunette ellissoidichc di altezza uguale alla volta , e di base pure di sesto 
semiellittico : e sia una di esse , iig. 8. f tav. 6. ì, rappresentata in pianta 
in ACB, e nelle sezioni secondo LM,PN in a!e(l, aebea. Vogliasi la mi- 
sura del vano che una tale lunetta lascia nella volta. 

Misuro la corda o'/i e la freccia de' del sesto a'dh della volta , e 
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sia a'h pai. >4 ^ ^ i ^ misuro la corda ab e la freccia fe 

della base aeb della lunetta; e sia pai. 8 , ed yè pai. 3,70. E scri- 
vo — Da dedursi dalla volta a botte di sesto semiell ittico di corda 
pai. 34 e freccia pai. 8 , vano di ( e auì dicesi il numero delle lunet- 
te) lunette ellissoidiche di alt. quanto l'alt, della volta , e con base di 
sesto pure semiellittico di corda pai. 8 e freccia di pai. 3,70. 

Con questi dati poi'fo il seguente 

CALCOLO. 

frec. voi. 8 suo qutdr. A4 

frec. base 8,7 suo quadr. 7,89 

diir. 60,71 sua radice 7,63 

Primo. 

(ree. voi. 8 suo dopp. le 
rad. 7,63 7,63 

somma. 23,63 

diff, 0,47 suo quadr. 0,8709 

prod. 6,197H , 

n. cosi. I,67u8 

prod. 8,1647 

Secondo. 

dopp. rad,. 15,06 

ir, base 2,70 

prod. 40,662 
fr. voi. 8 

prod. 326,296 
Terzo. 

mille dop. fr. base 6400 dir. fr. voi. f 8 ' 

quox. \ 675 

cor, min. tar. 673 are. eorrisp. ! 680,68 

\ 6,88 


diir. 

8 are. eorrisp. 

1,75 



^ luDg. are. 

C88,'i^ 



cubo fr. voi. 

61? 



prod. 

352384,00 



dir. mille 

352,384 


3.* risull. 

362,384 



i.° risult. 

8,1647 



diir. 

344,2193 



a." risull. 

325,296 



diir. 

18,9233 



scmic. voi. 

12 

rad. 

7,53 

prod. 

227,0796 

fr. base 

2,7 

scmic. base 

4 

prod. 

20,331 

prod . 

908,3184 

div. triplo t 

60,993 



quos. \ 

14,89 



aS 
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Dunque il vano della data lanetta è di pai. cubici 14189. Chemol* 
tiplicati pel nnnaero delle lunette si ha il numero da dedursi dalla mi- 
sura della volta considerata come se ne fosse senza. 

S 3 . 

LOKITTE BUISSOIDICHE DI MIRORB SLTSatÀ CBB I.A VOtTÀ OVB SOBO SCOLPITI. 

9 - 

Lunetta ellìssoidica con base di tutto sesto , in una volta a botte, od 
a spicchi, od a gavetta; e di minore altezxa che la volta. 

REGOLA. 

Si misuri la corda della base della lunetta , e lo sporto e l'altezza 
del vertice di essa dall' imposta. 

Si facciano i quadrati dell'altezza del vertice e della semicorda della 
base , e dal primo si sottragga il secondo , e dalla differenza si estrag- 
ga la radice quadrala. Dopo ciò — 1° una tal radice si sottragga dall'al- 
tezza del vertice , e si sommi col suo doppio , e la somma si moltipli- 
chi pel quadrato della differenza e pel numero costante 1,6708: — a°. la 
stessa radice si moltiplichi per l'altezza del vertice, e per la semicorda 
della base : — 3 °. la corda della base si moltiplichi per mille , e si di- 
vida per l'altezza del vertice; e si trovi nella Tjr. (A) la lungh. del- 
l'arco che corrisponde ad un tal quoziente come corda ( P'. art. preli- 
min. pag. lunghezza che si moltiplichi pel cubo dell' Altezza del 

vertice, e si divida per mille. Da questo risultato si sottraggano i due 
precedentemente ottenuti; e ciò che si ha si moltiplichi per lo sporto, 
e si divida pel triplo della detta radice. 

Avvertimento — Questa regola dà un risultato alcun poco maggiore 
del vero ; per cui nelle approssimazioni è bene prendere i numeri pros- 
simamente minori. Ad ottenerlo con esattezza sarebbe multo difficile, e 
d'altronde l'errore è trascurabile (*). 

EsEMrio. 

Abbiasi una volta a botte con lunette flg. 9, (^tav. 6), ellissoidiche 
aebya , di altezza minore della volta, yogitasi la misura di una di es- 
se , rappresentata in pianta in .dSE , con base aeb di tutto sesto , e di 
alt. ^ minore dell' alt. yò della volto. 

Misuro la corda ab della base aeb della lanetta , e lo sporto I)S 
uguale fl'8* , e l' alt. J'y' uguale Jy del vertice y : e sia ab pai. 8 , 
a'S* pai. 3 , e S'y' pai. 8. E scrivo — Da dedursi vano di lunetta ellis- 
soidica di alt. min. della volta, con base di tutto sesto di corda pai. 8 , 
e col vertice die sporta dall' imposta pai. 3 , ed è alto da essa pai. 8. 


(*) L'errore in più è uguale al volume del solido compreso tra il triangolo 
cilindrico tcrminalu dalle coste della lunetta , il piano che passa per le sottese 
di esse, c dut piani verticali, che passano ciascuno per le medesime sottese. 
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Attertimento — Per miiiirare lo sporto a'S' e Taltexia 8 V 
Teriice , si applica ( art. prelimin. pag. tu. ^ 5. ) il filo a piombo in 
y ' , e una delle due coste della squadra aH'iniposta AB per modo che 
il vertice dell’ angolo retto stia in , ossia a'. La parte dell' altra co- 
sta della squadra intercetta tra '1 filo a piombo •/S ' , ed il punto a' dh 
lo sporto , e la parte del filo a piombo tra y' e la squadra dh l'altezxa 
del vertice. 

^ Fatto ciò sul luogo , poi fo il seguente 


all. Tcrt. 
■coiicor. base 

Primo. 


CALCOLO. 

S suo qoadr. et 
4 suo quadr. tfi 

diir. 48 sua rad. 8,928 


all. Tcrt. 

8 suo dopp. 

16 

radice 

8,928 

6,928 

diir. 

somma 

22,928 

1,072 suoquad. 

t,l49 


prod. 

26,344 


n. cost. 

1,5708 

Seeendo. 

prod. 

4t,38tl 

radice 

8,928 


alL vert. 

8 


prod. 

66,424 

■ 

semic. base 

4 


prod. 

221,696 



■' A- . 

ir- 

at U C 


Teno, 

mille cor. base 8000 dir. alt. veri. 

quoi 




■ : . t-C-'- 


1000 are. tav. 
cubo all. Tcrt. 



prod. 
* dÌT« mille. 

3.” risull. 

636,1664 

1 .° risult. 

41,3811 

diiT. 

494,7863 

a." risult. 

221,690 

diff. 

273,0893 

sporto Tcrt. 

3 • 

prod. 

819,2679 dir. 


1047,20 

612 

636106,40 

630,tC6i 


lo rad. ( 
quoz. I 


20,784 
'39,41 ' 


Dunque il vano della data lunetta ò di pai. cubici 89,41 ; che mol- 
tiplicati pel numero delle lunette si ha il numero di pai. cubici da de- 
dursi daUa volu ove sono scolpile coiuideraUi come piena. 
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PARTE I. CAPO II. ART. T. 


• IO. 

Lunttla eUissoieUca con base di sesto ribassalo o rialzato , in una volta 

a botte od a spicchi od a gavetta } e di minore allessa che questa. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia della base della lunetta e lo sporto e 
l’altezza del verxice di essa dalla imposta. 

Si facciano i quadrati dell’ altezza del vertice , e della freccia delia 
base , dal primo si sottragga il secondo , e della differenza si estragga 
la radice quadrata. Dopo ciò~-i*. una tal radice si sottragga dall’»* 
iczza del vertice , e si sommi col suo doppio , e la somma si moltiplichi 
pel quadrato della differenza e pel numero costante i , 57 oS; — a°. la stessa 
radice si moltiplichi per l’altezza del vertice e per la freccia della ba- 
se : — 3°. la doppia freccia della base si mol^licbi per mille , e si divida 
i>er l’altezza del vertice , e si trovi nella Jzr. (A) la lunghezza del- 
l'arco corrispondente al quoziente come corda ( F. art. preUmin. 
}]Og. 7^ ) i e si moltiplichi pel cubo di essa altezza , ed il prodotto si 
divida per mille. Dopo ciò dall’ ultimo risultato si sottraggano i due 
jirecedenti , e ciò che si ottiene si moltiplichi per lo sporto del verti- 
ce , per la semicorda della base , e si divida pel triplo del prodotta 
della .sua freccia nella detta radice trovata dapprima. 

Avvertimeuto — Questa regola dk un risultato alcun poco maggiore 
del vero j per cui nelle approssimazioni è bene prendere i numeri pros- 
simamente minori. Ad ottenerlo con esattezza sarebbe molto difficile ^ e 
d'altronde l’errore è trascurabile (*). 

EsBMfto. 

Abbiasi una volta a botte , con lunette ellissoidiche di altezza minore 
della volta. Una di essa aebya , sia , fig. io , ( ta». 6 ) , rappresentala iu 
pianta in ASB , con base aeb di sesto semiellittico ribassato ; e vogliasi la 
inistira del vauo che una tale lunetta lascia nella volta ove è scolpita. 

Misuro la corda ab , e la freccia Je della base aeba della lunetta , e lo 
sporto a'S' , uguale Dì , e l'altezza i'y' uguale Jy del suo vertice y. £ sul 
luogo dei lavoro scrivo — Da dedursi vano di lunetta ellissoidica di alt. 
minore di quella della volta , di base di sesto semiellittico di corda pai. 8, 
e di freccia pai. 3 ; e col vertice di sporto pai. 3, ed alt. pai. B. 

Avvertimento — Per misurare lo sporto a'ì' e l’alt. «lei vertice , 
si applichi il filo a piombo in y* , e una delle due coste della squadra 
all’ imposta ^B , per modo che il vertice dell’ angolo retto stia in D , 
ossia a . La parte dell’altra costa della squadra intercetta tra ’l filo a piom- 
bo y'i' , ed il ponto a' dk lo sporto , e la parte del filo a piombo tra y' 
e la squadra dk l’altezza del vertice. 

(*) L’errore in pik è uguale al volume del solido compreso tra il triangolo 
cilindrico terminalo dalle coste della lunetta , il piano clic passa per le sottese 
■Il esse > c due piani verticali clic passano ciasciiuo per le medesime sottese. 
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Dopo ciò poi lo i^guente 

Cl^rCOLO. 


alt veri, 
fr. baM 


Primo. 

alt Tcrt, 
rad. 


ano qoadr. 
fuo quadr. 
diff. 


64 

9 

"55 ina rad. 


7,41 


8 

7,41 


diff. 0,59 


800 dopp. 

somma 
800 qoad. 

prod. 
n. co8t. 
prod. 


16 

7.«« 

13,41 

0,3481 

8, 1490 
1,5708 

11,8004 


Secondo. 

rad. 
alt veri. 


7,41 

8 


prod. 49,28 
fr. base 3 


prod. 177,84 
Terzo. 

mille dopp. ir. barn 6000 dir. alt rert f 8 


qoos 

cor. UT. min. 
diff. 




750 

749 


_ are. Uv. corru. 
are. corris. 
long. are. 
cobo alt rert. 


767,94 

0,58 

768,51 

611 


n- 


■ ■.n 


prod. 393481,14 
dir. mille 




3.® riiolt. 

I.® risoli. 

-diff. 
3.® risoli, 
diff. 
sporto veri. 

prod. 
scinic. base 

prod. 


393,4811 

11,8004 

380,6818 

177,84 

101,8418 

3 

608,5154 

4 

1434,1016 


393,4811 


rad. 
frec. base 
prod. 

dir. triplo prod. i 
qooz. i 



36,49 


Dunque il rano della data lunetta è di pai. cubici 36, 4 q: che moltipli- 
cato pel numero delle lunette , db il nuipero di palmi cubici da toglierai 
dalla misura della volta , considerata come piena. 
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PABTK 1. CAPO li. AKT. TI. 


ARTICOLO VI. 

BEILA tnsVEA BELLE FOLTE EMtSFEEICBE. 

t. 

Volta emisferica estradouata di livello. 

REGOLA. 

Si misuri il diametro della pianta del vano della volta , il diametro del 
suo piano estradosso , e l'alteiza di questo sopra l’imposta. 

Si faccia il quadrato del diametro del piano estradosso , e si moltipli- • 
chi per la sua altezza sopra l’imposta; si faccia il cubo del diametro 
del vano della volta , e se ne prenda il terzo ; dei due risaltati si prenda 
la differenza , e questa si moltiplichi pel numero costante 0 , 7854 . 

Esempio. 

Abbiasi una camera , fig. i , ( tao. 7 ) , ài pianta circolare apbq co- 
verta da una volta sferica estradossata piana , il profilo della quale è 
HADBCFGH , per modo che anbq è la pianta del suo vano AaDA , 
e QpRQ del suo estradosso GE. Vogliasi la misura di una tal volta , os- 
sia di tutto il muramento compreso tra il piano d’imposta HC e l’altro 
di estradosso GF. 

Misuro il diametro ai ossia AB della pianta del vano della 

volta; il diametro GF che uguaglia QR del suo piano estradosso GF, 
c l’alt. IIG di questo sull’ imposta: e sia AB pai. 24 * ^4 > 

e Cff pai. 14 . E sul luogo scrivo. — Volta emisferica estradossata piana 
di ^ e qui dicesi di qual natura ne è il muramento , e l’uso cui essa è 
destinata ) il di cui vano è di diametro pai. a4 , e con estradosso di 
diametro pai. 34, ed alto sopra l’imposta pai. i4. 

Con questi dati f& poi il seguente 

CALCOLO. 

suo quadr. 1158 

14 

prod. 16184 ........ 16184 

suo cubo 13824 

terzo 4608 4608 

~ diff. 11576 

n. cost. 0,7854 

prod. 9091,8904 


Dunque la data volta è di misura pai. cubici 9091,89 ; dal qual 


diam. piano cstrad. 34 
alt. Buirimp 

diam. vano voi. 34 
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numero, colle norme prescritte al principio di questo capo {p<tg. 125, 
126'^ cavasi l'importo del muramento costituente la volta. 

t. 

F’olla emisferica tutta di uniforme grossezza. 

REGOLA. 

Si misuri il diametro del vano della volta , e la sua grossezza. 

Al diametro si aggiunga la doppia grossezza , e facciansi i cubi , della 
somma e di esso diametro j dal primo si sottragga il secondo , e la dif- 
ferenza si moltiplichi pel numero costante o,a6iU. 

Esempio. 

Abbiasi una camera di pianta circolare ijaQSRbq ; fig. 3 , (tav, y), 
e sia coverta da una volta sferica tutta di uuiforme grossezza il di cui 
profilo è FjIDBCEF •, per modo che la pianta del vano al disotto di 
essa è il circolo anbq. Vogliasi la misura di una tal volta, ossia di 
tutto il muramento compreso tra il piano d’ imposta FC , e la super- 
ficie di estradosso. 

Misuro il diametro ab, che è uguale ad AB , della pianta anbq 
del vano della volta , e la sua grossezza BC : e sia pai. z 4 , e 

BC pai. 3 , 5 o. £ sul luogo scrivo.'— Volta emisferica di ( e qui di- 
cesi della fabbrica di che è composta e dell’ uso cui è destinata ) , 
col diametro del vano sottopoito ai pai. >4 , e di gross. uoilorme di 
pai. 3 , 5 o. 

AvvEHTtMEHTO — Se la gross. BC non potesse diversamente mi- 
surarsi , si misurerit col metodo espresso all' articola preliminare ( §• 5 
pag. 14) la parte EC della orizzontale EC , che è compresa tra il 
vertice E della volta, e la verticale CC. Da EC sottratto la mctli 
del diametro AB si avrk la gross. BC. 

Fatte tali cose sul luogo , lò poi il seguente 

CALCOLO. 

2 \ 

7 

3t SUO cubo 29791 

24 suo cubo 13824 

diir. 15967 
n. cost. 0,2618 

prod. 4180,1606 


Dunque la data volta è di misura pai. 4 'So, 16. Dal qual numero, 
colle norme date al principio di questo capo {pag. 125 , 126), ca- 
vasi l'importo del muramento per essa volta. 


diam. van. voi. 
dopp. groM. voi. 

somma, 
diam. vano voi. 
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8 . 

f^olia emisferica estradossata secondo una calotta sferica. 
REGOLA. 

Si misuri il diametro della pianta del rano della volta . e la di- 
stanza orizzontale e verticale del vertice dell’ estradosso dalla lìnea ester- 
na della imposta che oe è base. 

Si facciano i quadrali della distanza orizzontale e della verticale , 
ed al triplo del primo si aggiunga il secondo ; la somma si molti- 
plichi pel doppio della della distanza verticale , e dal prodotto si sot- 
tragga il cubo del diametro \ la differenza si moltiplichi pel numero 
costante 0,2618. 

Esempio. 

Abbiasi una camera 6g. 3 ( tav. 7 ) , coverta da una volta sferica 
sostenuta da quattro peducci , della quale CA GBDFC ne sia il proBlo 
secondo QR : sarh (fbg la pianta del vano sottoposto. Vogliasi la mi- 
sura dì una tal volta } ossia la misura del volume di tutto il mura- 
mento compreso tra il piano d’imposta CD , e la calotta di estradosso. 

Misuro il diametro ab della pianta afbga del vano sottoposto alla 
volta , e la distanza orizzontale FD' , e verticale DD' ( art, prelim. 
pag. s 5 , 18') del vertice F dell’ estradosso dalla linea esterna aell’ im- 
posta rappresenuta in pianta da QSR : e sia ab pai. > E'D' pM. 17, 
e DD' pai. i 3 , 5 o. E sul luogo scrivo — Volta sferica di ( e qui aicesi di 

3 ual natura è il muramento che la costituisce , e l’uso cui e destinata } di 
iametro pai. 24 , ed estradossata a calotta sferica , col vertice distante 
dalla lìnea esterna dell’ imposta che ne è base per pai. 17 oriuontalmen- 
te, e per pai. i 3 , 5 o verticalmente. 

Con questi dati fò poi il seguente 

CALCOLO. 

dUt. orizz. veri. 17 suo quadr. 289 

triplo 867 

dist. vertìc. veri. 13,5 suo quaJr. 183,15 

somma 1049,25 
dopp. dist. veri. 27 

prod. 28329,75 

, diam. voi. 24 suo cubo 13824 

diir. 14505,75 
n. cosi. 0,2618 

prod. 3797,6054 

dunque la misura della data volta è di pai. cubici 3757,61 } dal qual 
numero , culle norme prescritte al principio di questo capo ( pag. SttS , 
796 ), cavasi la misura della data volta. 
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SOI 


4 . 


yalta emisferica con rinfianco. 
REGOLA. 


Si miiuri il diametro della pianta del vano della volta , la tua grottezea 
all’ imposta , l'altezza del rinGanco , e le distanze orizzonlale e verticale 
del vertice della calotta di estradosso dalla linea che n'è base. 

Il diametro si addizioni colla doppia grossezza alla imposta , della 
somma si faccia il quadralo , questo si moltiplichi per l’altezza del rin- 
Ganco , ed il prodotto si tripli. Delle due distanze orizzonlale e verticale 
del vertice della calotta di estradosso dalla linea che ne è base si fac- 
ciano i quadrati , ed al triplo del primo si aggiunga il secondo ; là 
somma si moltiplichi pel doppio della distanza verticale. E del diame- 
tro del vano si faccia il cubo. I due primi risultati si sommino , dalla 
somma se ne sottragga il terzo , e la difierenza si moltiplichi pel nu- 
mero costante o,z6i8. 

Esempio. 


Abbiasi una camera , Gg. 4 , ( tae. 7 ) , di pianta circolare anbqRC^S 
coverta da una volta sferica , di cui AaBDHFIGCA ne è il proiìlo 
secondo QR: sarà anbq la pianta del vano sottoposto. Vogliasi la mi- 
sura di una tal volta ; ossia la misura di tutto il marameulo posto al 
di sopra del piano d' imposta CD. 

Misuro il diametro ab ( che è uguale AB ') della pianta del vano 
della volta , lo sua grossezza AC all’imposta , l'alt. CG del rinfianco , 
e le distanze orizzonlale Fi , e verticale Ji del vertice d.-ll' estradosso 
dalla linea die ne è base ( art. preliminare pag. t/f. ). E sia AB 
pai. AC pai. 5 , CG pai. 9, Fi pai. la , Ji pai. 5 . E sul luogo 

scrivo — Volta sferica di ( e qui dicesi di qual natura ne è il mura- 
mento , e r uso cui è destinata ) di diametro pai. a4 , di gross. al- 
r imposta pai. 5 , con rinGanco allo pai. 9, e col vertice dell’ estra- 
dosso distante dalla linea che n’è base orizzontalmente pai. iz e ver- 
Gcalmente pai. 5 . 

Avvertixeiito — Che se non possa misurarsi altrimenti la gross. 
CA all’ imposta , o che non si conosca , allora si misurerà in vece la 
larg. Gl dei rinGanchi ; e così per le altre cose misurate verrà a cof 
nosceni CA : imperocché è aguale ad essa larg. Gl , più la distanza 
Fi, meno la meta del diametro AB. 


36 
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Coi preeedenii dati presi sul luogo , fo poi il seguente 

CALCOLO. 


dopp. 


diametro 

24 




groM. irop. 

10 




tomaia 

34 

suo qnajr. 

lise 




alt. rinf. 

9 




prod. 

10404 




triplo. 

31212 

31212 

itisi, orizi. 

12 

suo quadr. 

144 




triplo 

432 


disi, verlic. 

6 

SUO quadr. 





somma 

467 



dopp. disi. vert. 

10 




prod. 

4670 

4670 




somma 

36782 



diametro 

24 suo cubo 

13824 


diir. 

n. coit. 
prod. 


21068 

0,2618 

6748,6044 


Dunque la misura della data volta è di palmi cubici f>^4^,6o, dal 
qual numero , colle norme indicate al principio di questo capo {pog. 135, 
136) cavasi' il costo della data volta. 


8 . 

l’olla emisferica con più rinfianchi accollali. 

REGOLA. 

Si misuri il ràggio dell' intradosso , la grossezza all'imposta, l'aU 
tezza e la larghezza di ogni riuGanco meno l'ultima ( a cominciare da 
‘ sotto ) , e le distanze orizzontale e verticale del vertice della calotta di 
estradosso dalla linea che ne è base. 

Si facciano i due calcoli seguenti , e dal risultato del primo si sot> 
tragga il secondo. — i.° 11 raggio si addizioni colla grossezza all' im- 
posta , della somma si faccia il quadrato , c questo si moltipliclii per 
la somma delle altezze di tutti i rinfìanchi , e per 6 ; al prodoiio si 
aggiunga l'altro che si ottiene cos'i : delle due distanze orizzontale e 
verticale del vertice dell' estradosso dalla linea che ne è base si fac- 
ciano i quadrati , ed al triplo del primo si aggiunga il secondo ; la 
somma si moltiplichi per la distanza verticale : dalla qual somma dei 
due prodotti si sottragga l'altro del cubo del raggio per 4- La dif- 
ferenza ti moltiplichi per o,5a36. — 3<>. Dalla somma del raggio col- 
r imposta si sottragga la larghezza ( a cominciare da sotto ) del pri- 
mo rinfiaoco , dalla differenza quella del secondo , da ciò che si ha 
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quella del terzo , e così di seguito sino a quella del penuUimo ; c cia- 
scuna di tali differenze si moltiplichi per le somme rispettire delle lar- 
ghezze sottratte , e rispettivamente per raltezza del secondo , terzo, quar- 
to rinfianco , e così successivamente sino all' ultimo ; tutti i prodotti si 
sommino tra loro , e la somma si moltiplichi per 6,z833. — Dal primo 
risultato 6nale si sottragga il secondo come si è detto. 

E s E urto. 


Abbiasi una volta sferica con tre rinGancbi accollati j e vogliasi 
la misura del muramento che la costituisce. £ sia , fig. 5 , ^ tao. "/ } , 
ABDEFHIOPA il profilo della volta , della quale la retta PE è 
r imposta. 

Misuro il raggio CA dell' intradosso , che è uguale alla metb di AD^ 
e sia di pai. la , la gross. AP all’ imposta , e sia di pai. 6 , le largb. 
ON , LK, ed alt. PO, NL, KI di ogni rinfianco, e siano ÓP 
pai. 4, ON pai. 3,6,' NL pai. 3, ZATpal. a,3 , e KI pai. a, e 
misuro in oltre le distanze orizzontale FG , e verticale GM ( V. art. 
prtUminare § 5 a pag. i4 J vertice F della calotta HFM di estra- 

dosso dalla linea che ne è base. £ scrivo — Volta emisferica ( e qui 
dicesi di quali materiali è composta ) di raggio pai. la , gross. aH'im- 
posta pai. 6 ; e con tre rinfianchi ,■ il i." di alt. pai. 4, largh. pai. 3,6, 
il a.* di alt. pai. 3 , largh. pai. a, 3 , il 3." di alt. pai. a ; e col ver- 
tice della calotta di estradosso distante dalla linea che ne è base , oriz- 
zontalmente pai. Il , verticalmente pai. 4* 

Quindi fo il seguente 

CALCOLO. 


Primo. 



ragg. 

12 




i * 

gros.9. iui|). 

ft 

disi, orizz. tl 

suo quadr. 

121 

all. rinf. / 3 

0 lomma 

18 


triplo 

363 


quadr. 

324 

dibt. teli. 4 

tuo quadr. 

16 

»omm a 9 


9 


suinma 

379 


prod. 

1910 


disi. veri. 

4 



6 


prod. 

•1516 


prod. 

1 74Ub 



17496 





somma 

19012 


ragg. 

12 





SUO cubo 

1728 






4 





prod. 

6912 



6912 





diir. 

12100 





n* coti . 

0,5236 





prod . 

6335,56 
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Stcondo. 

somma ^ 18 . . • " 

larg, I.* rinf. 3,6" 

diff. 15,4 15,4 

larg. i.® rinf. 8,8 Urg. a.® rinf, 3,3 

prod. ”40,04" diff. 13,1 

all, a." rinf. 3 somma Urg, sottr. 4,9 

prod. T30,I3~ prod. 04,19 

all. 3,® rinf. 3 


prod 

. 138,36 prod. 1 

r 120,13 


oltcfiuli 1 

[ 138,38 


somma 

248,50 


n. cosi. 

6,2833 


prod. 

1561,3752 

risali. 

0335,5600 


rìiult. 

1561,3753 


diff, ■ 

47'74,I848 ' 



dota vo)„ è di paioli cubi- 

aio date al principio di qoe- 

«0 C.»po {^pag. ia 5 , 126) calcolasi il cosio di essa: ^ ^ 
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ARTICOLO VII. 

DELLA MISURA DELLE VOLTE A SCODELLA. 


I. 


yoUa a tcudella eslradossala piana. 

REGOLA. 


Si misuri la freccia della volta , il diametro della pianta del suo 
vano , il diametro del suo piano estradosso , e l' altezza di un tal 
piano sopra l' imposta. 

Si facciano i quadrali dei due diametri , il minore si moltiplichi 
per la freccia , ed il maggiore per la doppia altezza j il primo nro- 
dotto si sottragga dal secondo , la differenza si tripli , e dal triplo si 
sottragga il quadruplo del cubo della freccia. Ciò che risulta si mol- 
tiplichi pel numero costante o,i3og. 

Esempio. 

. I ■ 

Abbiasi una camera di pianta circolare cuveria da una volta a sco- 
della , il tutto come è rappresentalo nella fìg. 6. ( lav. 7 J t e vogliasi la 
misura di tutto il miiraineoto che costituisce una tal vulta. Della quale 
è aòce la pianta del suo vano , ed AB CE quella del suo piano estra- 
dosso , che in sezione secondo AC h rappresentato dalla retta A'C. 

Misuro la freccia Do della volta che sia di. pai. 6 , il dianaetro ac 
della pianta del suo vano che sia di pai. a4 , il diametro A'C del 
suo estradosso che eguaglia AC c che sia di pai. a8, e l'altezza A'I 
del piano estradosso A'C simra l'imposta IH che sia di pai. 8. £ sul 
luogo del lavoro scrivo. — Volta a scudella ( e qui dicesi 1’ uso cui è 
destinata , e la natura del muramento di che c composta ) di freccia 
pai. 6 , col vano di pianta di diametro pai. a4 j c ad estradosso pia- 
no di diametro pai. a8 , alto sopra l'imposta per pai. 8,.'. 

Avvertimento— Se il muro, non si arrestasse alla imposta IH. 
ma fosse più in alto protratto per esempio in v-y , potrebbesi errare nel 
misurare il diametro del piano estradosso j inqierciocchè non in tutto 
sarebbe visibile , essendo allora in parte nascosto dal muro soprappo- 
sto A' nyC . In questo caso al diametro a'A della parte dell' estradosso 
è uopo aggiungere le grossezze yiV, CV- del muro.- 
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Falle tali cose sul luogo del lavoro fo poi il seguente 

CALCOLO. 

diani. esirad. 2S suo quadr. 784 


diaui. vauo Tol. 24 suo quadr. &76 dopp. alt. 16 

freccia 6 prod. 12544 

prod. 3456 3456 

diff. 9088 
triplo 27264 

frccc. 6 suo cubo 216 

quadruplo 864 864 

diir. 26400 
n. cosi. 0,1309 
prod. 3455,7600 


Dunque la data scudellu costituisce di muramento pai. cubici 3/(55,76. 
Dal qual numero colle norme date al principio di questo capo ( pag. 125 , 
126 ) cavasi il' costo della data volta. 

8 . 

folta a tcudeìla eslradossata secondo una calotta sferica. 
REGOLA. 

Si misuri la freccia della volta , il diametro della pianta del suo 
vano , e la disuma orizzontale e verticale del vertice dell’ estradosso 
dalla linea eslerua dell’ imposta che ne è base. 

Si iacciano i quadrati del diametro e della doppia distanza oriz- 
zontale ; il primo si moltiplichi per la freccia , il secondo per la di- 
stanza verticale , ed il primo prodotto si sottragga dal secondio. Si fac- 
ciano i cubi della freccia e della distanza verticale ; ed il primo si sot- 
tragga dal secondo. Il triplo della prima differenza si addizioni col qua- 
druplo della seconda , e la somma si moltiplichi pel numero costan- 
te 0,1309. ' 

Esempio. 

Su quattro piloni , fig. 7 , ( la». 7 ), P,Q,R,S , siano voltali degli 
arcliivolti con quattro peducci o pennacchi , e su di essi sia poggiaU una 
scudella eslradossata a calotta sferica j il tutto come nella figura. Ove 
il circolo abed è la pianta del vano a* od Fai della scudella , ed AB CD 
la pianta dell' estradosso , ossia la projezione della linea esterna del- 
l’ imposta che ne c base. Vogliasi la misura del muramento che costituisce 
la data scodella , ossia di tutto quello compreso tra il piano d' imposta 
A'C, e la calotu sferica della quale A'ÈC hìa sezione secondo 

Misuro la freccia Fo della volta che sia di pai. 6, il diametro ac 
della pianU del vano della volu che sia pai. 34 , e la distanza orii- 


Digitized by Google 



V 


DELLE VOLTE A SCODELLA. 207 

tomaie Et, e verlicale C'e del venice E dell' rtlradosto da un punto 
<|ualunque C delta lìnea ABCD esterna dell' imposta A' C , che è 
base dell'estradosso A'EC. £ sul luogo del lavoro scrivo — Volta 
a scudella ( e qu'i dicesi il muramento di ohe è composta e 1’ uso cui 
è destinata ) estradossata secondo una calotta sferica ; e di freccia pai. 6, 
col vano di piauia di diametro pai. a4 i ^ vertice dell' estradosso 
dittante dalla linea esterna dell'imposta che ne è base per pai. i4 orix- 
zontalroente , e pai. 8 verticalmente. 

Così operalo sul luogo fo [loi il seguente 


(liam. vano voi. 


disi, verlic. 
frecc. 


CALCOLO. 



dopp. 

. ilist. ori'/. 

28 .Min quadr. 

784 

24 

buo quadr. 

i76 

disi. vert. 

8 


fiere. 

G 

proti. 

6272 


pi od. 

3450 .... 


3456 




diir. 

2816 ' 




triplo 

8448 

8 

SUO cubo 

512 



t 

suo cubo 

216 




diir. “ 

296 




quadruplo 

1184 


! 184 


somma 9632 
n. cosi. 0,1309 
l>rod. 1200,8288 


E risulta la misura dilla data voll.i di pai. cubici 1260,8.3. Dal 
quii! uuniero colle due prime ngole d.-ile ni primipio di questo capo 
C f 726 J cavasi 1* iniporto di essa volta. 
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ARTICOLO Vili. 

DELLA MISVEÀ DELLE rOLTE SPEBOIDJCBE. 

f 

s *■ 


VOLTB srEKOIOICHB DI riABTi CUCOLAKe. 




Volta ^eroidica a base circolare di sesto rialsalo o ribassato 
estradossata piana, 

REGOLA. 

Si roisari l' ampiezza e l’aliezza del vano della volta, il diametro 
del suo piano estradosso , c l’ altezza di esso sopra l’ imposta. 

11 quadralo del diametro del piano estradosso si moltiplichi per la 
sua altezza sopra l'imposta, ed il quadralo dell'ampiezza del vano si 
moltiplichi per la sua altezza *, dal triplo del primo prodotto si sot- 
tragga il doppio del secondo , e la diQ’creuza si moltiplichi pel numero 
costante o,z6i8. 

Eseufio. 

Abbiasi , fig. 8 (" lar. 7 J , una camera di pianta circolare aemdga, 
coverta da una volta sferoidica la di cui sezione secondo ed e A CEDE GA: 
vogliasi la misura di una tal volta , ossia di tutto il muramento compreso 
tra il piano d’imposta AB e quello di estradosso DE. 

Misuro l'ampiezza AB e l'altezza FC del vano della volta, e sia 
AB pai. 34 ed FC pai. 6; misuro il diàmetro DE che è uguale de 
del piano estradosso, e l'altezza GE di esso sopra l'imposta BG ■, e 
sia DE pai. 3a , e GE pai. 8. £ sul luogo del lavoro scrivo — 
Volta sferoidica di base circolare f e (^ul dicesi il muramento dì che è 
composta , e 1' uso cui è destinata ) di sesto ribassato , col vano di am- 
piezza pai. a4, alt. pai. 6 , e coll'estradosso piano di diametro pai. 3a, 
ed allo sopra l'imposta per pai. 8 (*)■ 

(*) In rgual modo si procederà se la volta sia di sesto rialzato : solo si scri- 
verà — Volta sferoidica di base circolare di sesto rialzalo , col vano di ampiezza 

F ai. a4 oh. pai. /jS , e coll' estradosso piano di diametro pai. 3a ed alto sopra 
imposta per paL 3o, B similmente , solo cambiando i numeri delle alt., si pro- 
cederà nei calcoli. 
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Con questi dati poi fo il seguente 

CALCOLO. 

diala. Mirati. 31 suo quadr. 1U14 

alt. su imp. 8 

prod. 8191 suo triplo 14576 

impiex. vano 14 suo quadr. 576 

alt. vano 6 

prod. 3466 suo dop. 6911 

diff. 17664 
n. cosi. 0_,16I8 
, prod. 4624,4352 

Dunque il muramento costituente la data volta fe di pai. cubici 46i4i44' 
Dal qual numero colle norme prescritte al principio di questo capo 

pag. iu5 p ii6 J cavasi il prezzo del muramento della volta medesima. 

. 2 . 

F'olta rferoidica a Base circolare, di sesto rialzato o ribassalo 
estradossata secondo una calotta sfcroidica. 

REGOLA. 

Si misuri l'altezza e l' ampiezza del vano della volta , e si misurino 
le distanze orizzontale e verticale di un punto qualunque dell’ estrados- 
so dal suo vertice e dalla sua base, die è linea esterna dell' imposta. 

Il doppio della distanza orizzontale superiore si sommi colla infe- 
riore , ed il quadruplo della distanza verticale superiore si sommi coll.i 
inferiore; la prima somma si moltiplichi pel quadrato della somma delle 
due distanze verticali , e la seconda pel quadrato della somma delle due 
distanze orizzontali ; i prodotti si moltiplichino rispettivamente per le 
distanze orizzontale e verticale inferiori ; il primo prodotto fìnale si sot- 
tragga dal secondo , c la diflerenza si moltipliclii per la somma delle 
distanze verticali e si divida pel prodotto di esse. — Il quadrato del- 
r ampiezza del vano della volta si moltiplichi per la sua altezza, ed 
il prodotto si sottragga dal trovato quoziente. La diflerenza si molti- 
plichi pel numero costante o,5a36 (*). 

(*) La groas. della volta debb' essere determinata prtncipalmenlc , alla imposta, 
alla eliiave , ed al punto di rottura. Eppciò la ellisse che genera la sferoide di 
estradosso non può essere qualunque , ma dcbb’essere tale da passare |«er cinque 
punti individuati : che sono due alla imposta , due ai punti di rottura , ed uno 
alla chiare. £ perciò che la superfìcie dell' estradosso non può supporsi coiicen- 
trira con quella d’intradosso; non può supporsi cioè, fìg. io, tav. 7 , che il cen- 
tro O della ellisse generatrice dell'intradosso sia ad un tempo centro della 

ellisse generatrice dell' estradosso. Questa avrà il suo centro in s>, uno dei suoi 
assi in •7', c sarà yGCf'l. Di qui deriva che si c dello volta sleroidica estra- 
dossala secondo una calotta sferoidica ; pereioerbè la porzione GCf 'l di ellisse 
non genera una seroisferuide , ma un segmento di essa t e deriva pure ebe il cal- 
colo che potrebbe ad alcuno sembrare più lungo del necessario non lo è ; imper- 
ciorebò per la pratica bisognava eliminare gli assi dell’ellisse yCf^l, non 

polendosi essi misurare , per non essere apparente la posizione del centro s*. 

27 
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E S e U f I O. 

' Abbiasi una volta sferoidira di sosto rialzalo , come sarebbe una cu- 
pola , eslradossata secondo una calotta sferoidica ; e sia , (ìg. io {tav. y,) 
eifbg la pianta di una talvolta, e GAFBIVCG il suo profilo secou- 
do ed. Se ne voglia la misura^ vogliasi la misura cioè di tutto il mu- 
rameuto messo al di sopra del piano d' imposta Gl , e compreso tra le 
due sferoide di iutrados.-.o c di estradosso. 

Misuro l’alt. OF e 1’ ampiezza yrfZ? del vano della volta , e sia OF 
pai. pai. 24; in olire scelgo un punto C del l’estradosso GCVI 

( il punto che rende pili facili le operazioni a farsi ) e misuro le distanze 
orizzontale e verticale di esso dal vertice V dell’estradosso , e dal punto G 
della sua base rappresentata in pianta dalla circonferenza en\de f misuro 
cioè le CEyFV distanze verticale ed orizzontale del punto C dal ver- 
tice ^ , e le CD, DG distanze orizzontale e verticale del medesimo 
punto C dall’altro G, ossia dalla base dell’ estradosso j e sia CjE' pai. 8, 
EV pai. 10,7, CD pai. fi, 3 c DG pai. 24. E sul luogo del lavoro 
scrivo — Volta sferoidica ( e qu’i dicesi la natura del muramento di che 
è composta e l’uso cui è destinata ) di sesto rialzato col vano di alt. 
pai. 3o,5 e di ampiezza pai. 24 , ed cstradossata secondo una calotta 
sferoidica di cui un punto è distante dal vertice verticalmente per pai. 8 ed 
orizzontalmente per pai. 10,7 e dalla base orizzontalmente per pai. 6,3, 
e verticalmente per pai. 24. 

Fatte tali cose sul luogo del lavoro , fo poi il seguente 


dis.Vtr.inp. 
dii. ver. inf. 
‘ tounna 


dist. oriz. sup. 

10,7 

doppio 

21,4 dis. 

8 dis. oriz. inf. 

6,3 dis. 

somma 

27,7 

32 ... luoquad. 

1024 

’ prod. 

28364,8 

dist. orizz. inf. 

6,3 


prod. 178698,24 


CALCOLO. 

dist. vert. sup. 
quadnij.lo 
oriz.sup. 10,7 dii. ver. inf. 
oriz. inf. 6,3 somma 
somma 17,0 suo qnad.s 
prod. 
dist. vert. inf. 

prod. 


8 

"32 

24 

66 

289 

16184 

24 

388416, 

178698,24 


diir. 209717,76 dist.ver.inf. 24 
somma dist. vert. 32 disi, ver.su. 8 

prod. 6710968,32 d. prod. f 192 

quoz. \34962,9t 

ampiez. vano 24suoquadr. 578 


alt. vano 30,5 

prod. 17668 1*568 

diff. 17384,96 
n.cost. 0,47 


prod. 9102,76 

Epperè il muramento che costituisce la data volta sferoidica è di mi- 
sura pai. cubici 9103,77. Dal qual numero colle norme prescritte al 
principio di questo capo (/mg. 125, 126 ) cavasi il costo della data volta. 


Digitized by Google 


DELLE VOLTE SFEROIDICHE , DI PU:<TA CIRCOLARE. 211 

3 . 

yoUa sferoidica a base circolare estradossata seconda una caìoila 
sjeroidica , e con rinjtanco . 

REGOLA. 

Si misuri Talieiza e l’ampiezza del vano della volta , la distanza 
orizzontale e verticale del vertice della calotta di estradosso dalla sua 
base , e 1 ' altezza e la larghezza del rinfianco. Si calcolino T altezza e 
r ampiezza totale della volta. 

Si facciano i tre calcoli seguenti: — i." all’altezza totale si aggiunga 
la doppia altezza del rinfianco , la somma si molliplicbi pel quadralo della 
metà dell’ampiezza totale, ed il quadrato della distanza orizzontale si 
moltiplichi per la verticale j i due prodotti si addizionino e la somma si 
raddoppii : — a.° dell’altezza totale e di quella del rinlìauco facciausi i 
quadrali , il prinso si moltiplichi per 1’ altro della distanza orizzontale, 
e la loro somma pel quadrato della semilarghezza totale', il primo pro- 
dotto si sottragga dal secondo, e la difièrenza si molliplicbi per la di- 
stanza verticale , e si divida pel prodotto dell' altezza totale nell’ altezza 
del rinfianco: — 3 ." dell’ampiezza del vano si feccia il quadrato , che 
si moltiplichi per la sua altezza. Dal primo risultamento si sottragga il 
secondo j dalla differenza il terzo , e ciò ebe si ba si molùplicU pel 
numero costante 0,5236 (*). 


Esempio. 

Abbiasi una volta sferoidica di sesto rialzalo , fìg. il , (tav. 7), come 
sarebbe una cupola estradossata secondo una calotta sferoidica , e con rin- 
hanco; e sia afbg la pianta di una tal volta e GAFBIF CDG il suo 
profilo secondo ed. Se ne voglia la misura ^ vogliasi la 'misura cioè di 
tutto il muramento messo al disopra del piano d’ imposta Gl. 

Misuro l’alt. OF e l'ampiezza AB del vano della volta, e sia OF 
pai. 3 o, 5 , AB pai. 24 ; misuro le distanze orizzontale FE e verti- 
cale EC del vertice F della calotta di estradosso dal punto C, nssia dalla 
sua base, e sia EF pai. 14,2 ed EC pai. 16 ; la largb. 1 ?C, e l’al- 
tezza GD del rinfianco, e sia DC pai. 2,8 e GD pai. 16; e calcolo 
l’alt, totale OF della volta , che è uguale ad EC più DG , e per- 
ciò risulta pai. 3 a , e Tampiczza totale Gl che c uguale a due volte 

(”) Questa regola suppone , come v.i fitto in buona architettura , che fa sferoide 
deff eslrado^^o passi per la circonferenza del circolo snt piano deli’ imposta che 
e base del rinliancu. Però la ellisse generatrice della sferoide di estradosso sarA 
Ueteriiiin.ita dalla gross, alla imposta , al punto di rottura, cd alla chiave: e 
non potrà essere , come taluno potrebbe supporre , concentrica colla ellisse che 
genera la sferoide di intradosso. Uovendo essere la gross. alla chiave sempre mi- 
nore che quella al puiilo di rottura , c questa minore che quella .sU' imposlaj 
il centi'u della sfertnde di estradosso cadrà al ili sotto di quello della sferoide 
d’ lulradoùu i però era iKqK) , non polendosi col latto inisiiiare, elimiuare dai cal- 
coli gli assi della sferoide dell’ estradosso. Di qui c thè i caleoll sembrano al- 
cun poco luuglielli. 


% 
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la «mima di EV con CD, e perciò di pai. 34- E ad un tempo «ul 
luogo del lavoro icrivo — Volta sleroidica ( e qui dicesi di qual na- 
tura ne è il muramento di che è composta e l’uso cui è destinata ) 
di sesto riattato col vano di alt. pai. 3o,5 ed ampietza pai. , eslra- 
dossata secondo una calotta sferoidica col vertice distante dalla sua base 
oriuontalniente pai. l4,’ e verticalmente pai. i6, e con rinfianco di largb. 
pai. a, 8 ed allo pai. i6 , talché l’alt, totale della volta è di pai. 3a, 
c l’ ampietza totale di pai. 34. 

Fatte tali cose sul luogo , fo poi il seguente 


CALCOLO. 


Primo, 


alt. totale 32 

dopp. all. rinf. 32 

somma 64 

metA amp. tot. 17 mio qiudr. 289 

prod. 1841)6 18496 

disL orixs. 14,1 suo quadr. 201,64 

disi. vcrt. 16 

' prod. 3226,24 3116,24 

somma 21722,24 

dopp. 43444,4» 


Secondo 


alt. tol. ai 
alt. rinf. IO 

metA amp. tot. 17 

alt. tot. 31 
diat. orilt. 14,1 


too quadr. 1024 

suo quadr. 166 
somma 1280 
suo quadr. 189 

prod. 369920 ... 369910 

iuo quadr. ]024 
suo quadr. 201,64 

prod, 206479,36 .... 206479,36 

diK 163440,64 all. tot. 32 
disi. verL 16 alt. rinf. t» 

prod. 2616060,24 d.perpro. ( AH 

quoz. V 6107,62 


Teno. 


ampiczxa vano 24 suo quadr. 676,0 

all. vano 30,6 

prod. 17668 
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I.* rùult 43444,48 
3.° risult. 5IU7,S2 
diir. 38336,96 
3.° riault. 17568,00 

diff. 20768,96 
n. cosi. 0,5236 

prod. 10874,6275 ■ 


Quindi la misura del muramento 'della data volta è di pai. cubici 
iu 874)63. Dal qual numero colle norme date al principio di questo ca- 
po {^pag. ii 5 , 736) cavasi il costo della data volta. 

4. 

y alta sferoidica a base circolare , estrariossala secondo una calotta 
sferica e con rinjìanco. 

REGOLA. 

Si misuri l’altezza e l'ampiezza del vano della volta , la distanza 
orizzontale e verticale del vertice dell' estradosso dal circolo che ne è 
base, c l'altezza e la larghezza del riiiliatico. 

11 triplo del quadrato della distanza orizzontale si addizioni col qua- 
drato della distanza verticale , e la somma si moltiplichi per la mede- 
sima distanza verticale ; la distanza orizzontale si sommi colla lar- 
ghezza del rinfianco , della somma si faccia il quadralo , che si mol- 
tiplichi per l'altezza del rinfianco e per 6. 1 due prodotti si sommino 
e dalla somma si sottragga il prodotto del quadrato dell' ampiezza del 
vano nella sua altezza j e la differenza si moltiplichi pel numero co- 
stante o, 5 a 36 . 

Eseupio. 

Abbiasi una volta sferoidica a base circolare, Cg. 9 , {tao. 7), e di 
sesto rialzato , estradossata secondo ima calotta sferica , e con rinfian- 
co ; il profilo della quale c EAFBIV CDE : ove AFB è il profilo 
dell’intradosso, quello dell' estradosso , ed EDC quello del rin- 

fianco. Vogliasi la misura di una tal volta , ossia di tutto il muramento 
posto al disopra del piano d’imposta EI. 

Misuro l'alt. OF ^ e l'ampiezza AB del vano della volta, e sia OF 
pai. a 4 , ed AB pai. 34, misuro le distanze orizzontale FG, e verticale GC 
del vertice F dalla base dell’ estradosso , ossia dal punto C. e l'alt. ET? , 
c la larg. DC del rinfianco', e sia FG pai. i 3 ,i , GC pai. ia, 5 , ED 
pai. i 3 , DC pai. 3,9. E ad un tempo scrivo — Volta sferoidica ( e qui 
dicesi di che natura c il muramento di che è composta e l'uso cui è de- 
stinata ) a base circolare, di sesto rialzato col vano di alt. pai. ’x^ eil 
ampiezza pai. 34 1 estradossata secondo una calotta sferica col vertice 
distante dalla sua base orizzonlalmenie per pai. i 3 ,i e verticalmente per 
pai. 13 , 5 , e con rinfianco allo pai. i 3 , e largo pai. 3,9. 
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»14 

Cun qimii dati poi fo il seguente 

CÀLCOLO. 

disi, orizz. IJ,1 tuo qiiadr. t7f,6l 

triplo il 4,83 
diti. Tcrtic. i2,5 suo quadr. 166,25 
somma 671,08 
diti. veri. 12,6 

prod. 8388,50 8388,60 

diti, orizz. 13,1 
iarg. riiif. 3,0 

somma 17,0 suo quadr. 289 

alt. rinf. 13 

• prod. 3767 

6 


prod. 22542 22542,00 

somma 30930,60 

amp. vano 24 suo quadr. 576 
all. vano 24 

prod. 13824 13824 

diir. 17106,50 
D. cosi. 0,5236 

prod. 8066,9634 


Dunque la data volta è di misura pai. cubici 8956,96. Dal qual nu- 
mero colle norme prescritte al principio di questo capo(pag. 1 ‘ì5,I26) 
cavasi il costo del muramento della volta medesima. 

5 . 

f' olia fferoidlea a base circolare di sesia rialzalo , cstradossala 
secondo una calotta sferica e con più rinfiaachi accollati. 

REGOLA. 

Si misuri l'altezza e l’ampiezza del vano della volta , le distanze 
orizzontale c verticale del vertice della calotta di estradosso dalla linea 
che ne è base , l’altezza c la larghezza di ciascun rinfìanco. 

Si facciano i due calcoli seguenti c dal risultato del primo si sot- 
tragga il secondo. — 1° la distanza orizzontale si addizioni colle larghezze 
di lutti i rinfianchi , della somma si faccia il quadrato , c questo si mol- 
tiplichi per la somma delle altezze dei riuHanchi' medesimi e per 6 5 
ed al prodotto si aggiunga l’ altro ohe si ottiene così : delle due di- 
stanze orizzontale e verticale del vertice della calotta di estradosso dalla 
linea che ne c base si facciano i quadrati , ed al triplo del primo si ag- 
giunga il secondo ; la somma si moltiplichi per la distanza verticale; dalla 
qual somma dei due prodotti si sottragga l’altro del quadrato dell’ am- 
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piezza del vano per la sua altezza ; e la differenza si moIiipIicLi pel no- 
merò costante o.5o36 — - a° la distanza orizzontale si sommi ( a comin- 
ciare da sopra ) colla larghezza del primo rinCanco , la somma con 
quella del secondo, ciò che si ha con quella del terzo , e cosi di se- 
guito meno quella dell' infimo ; e ciascuna di tali somme si moltiplichi 
rispettivamente per l'altezza ^coll’ istesso ordine) del primo, secondo, 
terzo rinfianco , e cos'i successivamente ; c -per le somme rispettive delle 
altre larghezze non addizionate ; tutti i prodotti si sommino tra loro , 
e la somma si moltiplichi per 6,283a — Dal 1° risultalo finale si sottrag- 
ga il a° conóe si è detto. 

E s EU no. 

Abbiasi una volta sferoidica come è rappresentata nella fig. la, (tav. 7), 
di sesto rialzato , estradossata secondo una calotta sferica , e con tre riu- 
fianchi accollati. Vogliasi la misura del volume di una tal volta , ossia 
di tutto il muramento messo al di sopra del piano d'imposta AB. 

Misuro l'alt. 07^, e l'ampiezza AB del vano della volta \ e sia OF 
pai. 30, ed AB pai. 34 j misuro le distanze orizzontale e ver- 

ticale elidei vertice dell' estradosso dalla linea che ne è base, e sia 
CF pai. 11 , e CD pai. 8 ; e misuro le alt. TE,IIG,K1 , e le largii. 
DE,GT,IH de' rinfianchi , e sia TE pai. 3,5, G/f pai. 4j5, KI pai. 
5,5, e DE pai. 3 , GT pai. 3 , IH pai. 3. £ ad un tempo scrivo — 
Volta sferoidica (e qui dicesi la natura del muramento di che è composta 
e l'uso cui è destinata) a base circolare , di sesto rialzato di alt. pai. ao 
ed ampiezza pai. a4 , estradossato secondo una calotta sferica col ver- 
tice distante dalla linea che ne è base orizzontalmente per pai. 11 , e 
verticalmente per pai. 8 , e con tre rinfianchi ; il primo ( a cominciare 
da sopra) alt. pai. 3,5 largb. pai. 3, il secondo alt. pai. 4)^ largb. 
pai. 3, ed il terzo alt. pai. 5,5, e largo pai. 3. 

Fatte tali operazioni sul luogo del lavoro , fo poi il seguente 

CALCOLO. 

Primo, 



disi, orizz. 

Il 









larg. linf. i 




j 3,5 


1 3 

dùt. oriz. 1 1 suo quadr. 

121 

alt. rinf. < 4,5 

60 IDDI a 

20 

triplo 

363 

1 S,5 

quadr. 

400 

disi. veri. 8 suo quadr. 

64 

somnia 13,5 


13,5 

•omma 

427 


prod. 

5400,0 

disi. Tcrtic. 

8 



6 

prod. 

3416 


prod. 

32400 





•orama 

35816 

amp. vano 24 

suo quadr. 

575 




alt. vano 

20 




prod. 

11520 


11520 




diff.' 

24290 


- 


n. cosi. 

0 , 


prod. 12721,. 1805 
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prod. olt. { 3 

somma 

n. cosi. 6,2832 

prod. 328!), 2552 


Duoqbe la misura del volume della data volta è di pai. cubi. 9432, i 3 . 
Dal qual numero colle norme date al principio di questo capo {^pag. Ii 5 , 
ta 6 ) cavasi il costo di essa volta. 

s- *. 

VOLTE SrEROIDIcaS SI PIAira aLUTTlCA. 

6 . 

Folta sferoidìca a base ellittica eslradossata piana. 

REGOLA. 

Si misurino i due assi della pianta del vano della volta , e veggasi 
alla meta di quali di essi n' è uguale l’alteLLaj si misurino i due assi 
del piano estradosso , e l’altezza di esso sopra l'imposta. 

I due assi del piano estradosso si moltiplichino tra loro , ed il prodotto 
per l'altezza di esso da sopra l'imposta ; l'asse della pianta del vano la 
di cui meta non eguaglia l’altezza si moltiplichi pel quadrato dell'altro 
asse ; dal triplo del primo prodotto Quale si sottragga il secondo , e la 
differenza si moltiplichi pel numero costante 0,2618. 

Eseufio. 

Abbiasi una galleria ellittica, Qg. 1 (jav. £), la di cui pianta è achdacnìi, 
c sia coverta da una volta sreroidic.! eslradossata piana, della quale BIAEF 
c. la sezione secondo be, e DI' CELE è la sezione secondo dk : sarà bi iul 
la pianta del vano della volta, hitiick quella del suo estradosso che c 
rappresentalo nelle sezioni nelle rette MF,Nf.. Vogliasi la misura del 
volume di una tal volta ; ossia di tutto il muramento compreso tra il 
piano d’ imposta DE , e l'altro EF di estradosso. 

Misuro i due assi ab , cd della pianta del vano , e misuratane l'alt. 
CI vedo esser essa uguale alla metà dell'asse ininnre cd , misuro i 
due assi me , hit ossia bIF,NL dell'estradosso, e I.1 sua alt. EF da 


disi, orili. 

11 



larg. i.“ rinf. 

3 



somma 

14 


14 

Urg. non addiz. 

6 

largh. 2 . rinf. 

3 

prod. 

84 

somma 

17 

all. 1 . rinf. 

3,5 1 arg.non add. 

3 

prod. 

294 

prod. 

51 



ah. 2 .® rinf. 




prod. 229,5 



i.®risull. 12721 

,3856 



a.® risult. 3289,2552 



diir. 9432 

,1304 
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sopra r imposta BK -. e sia ah pai. 4 o , ed pai. ao , Gl ugnale alla 
ineU di cd , MF pai. 5 o , ed iVL pai. 3 o. E ad iiii tempo scrivo — 
Volta sferoidica ( e qui dicesi l’uso cui è destinala e la natura del mu- 
ramento di che è composta ) di pianta ellittica col vano di asse mag- 
giore pai. 4o, minore pai. ao e di alt. uguale alb meli dell’ asse mi- 
nore ; e con estradosso piano , di asse maggiore pai. 5 o minore pai. 3 o, 
ed alto da sopra Timpusta pai. la. 

Con questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 

as. mai;, eslr. 60 

as. min. cslr. 30 

proli. t &00 

alt. su imp. la 

prnd. I8UOU suo triplo 5t000 


•ss. ma", vano 40 
as. min. vano 20 suo qiiadr. 400 

prod. . 16000 16000 

" diff. 38000 

n. cosi. 0,1618 
prod. 9948,4000 


Dunque il muramento che costituisce la data volta è di misura pai. cu- 
bici 994 d. 4 °- numero colle nonne prescritte al principio di que- 

sto capo ( /tng'. /a 5 , iiG) cavasi il prezzo della volta. 

7 . 

V olla sfcroiiUca a base ellittica esiradossata secondo una semiellissoide. 

REGOLA. 

Si misurino i due assi della pianta del vano , se nc prendano le me- 
tà , e veggasi quale di questa e uguale alla sua altezza ; e si misurino 
la maggiore e minore delle distanze orizzontali , e In verticale del ver- 
tice dell’estradosso dalb linea esterna dell’ imposta , che ne è base. 

Le due misurate distanze orizzontali del vertice dell’estradosso dalla 
linea che ne è base si moltiplichino tra loro , od il prodotto per la di- 
stanza verticale ; il quadrato dell’ altezza del vano si moltiplichi pel 
semiasse della sua pianta che iiou gli c uguale , e dal primo prodotto 
fiti.ilc si sottragga il secondo ; la diflcrenza si moltiplichi pel numero 
costante 2,0944. 

E SE tre IO. 

Abbiasi una galleria ellittica , coverta da una volta sferoidica estra- 
dossata secondo una seniiellissoide , il tutto come mostra la fig. 2 dtdla 
C 1(10. 8 ), vogliasi la misura del volume di una tal volta. 

38 
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Misuro i due assi ab , cd della pianta acbd del vano della volta , che 
SODO rispeuivameote uguali a BÀ , DC , e veggo quali di essi è uguale 
alla sua alt. Gl, che perciò pure misuro ; e misuro la maggiore FE' 
e minore F'E" delle distanze orizzontali ... del vertice F 

dell'estradosso dalla linea esterna mk^e"nm delP imposta che ne è ba- 
se, e la sua distanza verticale EE' , ossia NE" dalla medesima linea i 
e sia ab pai. 4°j G/ pai. io , FE' pai. a5, F'E" pai. i5, EE' pai. la. 
E ad un tempo scrivo — Volta sfcroidica ( qui dicesi l'uso cui è destinata 
e la natura del muramento di che è composta ) di pianta ellittica col va- 
no di asse maggiore pai. 4° > e di alt. pai. io uguale alla met^ del- 
l’asse minore, e ad estradosso semiellissoidico col vertice distante dalla 
linea dell' estradosso che ne è base orizzontalmente la maggiore pai. a5, 
la minore pali i5, e verticalmente pai. la. 

Con questi dati lo poi il seguente 

CALCOLO. 


inag. (lisi. nri/.7. 



min. di»t. orizz. 

15 


prod. 

375 


di»t. vei t. 

12 


proci. 

4500 


all. vano 

IO 


siiit qiiacir. 

100 


neniìasft. mag. vano 

20 


prod. 

2000 

2000 


di ir. 2 suo 

II. cost. 2,094^1 

prod. 5236,0000 


Dunque il volume del muramento costituente la data volta è di pai. 
cubici 5a36. Dal qual numero colle norme prescritte al principio di 
questo capo ( pag. ia5, fa6) cavasi la misura della data volta. 

8 . 

F’ alla tferoidica a base ellittica estradossata secondo un segmento 
di ellissoide , e con rinfianco. 

REGOLA. 

Si misurino li due assi della pianta del vano , se ne prendano le 
metò , e veggasi a quali di queste n’ è uguale l’altezza; si misuri la 
maggiore e la minore Ira le distanze orizzontali del vertice dell’ estra- 
dosso dalla linea superiore esterna del rinfianco , la distanza verticale 
di esso dalla stessa , e l’altezza del rinfianco. 

Facciansi i tre calcoli seguenti ; — i.® le due misurate distanze orizzontali 
del vertice dell'estradosso dalla linea esterna del rinfianco si moltiplichino 
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tra loro, per l’altezza del riiifianco , ed il prodotto ti tripli: — a.* il 
doppio della disianza verticale si addizioni col triplo dell’ altezza del 
rinfianco , la somma si moltiplichi pel gib trovato prodotto delle due 
distanze orizzontali , e ciò che si ottiene si moltiplichi pel quadra- 
to della distanza verticale , e si divida pel quadrato della somma del- 
r altezza del rinfianco colla distanza verticale : — 3.* il quadrato del- 
r altezza del vano si moltiplichi per l’asse della sua pianta di cui la 
inetk non gli è uguale. 1 primi due risultamenti ti addizionino , dalla 
somma si sottragga il terzo , c la differenza si moltiplichi pel numero 
costante 1 , 0473 . 

Esempio. 

Abbiasi una galleria ellittica , fig. 3 ( tav. ^ ) , la di cui pianta è 
acbdaekmn, e sia coverta da una volta sferoidlca con rinfianco, e della 
quale BIÀMFf^ è la sezione secondo me, e CVLNDVC la sezione 
secondo dk ; sarà bcad la pianta del vano della volta , e kmnek quella 
della linea esterna del rin&nco denotato nelle sezioni in MFP,NLQ. Vo- 
gliasi la misura del volume di una tal volta •, ossia di tutto il muramento 
compreso Ira il piano d’imposta MC, ed il rinfianco e l’estradosso. 

Misuro i due assi ab, cd della pianta del vano , ne prendo la metà , 
e vedo che la seconda di esse è uguale all’ alt. Gl del vano : e sia 
Gl pai. IO , ed ab pai. 4<> j di tutte le distante ve,ve',vd ' , vn del 
vertice v dell’ estradosso dalla linea superiore esterna kenmk del rin- 
fianco misuro la maggiore ve ossia VF', e la minore vn ossia F'L-, 

misuro la distanza verticale FF* , ossia LV del vertice V dalla stessa 

linea mknem , e l’ alt. MF del rinfianco : e sia VF' pai. a5 , V'V 

pai. i5 , FF* pai. 4 s ed MF pai. 8. £ misurando le dette rette 

scrivo — Volta sferoidica (e qui dicesi l’uso cui è destinata e la na- 
tura del muramento di che è composta ) di pianta ellittica col vano 
di asse maggiore di pai. 4<> 1 di semiasse minore uguale all’ alt. di 
pai. IO , e con rinfianco alto pai. 8 , la di cui linea superiore serba 
dal vertice dell’ estradosso a segmento ellissoidico la maggiore distanza 
orizzontale di pai. a5 , la minore di pai. i5 , e la distanza verticale 
di pai. 4 . 

Uopo tutto ciò fo poi il seguente 

CALCOLO. 


Primo. 

disi, orizx. mag. 

disi, orisz. min, 15 

O prod. 375 

alt. rinf. 8 

prod. 3000 
triplo 9000 
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dUt. verlic. 

4 

suo dop. 

8 

alt. rinf. 

8 

suo trip. 

24 



somma 

3Ì~ 



prod. 0 

375 alt. rinf. 



prod. 

13000 alt. vert. 

disi. Tert. 

4 

suo quid. 

I fl somma 



prod. 

I92UOO dir.suoquad. 




quos. 

Xeno 




alt. vano toI. 

IO 

suo quadr. 

too 



ass. nugg. 

40 



prod. 

4000 



i.° risult. 

9000 



a.” risult. 

1333,33 



somma 

10333, .33 



3.® risult. 

4000, 



diff. 

8333,33 



0 . cost. 

1,0472 



prod. 

6632,2032 



Dunque la misura della data volta è di pai. cubici 663i,a6. Dal 
qual numero colle norme prescritte al principio di questo capo {pag. 
ia5, 126 ) deducesi il costo del muramento costituente la volta. 


Digitized by Google 


DELLE TOLTE A VELA. 


221 


ARTICOLO IX. 


DELLA misura' DELLE VOLTE A VELA. 


Le volte a vela tono tempre o di. pianta rettangolare o quadrala ; 
ed ai quattro lati sono termiuate da quattro archivolti sempre uguali 
a due a due. Lo spazio compreso tra ciascuno di tali archivolti ed al 
di sopra di un piano condotto per l'imposte della volta , ossia de' delti 
archivolti , o punti di nascita di essi , suol essere o pieno o traforato, 
ed in lutto od in parte. Nelle regole che daremo supporremo esser pie- 
ni di muramento tali sparii , per modo che esse daranno non sola la mi- 
sura della volta propriamente delta , ma ancora ad un tempo* quella 
dei quattro tamburi compresi tra i suoi quattro archivolti ; per la qual 
cosa sarh uopo dedurne poi i vani che potranno esservi scolpili , per le 
regole date nell' articolo secondo del ca^ primo (^pag. 5i )‘. ed è chia- 
ro che quando i detti archivolti fossero del tutto a giorno vanno con- 
siderali ciascuno come un vano semicircolare o semiellillico di corda 
quanto l' ampiezza dell' archivolto , e di freccia quanto la freccia sua 
( reg. pag. 6o ; ree. 26, pag. ya. ). 

Le volte medesime all estradosso sogliono comunemente essere terminale 
di livello, comunque potessero pure terminarsi curve. Epperò non parle- 
remo che delle volte a vela estradossate piane. 

*. 

olia a vela di pianta quadrata con archivolti circolari. 
REGOLA. 

Si misuri la corda di un archivolto , un lato dell' estradosso , e la sua 
altezza da sopra l'imposta. 

11 quadrato del lato dell' estradosso sì moltiplichi per l’altezza dì es- 
so, da sopra l’ir^osta. Il cubo della corda si moltiplichi pel numero 
costante o,5685. E dal primo prodotto si sottragga il secondo (*). 

Esempio. 

Abbiasi una volta a vela di pianta quadrala ed estradossata piana , 
come è rappresentata nella fìg. 4 {lav. 8) , e vogliasi la misura del suo 
volume, ossia di lutto il muramento compreso tra il piauo d’imposta AC^ 
e l'allro di estradosso DE. 

(’') Leggasi il prologo messo al principio di questo articolo. 
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Misuro la corda AB di ua tuo archivolto , un lato DE del tuo estra- 
dosso e la tua alt. CD sopra l’imposta A C \ e sia AB pai. a 4 i 
pai. 3 a , e CD pai. i8. Ad un tempo , scrivo. — Volta a vela di pian- 
ta quadrata , ad archivolti circolari di corda pai. a4 , e ad estradosso 
piano di lato pai. 3 a, alto da sopra l' imposta per pai. i8. 

Dopo ciò fo il seguente 

CALCOLO. 


lato estr. 32 suo quadr. 

1024 


alt. estr. 

IB 


prod. 

18432 


cord, archiv. 24 suo cubo 

13824 


n. cosi. 

0,5885 


prod. 

7858,9440 .. 


* 


diff. 10573,056 


Dunque la misura del muramento della data volta è di palmi cu- 
bici 10673,06. Dal qual numero colle norme prescritte al principio di 
questo capo cavasi la misura della data Volta. 

Avvertimento — Qui sì è supposto, conformemente a ciò che è 
detto al princìpio dì questo articolo {pag. 22/), che lo spazio 
compreso tra l’archivolto AcB della volta , ed il piano A C d’imposta 
fosse pieno di muramento , che vi fosse cioè un tamburo in ciascun la- 
to. Però il numero 10673,06 contiene la misura di tutti quattro essi 
ancora. Se fosse a giorno come suole talora praticarsi, allora se ne ca- 
verà il vano: per esempio , colla regola i4 dell’ art. 2.° del i.* 
capo. (yTOg. 60 ); ò con altra di quelle , se in vece vi fosse un vano di 
altra natura , come pure talora suol farsi. 

i. 

FoUa a vela, di pianta quadrala, con archioobi eUittiei 
di uguale alteixa. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia di un archivolto , un lato dell' estra- 
dosso e l’altezza di esso da sopra l’imposta. 

11 quadrato del lato dell’estradosso si moltiplichi per la sua altezza 
da sopra l’imposta. Il quadrato della corda si moltiplichi per la iìreo- 
cia , e pel numero costante 1^6708. Dal primo prodotto si sottragga il 
secondo (*). 

(*) Leggi rintrodusione a quest’ art. [pag. 22 t.), 
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Esbmpjo. 

Abbia»! ana volu a vela, Hg. 5 (/ov. tf), eslradossala piana e di pianta 
quadrata come c rappresenutó nella figura , con archivolti ellittici e 
di uguale altezia : e vogliasi la misura del volume di una tal volta, os- 
sia di tutto il muramento compreso tra il piano A C dell imposta , ed 
ED di estradosso. 

Misuro la corda AB , e la freccia Fc di un archivolto , il lato DE 
dell’estradosso , e la sua alt. CD da sopra l’imposta BC. E sul luo- 
go scrivo Volta a vela di pianta quadrata ad archivolti ellittici tutu 

di uguale altezza, di corda pai. 24 , e di freccia pai. 6, ad estradosso 
piano di lato pai. 3 a, allo da sopra l’imposta per pai. 9 . 

_ Dopo ciò fo il seguente 

CALCOLO. 

lato estr. 31 suo quadr. 1024 

alt. estrad. 9 

prod. 92 IB 9JI8 

cor. archir. 24 suo quadr. 570 

frec. areb. 6 

prod. 3468 '' 

n. cost. 1,5708 

prod. 5428, BSTT* 5428,0848 

diff. 3787,3152 

Dunque la misura della data volta è di pai. cubici 3 ^ 87 , 32 , dal qual 
numero colle norme prescritte al principio di questo capo cavasi il co- 
sto della data volta. 

Avvertimento — Qui si è supposto conformemente a ciò che è detto 
al principio di questo articolo (pag- 22 / ) , che lo spazio ABc, com- 
preso tra l’archivolto AcB della volta , ed il piano, AB d’imposta fos- 
se pieno di muramento , che vi. fosse cioè un tamburo in ciascun la- 
to ; per la qual cosa il numero 3787,32 contiene la misura di tutti 
quattro essi ancora. Se fosse a giorno come suole talora praticarsi, al- 
lora se ne caverà il vano ; per esempio colla regola 14 dell’ art. 2 *. 
del 1 °. capo {pag- 60 ) ', o con altra di quelle , se invece vi fosse un 
vano di altra natura , come pure talora suol farsi. 

3. 

Folta a vela dì pianta rettangolare con archivolti semicircolari. 
REGOLA. 

Si misuri la diagonale della pianta del vano della volu , le corde 
di due archivolti dissuguali , i lati dissuguali dell' estradosso e l’altezza 
di esso sopra l’imposta. 


) 
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1 due lati dell' estradosso si moltiplichino tra loro , ed il prodotto 
nell' altezza dell' estradosso sopra le imposte. Le due cord* si molti- 
plichino, ed al prodotto sì aggiunga il doppio del quadrato della dia- 
gonale ; la somma che ne risulta si moltiplichi per la somma delle cor- 
de , dai prodotto sì sottragga il doppio del cubo della diagonale , e 
^la difl'erenza si moltiplichi pel numero costante o,i3og. Dal primo pro- 
dotto finale si sottragga il secondo. 

Eseupto. 


Abbiasi una volta a vela esiradossata piana , fìg. 6 {tav. 8) , di pianta 
rettangola aJ>g , le di cui sezioni secondo PQ,RS sono rappresentate 
in AmBCDE y B'nGIFD' : vogliasi la misura del volume di una tal 
volta, ossia di tutto il muramento compreso tia il piano d'imposta ACI^ 
c l'altro di estradosso EDF. 

Misuro la diagonale og della pianta ahg del vano della volta e sia 
pai. 38,4^ i misuro la corda AB dell' archivolto maggiore e sia 

AB pai. 3o ; e la corda .B'G dell' archivolto minore B'nG e sià B'G 
di pai. 24 , e misuro i lati magg. EV , e min. JFF dell’ estradosso, 
e l'alt. DC di esso da sopra l' imposta c sia ED D' F 
pai. 34 , e DC pai. 21. E sul luogo del lavoro scrivo. — ■ Volta a 
vela ( c qui dioesi la natura del muramento di che è composta e l'uso 
cui c destinata ) di pitinta rettangola di diagonale di pai. 3d,4a, con 
archivolti semicircolari , i due maggiori dì corda pai. 3u ed i minori di 
corda pai. a4> ad estradosso piano di lato magg. pai. 4<> min. pai. 
34, ed alto sopra l’imposta per pai. 21. 

Con questi dati fo poi il seguente 




CALCOLO. 

• 




lato mag. cslr. 

40 




1 . 1(0 min. C8tr. 

34 




prod. 

1360 




alt. csirad. 

2t 




proci. 

28300 

.. 28ÌD0 


cor. arch. rn.tg. 

30 




cor. areb. tnii^ 

24 




proci. 

720 cor. .ire. m.ig. 

30 


qua. iliag. 

i 470,10 

cor. are. min. 

24 


SUO dopp. 

29à2,20 

29r>2,20 .somma 

54 


1 

somma 

3072,20 

3672,20 




proci . 

198298,80 


cuh. diag. 

&C7II,C2 


suo dopp. 

113423,24 


1 13423,24 




cliir. 

84875,50 




II. cust. 

0,1309 




prod. 

11110,2108 .. 

... mio, 


dlir. 174 iti, 7 892 


Dunque la misura del volume della data volta è di pai. cubici <74 
dal mtal numero colle norme date al principio di questo capo (/'«g >25, 
726} Cavasi l'importo' della data volta. 
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AtVERTIMESTO — Come è dello nel prologo a questo articolo {ptig- 
33 / ) il numero I7449i79 comprende non solo la misura della volta 
propriamente detta , ma ancora quella dei tamburi messi al disotto dei 
suoi archivolti , dei quali AntBA , B'nGB' ne sono due ; poiché la 
regola suppone che essi fossero pieni. Se fossero traforali , se vi fossero 
aperti dei lumi cioè , misurati mi per le regole date nell’articolo secondo 
della prima parte (png- 5/ ) , i numeri che ne risulterebbero si sottrar- 
rebbero dall' altro i 7449>79- Similmente se i detti archivolti fossero del 
tutto a giorno, come pure suol pratticarsi ; allora si considererebbe AmB 
come un vano semicircolare , che si misurerà per l.a reg. 5i dell’ art. a.” 
del cap. I.° {pag. 6o) e ciò che ne verrà si dedurrà dal detto numero 
ottenuto per (a regola precedente. 


4 . 

P'olta a vela estradossata piana, di pianta rettangolare con archivolti 
due opposti semicircolari e gli altri due semiellittici , e tutti di eguale 
alt essa. 


REGOLA. 

Si misurino le corde di un arrdiivolto semicircolare e di uno dei semiel- 
liltici , un lato maggiore ed uri minore dell’ estradosso e la sua altezza 
da sopra l' imposta. 

I due lati dell' estradosso si moltiplichino , ed il prodotto nell’ altezza 
dell’ estradosso sopra l’ imposta. 11 quadrato della corda dell’ archivolto 
semicircolare si moltiplichi per la corda dell’ archivolto semiellittico, 
e pel numero costante 0,5685. Dal prìiu^ prodotto Cuaie si sottragga 
il secondo. 

Eseufio. 

Abbiasi una volta a vela di pianta rettangola , fìg. ^ {lav. 8), co- 
me è rappresentata nella figura ; sul .lato innggiore , cioè , ab della pianta 
abbia un archivolto AmB a forma di semiellisse , e sul lato minore bg 
della pianta medesima'’ abbia uii archivolto semicircolare B'nG , la di 
cui altezza o raggio On , sia uguale ali’ alt. o freccia Om dell’archi- 
volto semiellittico ; c cos'i sui lati op[>osli hg, ah -, talché tutti i quat- 
tro della volta abbiano ugtiale altezza : e sia estradossata piana. V’o- 
gliasì la misura del muramento di una tal volta , ossia di tutto quello 
compreso tra il piano d’imposta ACB’I e l’altro di estradosso EDF\ 
non escluso i tamburi AmB , B'nG, e gli opposti. 

Misuro le corde AB ^ B'G di due archivolti , l’uno ellittico e l’altro 
circolare, il lato magg. DE, ed il min. Z7'.F dell’ estradosso e l’ak. CD 
del piano estradosso ED , sopra l’imposta ; e sia AB pai. 3o, B'G 
pai. a4t ED pai. 4o, D'F pai. 34, e CD pai. i8. Ad un tempo scrivo 
— Volta a vela ( e qui dicesi la natura del muramento di che è composta 
e l’uso cui è destinata ) di pianta rettangolare con archivolti lutti di ugua- 
le all. , i due maggiori seiniellitlici depressi di corda pai. 3o, ed i due mi- 
oevi semicircolari di corda pai. a4 i c ad estradosso piano di lato magg. 
pai. 4o, min. pai. 34 , ed allo sopra l’imposta pai. |8. 

>9 
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Con questi d.ili fo poi il seguenic 


CALCOLO, 

lato luagg. estr. 40 

lato min. ealr. 34 

prod . 1360 

alt. cstr. 18 

prod.’ 24480 24480 


cor. circ. 24 suo quadr. 576 

cor. cllis. 00 
prod. 17280 
n. cosi. 0,5685 

prod. 9823,6800 9823,68 

diff. 14656,32 


Dunque la misura della data volta, ossia di tulio il muramento compre- 
80 Ira i piani della sua imposta e del suo estradosso è di pai. cubici 
i 4656,33. Dal qual numero colle norme prescritte al principio di questo 
capo {pag~ 725, 726) cavasi la misura della data volta. 

Avvertimemto — Come si c dello {pag. 22/) la regola da la misura 
di tutto il muramento compreso Ira i piani d'imposta c di estradosso non 
escluso i tamburi AmBA,B'nGB' . Che se questi fossero traforati , o del 
tutto a giorno , dall' ottenuto numero si sottrarranno i numeri esprimenti 
la misura dei vani , e che si ottengono per le regole riportale nell'articolo 
2.° del capo primo : così se saranno del lutto a giorno, si misurerà tutto 
il vano del tamburo AmB c del suo opposto colla regola 26 del detto ar- 
ticolo ( pog. 72 ) e Tal Irò B'nC e suo opposto colla regola l4 dell’ar- 
ticolo medesimo {pag. 6 o). 


S. 

p^oUa a pela di pianta rettangolare con archipolti semieUittici tutti 
di uguale aUezta. 

REGOLA. 

Si misurino le corde di due archivolti disuguali , la freccia di uno 
di essi il lato maggiore ed il minore dell'estradosso, e l'altezza sua 
da sopra l'iinposta. 

I due lati dell' estradosso si moltiplichino ed il prodotto nell’ altezza del- 
l’estradosso sopra l'imposta. Le due corde si moltiplichino tra loro , ed 
il prodotto per la freccia e pel numero coslanie 1,137. Dal primo pro- 
dotto finale si sottragga il secondo. ■ 

Esempio. 

Abbiasi una volta a vela di pianta rettangolare , come è rappresentata 
dalla fig. 8. (top. 8 .J, di pianta rettangolare abgh e con archivolti semiel- 
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litici AmByB'nG i tutti di uguale altezza come vedonsi nelle sezioni 
della volta secondo PQ ed SR. Vogliasi la misura di una tal volta 
ossia di tutto il muramento compreso tra il piano d’imposta AI, e quello 
di estradosso EFf. non escluso i tamburi AtnB , BrnG egli opposti, 
dei suoi archivolti. 

Misuro le corde AB,B' G ài Aw suoi archivolti disuguali , la freccia 
no di uno di essi , i lati magg. ED, e min. IFF dell'estradosso , e la sua 
alt. Z 7 C da sopra l’imposta ; e sia AB pai. 3 o, B'G pai. a 4 > 'X’ 
pai. 6 , ED pai. 4 o , Z/J^pal. 34 , e DC pai. io. £ ad un tempo scri- 
vo — Volta a vela ^e qui aicesi la natura del muramento di che è com- 
posta , e l’ uso cui e destinata ) di pianta rettangolare , con archivolti 
semiellittici li due maggiori di corda pai. 3 o , ì minori di corda pai. 
34 e tutti di ugnale freccia di pai. 6 ; e ad estradosso piano di lato 
magg. pai. 4 o , mio. pai. 34 , alto sopra l’imposta per pai. io. 

Con questi dati fo poi il seguente 

calcolo. 

lato mag. «str. tO 
lato mio. estr. 34 
' prod. 13A0 
alt. cstr. 1 0 

. prod. 13000 13600 . 


cor. mag. 30 

cor. min. 34 

prod. 720 

frecc. 6 

prod. 4330 

n. cosi. > 1,M7 

prod. 4911,840 4911,84 

diir. 8688,16 


Dunque la data volta , compresi i tamburi dei suoi quattro archivolti, 
è di misura pai. cubici S688,i6. Dal qual numero colle norme prescritte 
al principio di questo capo , cavasi l’importo della data volta. 

ÀvvERTiMEHTO — Come si è detto {pag. 22/ ) la regola dk la misura . 
di tutto il muramento compreso tra i piani d'imposta c di estradosso non 
escluso i lamAuri AmBA, B'nGB’. Che se questi fossero traforati , 0 del 
tutto a giorno ; dall’ ottenuto numero si sottrarranno i numeri esprimenti 
la misura dei vani , e che si ottengono per le regole riportate nell’ arti- 
colo 2° del capo primo : cos'i se saranno del tutto a giorno si misurerà tut- 
to il vano dei tamburi AmB, B'nG e degli opposti colla regola 26 del 
detto articolo {^pag, 73 ). 
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FABTt I. CAPO li. ART. 


ARTICOLO X. 


DBLL4 MJSVRJ DELLE VOLTE A CROCIERA. 


Le volte a crociera sono lermiuate ai quattro lati da quattro archivolti j 
e lo spaeio compreso tra ciascuno di essi ed al di sopra di un piano con- 
dotto per r imposte della volta , ouia de’ detti archivolti , o punti di 
nascita dì essi , suol essere o pieno o traforato , ed in tutto od in parte. 
Nelle regole che daremo supporremo esser pieni di muramento tali spazii, 
per modo che esse daranno non solo la misura della volta propriamente 
detta , ma ancora ad un tempo quella dei quattro tamburi compresi tra 
i suoi quattro archivolti : per la qual cosa sarà uopo dedurne poi i vani 
che potranno esservi scolpiti , per le regole date nell'articolo secondo del 
capo primo (pag. 5/ ) : ed è chiaro che quando i detti archivolti fossero 
del tutto a giorno vanno considerati ciascuno come un vano semicircolare 
o semiellittico di corda quanto l’ ampiezza dell’ archivolto , e di freccia 
quanto la freccia sua ( reg. id, pag. 6o ; reg. a6 , pag. 73. ). 

Le volte medesime all’ estradosso sogliono comunemente essere termi- 
nate di livello comunque potessero pure terminarti curve. Epperò non 
parleremo che delle volte a crociera esiradossate piane. In oltre il loro 
intradosso ha il suo vertice od allo stesso livello colle sommitk dei 
suoi quattro archivolti , od al di sopra di tutti essi o di alcuno ; nel 
primo caso le volte a crociera sono cilindriche , nel secondo ellissoi- 
diche } e nel secondo più difficili a misurarsi che non nel primo. Per 
la qual cosa divideremo questo articolo in due paragrafi : nel primo ti da- 
ranno le regole per le volte a crociera cilindriche , nel secondo per 
quelle ellittoidiche. 

S I. 

TOITB A CROCIERA CIURDRICHR. 


I. 

F^oba a crociera ettradossaia piana di pianta quadrata con archivolti 

circolari. 

REGOLA. 

Si misuri la corda di un archivolto , un lato dell’ estradosso , e la sua 
altezza da sopra l’imposta. 

Il quadrato del lato dell’ estradosso si moltiplichi per l'altezza di esso 
da sopra l'imposta. Il cubo della corda si moltiplichi pel numero co- 
stante o,4Ss. E dal primo prodotto si sottragga il secondo (*). 

(*) Leggasi il prologo messo al principio di questo articolo. 
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Essurio. 

Abbiali una volta a crociera di pianta quadrala cd eitradossata piana , 
come è rappreienlau nella Cg. 9 (tav. 8 ), e vogliasi la misura del suo 
volume , ossia di lutto il mnrameuio compreso tra il piano d’imposta AC, 
e l’altro di estradosso DE uon escluso i suoi quattro tamburi. 

Misuro la corda di un suo archivolto ,■ un lato DE del suo estra- 
doiso e la sua alt. CD sopra Timposta AC ; e sia AB pai. a4 , DE 
pi. 3a , e CD pi. i4- Ad un tempo scrivo. — Volte a crociera di pianta 

3 uadraU , ad archivolti circolari di corda pai. a4 , e ad estradosso piano 
i lato pi. 3a , alto da sopra Timposu pr pi. i4- 
Dop ciò io il seguente 

CALCOLO. 

lato csUr. 33 suo quadr. 1034 
alt. eslrad. 14 

prod. 14336 14336 


cord, archiv. 34 suo cubo 13834 

n. cosi. 0,453 

prod. 6348,4480 6348,448 

dilF. 8087,553 


Dunque la misura del muramento della data volta c di pai. cubici 
8087,55. Dal qual numero colle norme prescritte al principio di questo 
capo cavasi la misura della data volta. 

Avvertimento — Qui si è supposto , conformemente a ciò che è detto 
al principio di questo articolo ( /mg. 228 ) , che lo spazio ABc, compreso 
tra l’archivolto AcB della volta , ed il piano AC d imposta fosse pieno di 
muramento , che vi fosse cioè un tamburo in ciascun lato. Però il 
numero 8087,55 contiene la misura di lutti quattro essi ancora. Se 
fosse a giorno conie suole talora praticarsi , allora se ne caverò il va- 
no : pr esempio , colla regola 14 dell’ art. a." del i.” cap ( pag. 
60) ; o con altra di quelle , se invece vi fosse un vano di altra natura, co- 
me pure talora suol farsi. 

9. 

ydia a crociera cilindrica estradossaia piana , di pianta quadrata , 
e con archivolti semiellittici. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia di un archivolto, un lato dell’estra- 
dosso e l’altezza di esso da sopra l’imposta. 
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11 quadrato del lato dell'estradosso si moltiplichi per la sua altezza 
da sopra l' imposta. Il quadrato della corda si moltiplichi per la frec- 
cia , e pel numero costante 0,9041. Bai primo prodotto si sottragga 
il secondo (*). 

Esempio. 

Abbiasi una volta a crociera cilindrica, lìg. io 8), estradossata 
piana e di pianta quadrata , come è rappresentala nella figura , con 
archivolti ellittici e di uguale altezza : e vogliasi la misura del volu- 
me di una tal volta , ossia di tutto il muramento compreso tra il pia- 
no y 4 C deir imposta, ed ED di estradosso, non escluso i suoi quat- 
tro tamburi. 

Misuro la corda AB , e la freccia Fc di un archivolto , il lato DE 
dell'estradosso, e la sua alt. CD da sopra l'imposta AC. E sul 
luogo scrivo — Volta a crociera cilindrica di pianta quadrala ad archi- 
volti ellittici tutti di uguale altezza , di corda pai. 34 , e di freccia 
pai. 6 , ad estradosso piano di lato pai. 3 a , alto da sopra l'imposla 
per pai. 8 . 

Dopo ciò fo il seguente 


CALCOLO. 


lato cstr. 33 suo quadr. 1034 
alt. csirad. 8 

prod. 8193 . 8192 


'cor. arch. 34 .suo quadr. 576 
frec. arch. 6 

prod. 3456 
n. cosi. 0,9041 

prod. 3134,5696 3134,5696 

diff. 5067,4304 . 


Dunque la misura della data volta è di pai. cubici 5067,43 dal qual 
numero colle norme prescritte al principio di questo capo (póg. /> 5 , iu6) 
cavasi il costo della data volta. 

Avvertimehto — Qui si è supposto conformemente a ciò che è dello 
al principio di questo articolo {pag- 228), che lo spazio ABc , compreso 
tra l’archivolto AcB della volta , ed il piano AB d’imposta fosse pieno 
di muramento , che vi fosse cioè un tamburo in ciascun lato ; per la qual 
cosa il numero 6067,43 contiene la misura di tulli quattro essi anco- 
ra. Se fosse a giorno come suole talora praticarsi , allora se ne caverà 
il vano: per esempio colla regola 26 dell' art. 3*. del i." capo 
{pag. 72),- o con altra di quelle , se invece vi fosse un vano di altra 
natura , come pure talora suol farsi. 

(*) Leggi r introduzione a questo art. [pag. saS ). 
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s. 

Volta a crociera cilindrica estradossata piana, di pianta rettangolare 

con archivolti due opposti semicircolari e gli altri due semiellittici. 

REGOLA. 

Si roisurìDo le corde di un archivolto semicircolare e dì uoo dei se- 
miellittici, un Iato maggiore ed uno minore dell'estradosso e la sua al- 
tezza da sopra l'imposta. 

I due lati dell'estradosso sì moltiplichino , ed il prodotto nell’altez- 
za dell'estradosso sopra l'imposta. 11 quadrato della corda dell'archi- 
volto circolare si moltiplichi per la corda dell' archivolto ellittico , e 
pel numero costante o,45a. Dal primo prodotto finale si sottragga il 
secondo (*). 

EssitPio. 

Abbiasi una volta a crociera cilindrica di pianta rettangolare , come 
è rappresentata nella fig. 1 1 , ( lav. 8), sul lato maggiore ab della pianta 
abbia un archivolto .dmB a forma di semiellisse , e sul lato minore bg 
della pianta medesima abbia un archivolto semicircolare B'nG , la ili 
cui altezza o raggio On , sia uguale all’alt, o freccia Om dell’ archi- 
volto ellittico i e cos'i sui Iati opposti hg ^ ah ; talché tutti i quattro 
della volta abbiano uguale altezza j e sia estradossata piana. Vogliasi la 
misura del muramento di una tal volta , ossia di tutto quello compreso 
tra il piano d’imposta ACB'I e l’allro di estradosso Et) F, non esclu- 
so i tamburi AmB, B'nG , e gli opposti. 

Misuro le corde AB , B'G di due archivolti , l’uno ellittico e l’al- 
tro circolare , il lato magg. DE , ed il min D'F dell’ estradosso , e 
l’alt. CD del piano estradosso ED , sopra l’ imposta AC\ e sia AB 
pai. 3o , B'G pai. a4 > P®*- 4° > pai.. 34 , e CD pai. 14. 

Ad un tempo scrivo — Volta a crociera cilindrica ( e qui diccsi la na- 
tura del muramento di che è composta e l’ uso cui è destinata ) di 
pianta rettaugolare con archivolti tutti di uguale alL ; i due maggiori 
semiellittìci depressi di corda pai. 3o e i due minori semicircolari di 
corda pai. u4 , e ad estradosso piano di lato magg. pai. 4*’ > mio. pai. 
34 , ed alto sopra Timposia pai. i4. ^ 


(*) Leggi il prologo a questo art.* (pag. asSJ. 


832 VABTE I. CAPO II. ART. X. 

Con quelli dall fo il seguenle 


CALCOLO. 


cor. are. ciré. 


lato nagg. cstr. 40 
■alo mio. cslr. 34 
prod. 1360 
alt. cslr. 14 

prod. 19040 19040 


J4 suoquadr. 576 

cor. ellis, 30 

prod. 17280 

n. cosi. 0,451 y 

prod. 7810,56 7810,56 


dilT. 11229,44 


Dunque 1.2 misura della data volta , ossia di tutto il muramento com- 
preso Ira i piani della sua imposta e del suo estradosso è di pai. cubi- 
ci 11229 , 44 . Dal qual numero colle norme prescritte al principio di 
questo rapo (_pag- taG) cavasi il costo della data volta. 

Avvertimehto — Come si ,è detto ( pag. 238 ) la regola dk la mi- 
sura di lutto il muramento compreso Ira i piani d' imposta e di estra- 
dosso- non escluso i tamburi j4mB A, B'nGB'. Che se questi fossero tra- 
forali, o del tutto a giorno j dall' ottenuto numero si sottrarranno i nu- 
meri esprimenti la misura dei vani , e che si ottengono per le regole ri- 
portate nell’ articolo 2 .° del capo primo: cosi se saranno jicl tutto a gior- 
no si misiirerh tutto il vano del tamburo AmB e del suo opposto colla 
regola 26 del dello articolo {pag. j 2 ') e l'altro B'nG e suo opposto 
colla regola i 4 dell'articolo medesimo {pag.Go). 

4 . 

V aba a crociera cilindrica di pianta rettangolare con archieobi ellittici. 

REGOLA. 

Si misurino le corde di due archivolti dissiiguali , la freccia di uno 
di essi , il lato maggiore , ed il minore dell' estradosso , e l'alteiza sua 
da sopra l'imposta. 

1 due lati dell' estradosso si moltiplichino ed il prodotto nell' altezza 
dell'estradosso sopra l'imposta. Le due curde si moltiplichino tra loro, 
ed il prodotto per la freccia e pel numero costante 0 , 9041 . Dal primo 
prodotto finale si sottragga il secondo (•). 

(*) Leggi l'introduzione a questo articolo C pag, 118 J. 


Digitìzed by Google 


DELLE VOLTE A CROCIERA. 


333 


Esbupio. 


Abbiasi una volta a crociera cilindrica di pianta rettangolare , come 
è rappresentala nella fig. 17, (tne. 8 ), di piaiibi rettangolare abg, e con 
archivolti ellittici AniB, B'nG, tutti di uguale altezza, come vedonsi nelle 
sezioni della volta secondo PQ ed SR. Vogliasi la misura di una tal 
volta ossia di tutto il muramento compreso tra il piano d'imposta AT, 
e <|uello di estradosso EF^ non escluso cioè i tamburi AmB, B'nG e 
gli opposti , dei suoi archivolti. 

Misuro le corde AB,B'G di due suoi archivolti dissuguali , la freccia 
no di uno di essi , i lati magg. ED , e min. /PF dell’estradosso , e 
la sua alt. DC da sopra l’imposta AC \ e sia AB pai. 3 o, B'G pai. 
24, no pai. 6 , ED pai. 4 ® j D' F pai. 34 , c DC pai. 8 . E ad un 
tempo scrivo — Volta a crociera cilindrica ( e qui dicesi la natura del 
muramento di che è composta , e l’uso cui è destinata ) di pianta rettan- 
golare, con archivolti seiniellittici li due maggiori di corda pai. 3 o, i mi- 
nori di corda pai. 24 e tutti con freccia di pai. 6 j e ad estradosso piano 
di lato magg. (>al. 4 o, min. pai. 34 , alto sopra l’imposta per pai. 8 . 

Con questi dati fù poi il seguente 



CALCOLO. 

lato magg. cstr. 

40 

lato min. estr. 

34 

pi od. 

UGO 

alt. estrad. 

8 

pruda 

10880 

cor. mag. 

30 

cor. min. 

24 

proti. 

720 

l'rrrc. 

6 

proti. 

4320 


n. cost. 
pr.id. 


0,91)4 1 
3905,712 


t 


tosso 


3905,712 

Jiir. f.97 4,288 


Dunque la data volta , compresi i tamburi dei suoi quattro archivolti, 
è di misura pai. cubici 6974,^9- 15 ol qual ninnerò colle norme prescritte 
al principio di questo capo , cavasi l’importo della data volta. 

Avvertimento — Come si è detto {png- 22 ^ ) la regola dk la mi- 
sur.i di tutto il muramento compreso tra i piani d’imposta e di estradosso 
non escluso i tamburi AmB A, B'nGB'. Che se questi fossero traforati, 
o del tutto a giorno; dall’ oUciiuto numero si sottrarranno i numeri 
esprimenti la misura dei vani , e che si ollcngoiio per le regole ripor- 
tate nell’ articolo 1° del capo primo : cosi se saranno del tutto a gior- 
no si mistirerk tutto il vano dei tamburi AmB ^ B'nG e degli opposti 
colla regola 26 del detto articolo {pag. 72 )• 
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parte I. CAPO II. ART. X. 


§. 3 . 


TOLTE A CROCIERA ELLIStOIDICBE. 

8 . 

T'olia a crociera elUtsoidica estradossata piana di pianta quadrata 
con archivolti circolari. 

REGOLA. 

Si misuri l’altezza del vano della volta, la corda di un arcbivolto, un 
lato dell’estradosso , e l'altezza di esso sopra l’imposta. 

Si facciauo i quadrati dell’altezza del vano e aella semicorda ; dal pri- 
mo se 'ne sottragga il secondo, e dalla differenza si estragga la radice 
quadrata. Dopo ciò — i.° una tal radice si sottragga dall’altezza del 
vano dell' intradosso e si aggiunga al doppio dell’ altezza medesima ; 
ed il quadrato della differenza si moltiplichi per la somma e pel nu- 
mero costante i,5;;oR ; — a.° la corda si moltiplichi per mille , il pro- 
dotto si divida per 1’ altezza dell’ intradosso , e si trovi nella Tjr. (A) 
la lung. dell’ arco corrispondente al quoziente come corda ( p'. art, pre- 
limin. pag. r8)’, lunghezza che si moltiplichi pel cubo dell’altezza del- 
l’intradosso e si divida per mille -, dal quoziente che se ne ha si sottragga 
il primo risultamento , e la differenza si moltiplichi per la doppia corda 
ed il prodotto si divida pel triplo della radice trovata : — 3.° il quadrato 
del lato dell’estradosso si moltiplichi per la sua altezza sopra l’ impo- 
sta ; e dal prodotto si sottragga il secondo risultamento (*). 

Eseufio. 

Abbiasi una volta a crociera ellissoidica ed estradossata piana, come 
è rappresentata alla fìg. i , ( tav. p), di pianta quadrata ABHI, e ad 
archivolti circolari , dei quali afb , ne è uno. Vogliasi la misura del 
volume di una tal volta , ossia di tutto il muramento compreso tra il 
piano d’imposta ac, e l’altro di estradosso eii , non escluso i tamburi 
dei quali ajha n’è uno. 

Misuro P altezza on del vano della volta , la corda ab di uno degli 
archivolti , un lato ed , ossia ED dell’ estradosso , e l’altezza de di esso 
estradosso da sopra l’imposta ac. £ sul luogo del lavoro scrivo — Volta 
a crociera ellissoidica ( e qu'i dicesi il muramento di che è composta , 
e l’ uso cui è destinata ) col vano di alt. pai. i6 , di pianta quadrata 
con archivolti circolari ciascuno di corda pai. n4i ^ estradosso pia- 
no di lato pai. 3z , ed alto sopra l'imposta per pai. i8. 


(*) Leggi rintrodozione a questo art. pag. ird. 
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Dopo ciò fò il seguente 


CÀLCOLO. 


alt. vano 

16 suo quadrato 

156 

sciDÌcor. 

1 2 tuo quadrato 

144 

Primo. 

diir. 

111 

alt. vano 

1 6 suo doppio 

31 

radice 

10,58 

t0,58 


aomtna 

42,58 

diS. 

5,42 tuo quadr. 

29,3764 


prod. 

1250,8471 


n. cosi. 

1,5708 

Secondo. 

prod. 

1964,8306 


sua radice 


10,58 


mill. cor. 34000 div. alt. vano ^ IO 
quoz. (. 1500 

alt. Tano 16 


Ttno. 


{ 1691,97 

j|9l 

luogh. are. 1695,88 

suo cubo 4096 


prod. 
dir. per mille 
I.” risult. 


6946324,48 

6946,3245 

1964,8306 


diff. 4981,4939 

dopp. cor. 48 

prod. 1391 1 1 ,7o73 dir. 

triplo rad. f 31,74 

quoz. \7533,4& . 


lato etir. 31 


suo quadr. 
alt. SII imp. 
prod. 
a.° risult. 

diir. 


1014 

18 

18432 

7533,45 

10898,55 


Dunque il muramento cosliluente la data volta è di misura pai. cu- 
bici ioB^,55 ; dal qual numero colle norme date al principio di que- 
sto capo f pag. 235) 236 J cavasi la misura della data volta. 

Avvertiuerto — Come è detto innanzi il numero trovato 10898,55 
dk non solo la misura della volta propriamente detta , ma ad un tempo 
anche quella dei quattro suoi tamburi. Eppcrò se questi fossero trafo- 
rati , dal detto numero si dedurranno quelli esprimenti i vani , che cal- 
colausi per le regole date nell' art. 3 .° dd Capo 1.* { pag. 5t ). 
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PiRTE I. CAPO 11. ARI'. X. 


6 . 

V olia a crociera ellissoidica estradossata piana , tli pianta quailrata 
con archivolti ellittici tutti di uguale aLezza. 

REGOLA. 

Si misuri l’altezza del vano della volta, la corda e la freccia di 
UD archivolto, un lato dell' estradosso , e l'altezza di esso sopra l’im> 
posta. 

Si facciano i quadrati dell' altezza del vano , e della freccia ; dal 
primo se ne sottragga il secondo, e dalla differenza si estragga la ra- 
dice quadrata. Dopo ciò : — 1.“ una tal radice si sottragga dall'altezza 
del vano dell’ intradosso , e si aggiunga al doppio dell’ altezza medesi- 
ma ; ed il quadrato della differenza si moltiplichi per la somma , e pel 
numero costante 1,5708: — 1° la freccia si moltiplichi per duemi- 
la , il prodotto si divida per l’ altezza del vano , e si trovi nella 
Tjr. (A) la lunghezza dell’arco corrispondente al quoziente come cor- 
da ( V. art. prelimin. pas. 18 ) ; lunghezza che si moltiplichi pel cubo 
dell’ altezza del vano dell' intradosso , e si divida per mille ; dal quo- 
ziente che se ne ha si sottragga il primo risulta mento , la differenza si 
moltiplichi pel quadrato della corda , e ciò che si ottiene si divida pel 
triplo del prodotto della trovata radice per la freccia dell’ archivolto; 
— 3 . ° il quadrato del lato dell’ estradosso si moltiplichi per la sua al- 
tezza sopra l’imposta; e dal prodotto si sottragga il secondo lisulta- 
mento (j. 

EsEUrio. 

Abbiasi una volta a crociera ellissoidica , come è rappresentata nella 
fig. a. ( tav. 9 ), cioè tale che il vertice n del vano della volta , ossia rin- 
contro dei canti an, bn del suo intradosso stia più alto che i vertici dei suoi 
archivolti uno dei quali ef\ e sia di pianta quadrata ABHI , e ad archi- 
volti ellittici tutti di uguale altezza di cui uno è rappresentato in q/'^, nel- 
la sezione della volta secondo AlG, e sia estradossata piana, come è rappre- 
sentato in de nella stessa sezione. Vogliasi la misura di una tal volta, ossia 
di tutto il muramento di che è composta , compreso tra il piano d’im- 
posta ah , e l’altro di estradosso de , non escluso i tamburi posti tra i 
suoi quattro archivolti , dei quali abfa ne è uno. 

Misuro l’alt, on del vano della volta e sia di pai. 7,5, la corda 
ab e la freccia qf di un suo archivolto , e sia ab pai. z4 t ^ 
pai. 6, misuro un lato dell’estradosso ed, projettato in pianta in ED, 
che sia di pai. 3 a, e misuro l’alt, de di un tal piano da sopra l’im- 
posta ac della volta , e sia <fc pai. 9. £ ad un tempo, eseguendo la 
misura , scrivo sul luogo del lavoro. — Volta a crociera ellissoidica 
( e qui dicesi il muramento di che è composta e l’ uso cui è desti- 
nata ) col vano di alt. pai. 7,60 , di pianta quadrata con archivolti 

Leggi a pag. zzS riutroduzioue a quoto articolo. 
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ellitlici luUi di uguale altezza e ciascuno di corda p d. i'\ e di Irercia 
pai. 6, e di estradosso piauo di lato pai. 3 a , ed ulto da sopra I im- 
posta per pai. 9. 

Dopo ciò fb il seguente 


CALCOLO. 


Primo. 


alt. vano 

7,50 

SUO quadra 

56,15 

frec. 

0 

suo quadr* 

36 



diff. 

20,25 

alt. vano 

7,50 

suo doppio 

15 

radice 

4,50 


4,5 


somma 19,5 
dìff. 3,00 suo quadr. 9 


prod. 175,5 
D. cost. 1,5708 

prod. 175,0754 


Secondo. 

duemila frcc. 1 2000 div.alt.van. 

quoz 
cor. tav. min. 




7,5 


■ eoo 


dilT. 


1 599 are. cor. 1 

[ 1850,05 



i 

[ 3.91 



1 are. cor. 

0,87 



■ un);, are. 
cubo alt. vano 

1853,83 

411,875 



prod. 

781084,5311 



div. per mille 
1.* risoli. 

782,0845 

275,6754 

rad. 

4,5 

diff. 

506,4091 

frccc. 

6 

quadr. cor. 

576 

prod. 

27,0 

prod. 

291691,6416 

d.tri.j 

f 8' 



quoz.) 

13601,1314 


Terza. 


lato cstrad, 31 suo quadrato 1024 
alt. su imp. 9 
prod. 9110 
a.^risult. 3001,1314 

diir. 5614,8080 


Dunque il muramento costituente la data volta coi suoi quattro tam- 
buri è di misura pai. cubici 5614,87. Dal qual numero colle nor- 
me date al principio di questo capo {pag. t2$ , 126) cavasi il costo 
della data volta. 

Avvertimehto — Se tutti i quattro archivolti , od alcuno di essi 
fosse a giorno , cioè senza i tamburi, allora dal trovato numero 5614,87 
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bisognerai dedurne quello esprimente la misura del vano degli archivolti, o 
deir archivolto a giorno colla regola a6 dell’ art. 3 ." del Gap. I.° {pag. 
73 ). Similmente se nei tamburi fossero scolpiti vani di altra natura 
bisognerà dedurre dall' ottenuto numero 5614,^7 la misura di essi , che 
si otterrà colle regole riportate nel detto art. a. ° del Gap. l.° 

7 . 

Folta a crociera ellissoidìca estradossata piana , di pianta rettan- 
golare , ad archivolti circolari. 

REGOLA. 

Si misuri l’altetza del vano della volta , la corda del maggiore e 
del minore archivolto , il maggiore ed il minore lato dell’ estradosso , 
e l’alteua di esso sopra l’imposta. 

Facciaosi i due calcoli seguenti impiegando prima le dimensioni dell’ar- 
chivolto maggiore e poi quelle del minore : cioè — i.° si facciano i qua- 
drati dell’altezza del vano della volta e della semicorda, dal primo se nc 
sottragga il secondo , e dalla differenza si estragga la radice quadrata ; la 
quale separatamente si sottragga dall’altezza del vano, e si aggiunga al 
doppio dell’ altezza medesima ; ed il quadrato della differenza si mol- 
tiplichi per la somma e pel numero costante 1,5708 : — a.” la cor- 
da si moltiplichi per mille e si divida per l’altezza del vano , e ti 
trovi nella Tav. (A) la lunghezza dell’ arco corrispondente al quo- 
ziente come corda ( F. art. prelimin. pag. 18 ") j lunghezza che si 
moltiplichi pel cubo dell’ altezza dell’ intradosso , e si divida per mil- 
le ; dal quale quoziente sottratto il primo risultamento , la differenza 
si divida pel prodotto della corda nella trovata radice. Fatti tali cal- 
coli il risultamento finale di tjuclli eseguiti colle dimensioni dell’ ar- 
chivolto maggiore , ti addizioni coll’ altro di quelli eseguiti colle di- 
mensioni deir archivolto minore ; e la somma si moltiplichi per le cor- 
de dei due archivolti e del prodotto se ne prenda la terza parte. 1 
due lati dell’ estradosso si moltiplichino tra toro , il prodotto per la 
sua altezza da sopra l’imposta; e da quello che ne risulta si sottrag- 
ga la presa terza parte suddetta. 

Esempio. 

Abbiasi una camera di pianta rettangolare , e sia coverta da una volta 
a crociera ellissoidica, fig. 3 ( tav. g) , di quelle cioè il di cui vertice n , 
incontro delle costole an, bn , non è all’ istesso livello col vertice degli ar- 
chivolti suoi ; ed essendo AB HI la pianta della camera , ossia della vol- 
ta , abbia i suoi archivoli circolari , come è rappresentata nelle sezioni 
secondo CG,DF, rappresentati in afb,hgV. Vogliasi la misura del 
volume di una tal volta , ossia di tutto il muramento compreso tra il 
piano di imposta ahi c l'altro di estradosso cd non escluso i suoi quattro 
tamburi , dei quali abf , b'hg souo due. 
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Misuro rall. on del vano della volta , e sia di pai. ig , la corda 
ab del maggiore archivolto afb , e quella hb' del min. hgb' , e sia 
ab pai. 3o ed hb’ pai. 24 5 e misuro il lato maggiore ed ed il mi- 
nore iPf deir estradosso , e la sua alt. d'I da sopra l' imposta ; e sia 
de pai. 40 , d'f pai. 34 , e d!l pai. 21. E ad un tempo sul luogo 
del lavoro scrivo — Volta a crociera ellissoidica ( e i^uì dicesi la na- 
tura del muramento di che è composta , e l'uso cui e destinata) col 
vano di alt. pai. 19, di pianta rettangolare , con archivolti circolari i 
due maggiori di corda pai. 3 o , i due minori di corda pai. 24, e ad estra- 
dosso piano di lati i due maggiori di pai. 40 , i due minori di pai. 34 , 
la di cui alt. da sopra l'imposta è di pai. 21. 

Cou questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 

( colie dimensioni dell' archivolto maggiore ) 

Primo, 

alt. vano 19 suo quadralo 3C1 , 

acmicor. IS suo quadrato Ili 

diff. 136 sua radice 11,66 

all. vano 19 suo dopp. 38 

radice 11,66 IJl?® 

somma 49,66 

diir. 7,34 suo quadrato 53,8736 

prod. 2675,4623 
n. cosi. 1,5708 
prod, 4202,6162 

Secondo. 

mille cor. 30000 dir. alt. vano r 19 

quoz.\l578 are. cor.f 1815,14 

^ 2,91 

lung. are. 1818,05 

cubo alt. vano 6859 

prod. 12470004^ 

dir. per mille 12470,00^ radice 11,66 

i.° risult. 4202,6162 corda 30 

diff. 8267,3887 d.pro.p49,8 

quoz.l 23,6346 
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Primo. 


f colie dimensioni deìt archìrolto minare J 


alt. vano 19 suo quadrato 361 

seinicor. 12 suo quadrato 144 

diff. 217 sua radice 14,73 

alt. rano 19 suo do|>p. 38 

radice 14,73 14,73 

somma 52,73 

dilT. 4,27 suo quadrato 18,2329 
prod. 961,4208 
n. cost. 1,5708 
prod. 1510,1998 

Secondo. 


mille cor. 24000 div. alt.vanor 19 

quoz. 1.1263 are. corris./ 1361,36 

\ 5,82 

lung. are. 1367,18 

cubo alt, Tano 6859 

prod. 9377487,62 

. dir. per mille 9377,4876 radice 14,73 

l.° risull. 1510,1998 corda 24 

diff. 7867,2878 d.pro. r353,52 

quoz.( 22,2542 

risiili, dimens. are. magg. 23,6346 

risull. dimens. are. min. 22,2542 


somma 
cor. are. magg. 

prod. 
cor. are. min. 

prod. 
O terza parie 


45,8888 

30 


1376,6640 

24 


33039,9360 

11013,3120 


lato mapg. cslr, 40 

lato miu. cstr. 32 

prod. 1280 

all. cstr. 21 

prod. 26880 

terza parie 0 11013,3120 

diff. 15866,6880 


Dunque il volume del muramento della data volta , ossia la misura 
di essa è di pai. cubici i5866,6g. 

Avvertimento — Come è dello innanzi il numero i5866,6p c la 
misura di lutto il muramento Ira l'iniposta al ^ ed il piano di estradosso 
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aiif ; ppperò comprende pure i tamburi bqfl> , l/ghb' ed i suoi opposti , 
i quali se non vi sono, essendo gli archivolti a giorno, coovcrrb dal 
detto numero dedurne il vano, per la regola i4 dell’art. a“. del capol. 
( pag. 6o ). Siinilineute se vi fossero dei vani di altra natura converrà 
sottrarre dal numero i5^6ti,G9 quelli esprimenti la misura di tali vani, 
che si troveranno per le regole date nello stesso art. a“. del cap. I. 

8 . 

F'oba a crociera ellissoidica estradossala piana di pianta rettangolare 
ad archivolti di uguale altezza , due circolari , e gli altri due el- 
littici. * 

REGOLA. 

Si misuri 1’ altezza del vano della volta , la corda del maggiore c 
del minore archivolto , il maggiore ed il minore lato dell' estradosso , 
e l'altezza sua da sopra 1' imposta. 

Si facciano i quadrati dell’ altezza del vano e della semicorda del- 
r archivolto circolare j dal primo se ne sottragga il secondo , e dalla 
differenza si estragga la radice quadrala. Dopo ciò — i°. una tal ra- 
dice si sottragga dall’altezza del vano dell’ intradosso , e si aggiunga 
al doppio dell’altezza medesima; ed il quadrato della differenza si 
moltiplichi per la somma e pel numero costante 1 , 5708 ; — 2 ". la corda 
dell’archivolto circolare si moltiplichi per mille, il prodotto si divida 
per l’altezza dell’intradosso, e si trovi nella Tjk. la lunghezza del- 
r arco corrispondente al quoziente come corda ( art. prclimin. pag. 

) ; lunghezza che si moltiplichi pel cubo dell' altezza del vano, e 
si divida per mille; dal «juozicnte che se Vie ha si sottragga il primo 
risultamento , la differenza si moltiplichi per la doppia corda dell’ar- 
chivolto ellittico , ed il prodotto si divida pel triplo della radice tro- 
vata:— 3°. i due lati dell’estradosso si moltiplichino tra loro, ed il 
prodotto per l’altezza di esso estradosso da sopra l’imposta ; da ciò che 
si ottiene si sottragga il secondo risultamento. 

Esempio. 

Abbiasi una volta a crociera ellissoidica di pianta rettangolare , come 
è rappresentata nella fig. 4 j 9 : sul lato m.nggiore cioè yiB della 
pianta abbia un archivolto afb a forma di semiellissc , e sul l.ato mi- 
nore AH della pianta medesima, abbia un archivolto semicircolare b’gh., 
e l’alt, o freccia oj dell’archivolto ellittico, sia uguale all’alt, o rag- 
gio o’g del circolare, talché tutti i quattro dell.a volta abbiano uguale 
alt. ; c sia estradossata piana. Il vertice n dell’ intradosso non è all’i- 
stesso livello dei vertici f 0 g degli archivolti , nel qual caso la volta 
sarebbe a crociera cilindrica. Vogliasi la misura del muramento di una 
tal volta , ossia di tutto quello compreso tra il piano d’ imposta ahi 
e l’altro dì estradosso edd' ; non escluso i tamburi ajba, b'ghb' e gli 
opposti. 
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Misuro i’ alt. on del vano della volta , le corde del maggiore e del 
minore archivolto , ossia ab dell’ ellittico , e b'h del circolare , i lati 
maggiore e minore dell’ estradosso , c la sua alt. Id' da sopra l’ impo- 
sta : e sia on pai. i 6 , ab pai. 3 o , b'h pai. 34 , ed pai. 40 , d'f 
pai. 34 ) e d'I pai. 18. E ad un tempo scrivo. — Volta a crociera el- 
lissoidica (e qui dicesi la natura del muramento di che è composta , e 
l'uso cui e destinata ) col vano di alt. pai. 16, di pianta rettango- 
lare ad archivolti di uguale alt. , i due maggiori semiellittici di corda 
pai. 3 o , ed i due minori semicircolari di corda pai. >4 ; e ad estradosso 
piano di lati il maggiore pai. 4 ° 1 cd il minore pai. 34 , ed alto da sopra 
r imposta per pai. 18. 

Con questi dati fo poi il seguente 


CALCOLO. 


alt. vano 10 suo quadrato 2&0 

acmicor. t2 tuo quadrato 144 

diff. U2 

Primo. 

alt. vano 16 suo doppio 32 

radice 10,58 10,58 

somma 42,58 

diS. 5,42 suo quadr. 29,3764 

prod. 1250,8471 

n. cosi. 1,5708 

prod. 1964,8306 


Secondo. 


sua radice 


10,58 


miti, cor, are. 24000 dir. all. vano| 1 6 


quoi,( 1500 are. lav. corrisp, 


{ 1692,97 

2,91 


lungh. are. 1695,88 

cubo all. rano 4096 

prod. 6946324,48 
dir. per mille 6946,32 

i.° risult. 1964,83 

diff. 4981,49 

dop. cor. are. eH. 60 

prod. 298889,40 dir. 
triplo radiceS 31,74 

quoz. \ 9416,81 
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Terzo. klo magi;, estr. 4o 

— lato min. eatr. 34 

prod. I3C0 

alt. ntraci. 18 

prod. 2448C 

2 ° risult. 9410,81 
diir. 15063,19 


Dunque il muraiueuio coitiluente la data volta, coi suoi quattro tam- 
buri è di misura pai. cubici i5o63,ig. 

Avvertimento — Conformemente a ciò che si è detto al principio 
di questo art. { pag- 328 ) il numero i5o63,i9 da non solo la misura 
della volta propriamente detta , ma ad un tempo comprende anche 
quella de' quattro tamburi. Epperò se questi fossero traforati, dal detto 
numero si dedurranno quelli esprimenti i vani , che calcolansi per le 
regole date nell’art. a°. del cap. I. (pag. 5/ e sega.). 

9. 

f'oùa a crociera eUissouUca eslradossala puma, di pianta rettangolare, 
ad archivolti ellittici tutti di uguale Mena. 

REGOLA. 

Si misuri l'altetza del vano della volta, la corda del maggiore e 
del minore archivolto, la freccia di uno di essi, i due lati maggiore e 
minore dell' estradosso , c l' altezza di esso -da sopra 1’ imposta. 

Si facciano i quadrati dell'altezza del vano e della freccia j dal primo 
se ne sottragga il secondo, e dalla differenza si estragga la radice qua- 
drata. Dopo ciò: — 1°. una tal radice si sottragga dall' altezza del vano, 
e si aggiunga al doppio dell' altezza medesima j ed il quadrato della 
differenza si moltiplichi per la somma e pel numero costante 1,5708; 
— ' 3°. la freccia si moltiplichi per duemila , il prodotto si divida per 
r altezza del vano , e si trovi nella Tjr. {A) la lunghezza dell' arco 
corrispondente al quoziente come corda (y. art. prelimin. pag. r6.); 
lunghezza che si moltiplichi pel cubo dell’altezza del vano e si divida 
per mille ; dal quale quoziente si sottragga il primo risultamento , la 
differenza si moltiplichi per le corde dei due archivolti , ed il pro- 
dotto si divida per l'altro del triplo della radice trovata, nella freccia:— 

3°. i due lati dell’ estradosso si moltiplichino tra loro , ed il prodotto 
per r altezza di esso estradosso da sopra l' imposta ; da ciò che si ot- 
tiene si sottragga il secondo risultamento. 

Esempio. 

Abbiasi una volta a crociera cllissoidica , come vedesi rappresentata 
■n pianta e ne' due suoi spaccati nella fig. 5 , tav. g } cioè coi suoi 
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quaUro archivolti semiellittici e di uguale altezza , dei quali AmB è 
UDO dei due eretti sui lati maggiori ab ed il suo opposto , e 1' altro 
B'nG UDO dei due eretti su i lati mioori. Vogliasi la misura del mu- 
rameoto di una tal volta , ossia di tutto quello compreso tra il piano 
d’imposta A CB'G e 1 ’ altro di estradosso EDF\ non escluso cioè i suoi 
quattro tamburi AmB A , B'nGB' ^ e gli opposti. 

Misuro l’alt. Oo del vano della volta , la corda AB del maggiore 
archivolto, e l’altra B' G del minore, la freccia Oni di uno di essi, 
i due lati, maggiore ED e minore dell’estradosso e l’alt. suai7C 
da sopra 1 ’ iniposta : e sia Oo pai. g , AB pai, 3o , B'G pai. a4 , 
Om pai. 6 , ED pai. , D'F pai. 34 , e DC pai. ii. £ ad un 
tempo scrivo : — Volta a crociera ellissoidica ( e qui dicesi la natura 
del muramento di che è composta) col vano di alt. pai. g, di pianta 
rettangolare ad archivolti semiellittici di ugnale freccia di pai. 6 ; i due 
maggiori di corda pai 3o , i due minori di corda pai. a4 ; e ad estra- 
dosso piano di lato maggiore pai 4<> , ed il minore pai. 34, ed alto 
da sopra r imposta pai. ii. 

Con questi dati lo poi il seguente 


CALCOLO. 


alt. vano 

9 

SUO quadr. 

81 

frecc . 

6 

suo quadra 

36 



diff. 

45 sua rad 

Primo. 




all. vano 

9 

SUO dopp. 

18 

radice 

6,71 


6,71 



soinraa 

24,71 

diir. 

2,29 

suo quadr. 

5,2441 



prod. 

129,5817 



n. cosi. 

1,5708 



prod. 

203,5469 

Secondo, 




due mila Trecc. 

12000 

div. alt. vano! 

r 3 



quoz. 1 

[■m4 


«,71 


448, fi2 
11,64 


Iiing. are. 
rubo all. vano 

prod. 
iliv. mille 
1 °. risult. 

diff. 

COI. ardi. magg. 

prod. 
cor. ardi. min. 

prod. 


1460,26 

729 

1064529,54 

1064,53* 

203,55 

860,98 

30 

25829,40 Ir. rad. 20,13 
2 4 frccc. 6 
TrÒ905,6 d. prò f 120,7» 
■qiioz. ^ 5132,52 
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Terzo. 

lato niagg. estrad. io 

lato mio. estrad. 34 

prod. 13eo 

alt. estrad. Il 

prod. 14960 

a°. risult. 5132,53 

diff. 9827,48 

% 

Dunque il muramento costituente la data volta coi suoi quattro tam- 
buri è di misura pai. cubici 9837,48. < 

Avvertimento — Se tutti i quattro archivolti , od alcnno di essi 
fosse a giorno, cioè senza i tamburi , allora dal trovato numero 9837,48 
bisognerìt dedurne quello esprimente la misura del vano degli archivolti 
o dell' archivolto a giorno, colla regola 36 dell’ art. a", del cap. I. 

{pag. 72 ). Similmente se nei tamburi fossero scolpiti vani di altra na- 
tura bisogner'a dedurre dall’ ottenuto uumero 9837,48 la misura di essi, 
che si otterrà colle regole riportate nel detto art. 3°. del Capo I. 
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ARTICOLO XI. 


DELLA iilSUEA DEL PEDUCCI , DETTI AHCBB PEKHACCm. 


I peducci più generalmente sostengono i tamburi cilindrici delle cu- 
pole o duomi , o le stesse volte sferoidiche quando sono posate sopra 
una pianta rettangolare: sogliono pare usarsi per costituire passaggi pen- 
sili che talora si praticano agli angoli delle corti , o di grandi saloni ; 
ed hanno nascimento od in punta, o secondo una linea , nel quale ul- 
timo caso il rettangolo della pianta è tagliato agli angoli secondo archi 
circolari od ellittici tutti uguali tra loro c simmetricamente posti , se- 
condo che essi peducci hanno o nò uguale sporto da ciascun lato. 

Ciascuno di essi ( che nel caso Hi una cupola sono quattro) è ordi- 
nariamente alKdato a due archivolti contigui voltati sui lati della pianta, 
formando corpo con essi ; cd eziandio si affidano alcune volle a muri 
pieni o comunque traforati. 

Per le quali cose , e perchè i delti archivolti sogliono formare talora 
continuazione di volte a botte ( come avviene a cagion di esempio iu 
alcune delle navate delle chiese a croce greca o latina ) , e possono 
essere terminati all’estradosso in tutti i modi come esse, per non mol- 
tiplicare regole senza necessità , che dovrebbono essere tante per quante 
sono le maniere di volte a botte ad intradosso semicircolare o semi- 
ellittico già considerate , daremo le regole per la misura dei peducci 
propriamente delti soltanto , cioè per quella porzione di muramento che 
forma strapiombo: la qual cosa torna commoda soprattutto quando sui 
lati delia pianta fossero elevati dei muri pieni o comunque traforati , 
li quali vanno misurati a parte ^ appunto come avviene più partico- 
larmente quando impiegansi peducci per passaggi angolari , nel qual 
caso i muri che li sostengono possono essere comunque traforati con porte, 
finestre, e simili vani; ed è chiaro che misurando così i peducci, pos- 
sono sempre colle date regole e facilmente misurarsi a pane gli archi- 
volti , la qual cosa è tanto più comraoda , quando essi formano conti- 
nuazione di altra volta a botte. 

II perchè le regole seguenti daranno la misura di un solo peduccio 
c nel modo anzidetto (*). 


(*) Il clilarissitno professore Tucci nel suo trattato della misura delle volte rette 
eli ubbliqiie , d' oiiilc abbiamo lolle, colle debbile trasformazioni per la pratica, 
la maggior parie delle regole ebe da noi si danno , dà , come dovea , seguitando 
in tulio un andamcnio rigorusaincnic scienlifico, la formola per la misura ad 
un tempo dei quatiro peducci della cupola e dei suoi quattro archivolti , aven- 
flola fatta dipendere da quella )>er la volta a vela che pure porge ad un tempo 
la misura dei quatiro arcliivolli di essa. Il quale andamento esKndo in vece per 
uni del tutto archilcllonico , abbiamo dovuto fare diversamcnic. 
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I. 

Peduccio affidalo a muri od arcìùvoUi eretti sui lati di lina’' pianta 
rettangola intera,, a sporti laterali uguali. 

Avvertimerto — Chiamo sporto laterale del peduccio lo spii>rlo che 
ha verso uno dei luoi lati su cui è afiidato, a computare dal pimento 
visto deir altro lato. * 


REGOLA. 

Si misuri l’ altezza , ed uno dei sporti laterali del peduccio. 

Il quadrato dello sporto si moltiplichi per l’altezza e pel numero co- 
stante o,o 349 > 


Eseupio. 

Abbiansi , fig. tav. 7, quattro piloni P , Q, R, S, sormontali 
da una scodella sierica : vogliasi la misura del luurameoto costituente 
uno dei peducci aUldati agli archivolti voltali su ea>i piloni j il quale 
è rappresentato in pianta in dead , ed in Ga'FG in elevalo. 

Misuro r all. Ga' di esso , c sia pai. la , ed uno dei suoi sporti 
laterali ed , ossia Gi che sia di pai. la. E ad un tempo scrivo — Pe- 
duccio afiidato agli archivolti (*) eretti sui lati di una pianta retlau- 
gola intera , a sporti laterali uguali di pai. la , ed allo pai la. 

Fatte le quali cose sul luogo fo poi il. seguente 

C1LC01.0. 


sporto lat. 1 2 

suo quadr. 1 44 

alt. 12 


prod. 
n. cost. 
prod. 


1728 

0,0349 

60,3072 




Dunque la misura di uno dei quattro peducci, il quale forma sira- 
piombo, c di pai. cubici 6o,3i (**). 


■ ) Se il i^uccio rosse alEdatoa muri pieni o traforati comunque, in vece che' ^ * 

scrirer^ affidato a’ muri. 
riportato si i supposto essere semicircolari gli archivolti coi I 
SODO afoiUU 1 peducci, il qual caso è il più frequente per la bellezza ed eie- 
forme soprattutto. Similmente procederebbesi se gli archivolti fossero 
ìaforali **** peduccio sarebbe non uguale ai suoi sporti 

A. 
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2 . 

Peduccio cadalo a muri od archivolti eretti sui lati di una pianta 
rettangola intera , a sporti laterali dissuguali. 

A.VVERTIHENTO — Chiamo sporto laterale del peduccio lo sporto che 
ha la cima della sua liuea d’attacco con uuo dei muri cui e affidalo 
sull'altro muro. 

REGOLA. 

Si misurino i due sporti laterali del peduccio , e la sua altezia. 

Li due sporti laterali si moltiplichino ira loro , ed il prodotto per 
l'altezza e pel numero costante 0,0349. 

Esempio. 

Una volta ellissoidica a pianta ellittica, fig. a tav. 8 , sia posata sur 
una pianta parallelogramma , per mezzo di quattro peducci affidati agli ar- 
chivolti sottoposti e voltati su quattro piloni posti agli angoli del rettango- 
lo; vogliasi la misura di uno di essi, ossia del muramento projeltato in 
nella pianta ed in , i’g'n nei due spaccati, e che forma strapiombo. 

Misuro li due suoi sporti laterali , cioè il maggiore iN che sia di 
pai. ao, ed il minore i'k che sia di pai. io , e la sua alt. iVn , ossia 
ig , o W , che sia di pai. io. E ad un tempo scrivo — Peduccio af- 
fidato agli archivolti (*) eretti, sui lati di una pianta rettangola intera, 
ed a sporti laterali dissuguali il maggiore di pai. ao ed il minore di 
pai. lo, ed allo pai. io (**). 

Fatte tali cose sul luogo fo il seguente 

C A LCOLO. 

sporto magg. 20 

sporto min. to 

prod. 200 

alt. 10 
prod, 2000 
n. cost. 0,0349 
prod. 69,8000 


Dunque la misura del peduccio , ossia del muramento che lo costi- 
tuisce e che forma strapiombo è di pai. cubici 69,80. 

f (*) Se in vece degli archivolti vi fossero dei muri pieni o traforali si scriverà 

affidaUì ai muri ec. 

Qui i l’altezza del peduccio uguale al suo sporto laterale minore ; perchè 
si e supposto , per essere questa la più elegante maniera e perciò la più frequente, 
che r archivolto voltato sui piloni secondo il lato minore della pianta sia semi- 
circolare ; se fosse in vece pure scmielliltico , come l’altro secondo il lato mag- 
giore , allora 1' alt. del peduccio sarebbe non uguale a nessuno dei due sporti 
laterali. > 
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3 . 

Peduccio epidoto a muri od archivolti eretti sui lati di una pianta 
rettangola tagliata agli angoli , a sporti laterali uguali. 

Avvehtimemto — Chiamo sporto laterale totale del peduccio, Io tporlo 
che ha la cima della tua linea d'allacco con uno dei muri od archi- 
volti laterali sull'altro contiguo j e chiamo sporto laterale parziale quello 
della cima medesima della liuea d'attacco sul suo punto di nascila alla 
imposta. 

REGOLA. 

Si misuri uno dei sporti laterali totali del peduccio , uno dei suoi 
sporti laterali parziali , e la sua altezza. 

Si calcolino i quadrali dei misurali sporti laterali totale e parziale , 
e se ne faccia la somma , dal triplo dell.i quale si sottragga separata- 
mente ciascuno de’ medesimi quadrati ; la differenza minore che ne ri- 
sulta si moltiplichi pel doppio sporto totale , e la ditferenza maggiore 
per lo sporto parziale. Della somma dei medesimi quadrali suildelli 
gik l'atta si calceli il cubo j e da esso si estragga la radice quadrata, 
che si quadrupli : e ciò che risulta si sottragga dalla somma dei due 
precedenti prodotti. Ciò che si ottiene si moltiplichi pel niiraero co- 
stante o,zGl8 , e si divida per lo sporto parziale , ed il quutienle si 
sottragga dal quadrato dello sporto totale. La difl'creou si moltiplichi 
per l’altezza. 

Eseu F to. 

Una volta emisferica , 6g. 3 , tav. 7 , sia posata su quattro piloni 
eretti sgli angoli di una pianta quadrala tagliata agli angoli secondo gli 
archi, come 1 ' ec. Vogliasi la misura di uno dei quattro peducci che la 
sorreggono affidati agli archi voltati tra i piloni ; e propriamente di 
quella porzione di muramento che formando strapiombo sui lati del qua- 
drato è rappresentata in pianta io aecja ed in elevato in gnAb. 

Misuro uno dei sporti laterali totali del peduccio , rappresentato in 
pianta in if uguale a// ed in elevalo in bp ^ 0 lo sporto laterale par- 
xiale rappresentato in p'ainla in cf ed in sezione in gp , e misuro Talt. 
pn del peduccio. E ad un tempo scrivo — Peduccio affidato agli archi- 
volti (*) eretti sui lati di una pianta quadrala tagliata agli angoli , ed , 
a sporti laterali totali uguali di pai. la , c parziali pure uguali di pai. 6 
e di alu pai. 6 (**). 

(*) Se il peduccio Tosse affiliato a muri pieni o comunque traforati , in Teca 
che agli arcliivolli , si scriverà affidato a' muri tic. 

C) questo esempio l’alt, del |ieduccio i uguale allo sporto parziaL', per- 
che ai é supposto , come è più elegante , essere circolari gli archivolti , c coai 
pure le linee di aliacco del peduccio. Similmente proeederebbesi se lasero cliitticlic, 
nel qual coso , l'alt, saichbc inaggioic 0 miuoie dello sporto parziale. 

3 a 
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Fatte tali cose uil luogo fo poi il seguente 


CALCOLO 

•porlo tot. 1 1 suo quadr. 144 

•porlo par. 6 suo quadr. 38 


O somma 

180 


triplo. 

540 

540 

I.'' quadr. 

144 3 °,quad. 

36 


diff. 

504 

diff. 

396 spor. par. 

0 

dopp. sport, tot. 

24 prod. 

3024 

prod. 

9504 ...'.. 

9504 


somma 

12528 


cubo •ommaOSOlOOO sua rad, 2414,95 quadru. 

diff. 
n*. cosi, 
prod. 


quadr. spor. iol. 144 

quos. # 115,1491 

diff. I8.85U9 
all. « 
prod. 113,1054 


9659,80 

1868,10 

0,1618 

750,8948 sp. pari, f 6 

• quot. A 115,1491 


Dunque il volume del dato peduccio è di misura pai. cubici Ii3,li. 


4. 


Peduccio ojidaio a muri od archivolti eretti sui lati di una pianta 
rettangola tagliata agli angoli , a sporti laterali dissuguali. 

AVvertimesto— Chiamo ^rto laterale totale del peduccio, lo sporto 
che ha la cima della sua linea d'attacco con uno de’ muri od archivolti 
laterali sull’ altro; e chiamo sporto laterale parziale^ quello della mede- 
sima cima della linea d'attacco dal suo punto di nascita alla imposta. 

REGOLA. 

Si misurino li sporti laterali totali e parziali del peduccio e la sua 
altezza. 

Si calcolino i qusArali delli sporti laterali maggiori totale e parziale e se 
ne faccia la somma , dal triplo della quale si sottragga separatamente cia- 
scuno dei medesimi quadrati; la difierenza minore che ne risulta si mol- 
tiplichi pel doppio sporto maggiore totale , c la differenza maggiore per lo 
sporto maggiore parziale. Della già fàtia somma dei suddetti quadrati si 
calcoli il cubo , da esso si estragga la radice quadrata , che si quadrupli , e 
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ciò che risulta si sottragga dalla somma dei due precedenti prodotti. 
La difièrenza si moltiplichi per lo sporto parziale minore e pel numero 
costante 0,7618 , si divida pel quadrato dello sporto parziale maggiore, 
ed il quoziente si sottragga dal prodotto dei due sporti laterali totali. 
La di£ferenza si inoltiplichi per V altezza. 

Esturio. 

Una volta ellissoidica a pianta ellittica, 6g. 3 ta». 8 , covra nna sala 
di pianta parallelogramma tagliata agli angoli, per modo che sia pog- 
giata su quattro peducci affidati ai muri della camera medesima , le lineo 
di attacco dei quali , a due a due costituiscono gli archi l*ri , nom e 
gli opposti. Vogliasi la misura di uno di essi peducci , ossia del mura- 
mento projettato in adisa nella pianta , ed in s!^rA , s>'noD nei due 
spaccati , e che forma strapiombo. 

Misuro il maggiore sporto laterale totale s'« del peduccio , e sia di 
. pai. 30 , ed il maggiore sporto laterale parziale d» e sia pai. la; mi- 
suro li sporti laterali minori , totale d'f che sia di pai. io , e par- 
ziale nf che sia di pai. 6 ; e 1' alt. r% del peduccio che sia pure di 

f ial. 6. E ad un tempo scrivo — Peduccio affidato ai muri eretti sui 
ati di una pianta rettangola tagliata agli angoli ed a sporti laterali 
dissuguali , il totale maggiore di pai. 30, il parziale maggiore pai. 12 
il totale minore di pai. 10 , ed il parziale pure minore di pai. 6 ^ 
e di alt. di pai. 6 (**}. 



^*) Se in vece di essere aflìJato ai muri , il peduccio fosse affidato a due ar- 
chivolti I come quando la volta (òste soprapposta a quattro piloni , scriverebbesii 
Peduccio affidata agli archivolti voltati tu quatUo piloni a secondo i lati di una 
pianta rte. 

{**) Qui ai ha l'alt, del peduccio ugnale al suo sporto parziale minore per- 
che SI é supposto , ciò che è più frequente perchè più elegante , che I’ una delle 
due linee di attacco del peduccio , cioè quella di minore sporto Islerale sia iin 
quadrante circolare : il contrario avverrebbe se tosse sllillico } ed allora nei cal- 
coli procederebbesi nel modo medesimo. 




a • 
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Falle lali cose sul luogo lo poi il seguenle 

CALCOLO. 


•porlo niaR. tot. 20 tuo quailr. 400 
•porlo raag. para. 1 2 »uo quadr ' 

Qsomnia S44 

triplo 1032 1632 

1 .” quadr. 400 2 .“ quadr. 144 

diff. I48S 

diir. 1 232 spor. ivag. para. 1 2 

dopp. sp. mag. tol. 40 prod. 17836 

prod. 49280~. 49280 

somna 67136 

cubosomniaOl00989184 sua radice 12638 suo quadrtip. 50752 

diir.’TeJsT 

spor. para, min, 6 

prod. 98304 
n. cosi. 0,2618 

prod. 25735,9872 rfir. 
qiiad. spor. par. mag. 

# quoa. 1 178,722 . 

•por. lol. mag. 20 
•por. tot. min. '0 
prod . 200 
quoa. 9 178,722 
dill^ 21,278 
alt. 0 

prod. 127,608 ' 


Dunque la misura di uno «lei quattro peducci di che si traila è di 
pai. cubici 12^,67. 
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ARTICOLO XII. 

VELLÀ msUEA DEI riJEEKOTTOll JSCOIÀEI. 


Qa«U specie di volte , com' è noto , si usa agli angoli dei passetti 
pensili ; li quali servono nell' interno delle corti per mettere comuni- 
cazione per l' esterno tra più membri di un piano : vedesi un esempio 
di tali passetti nelle fig. 607, della tav. g. Ove possano aversi delle 
grosse lastre di pietra d’intaglio, tali passetti possonsi con esse formare, 
nel qual caso non han luogo i pianerottoli di che si tratta {*)•. ma quando 
di tali lastre non si hanno , o ohe vuoisi dare notevole larghezza ai 
'passetti ti costituiscono di muramento a volta e sono allora terminati dai 
pianerottoli. 

In questo articolo daremo le regole per la misura dei pianerottoli , 
nel seguente per quella dei passetti. 

1 . 

Pianerottolo angolare a spiccili. 

REGOLA. 

Si misuri uno dei lati del pianerottolo , e 1 ' altezza sua totale. 

Il quadrato del lato si moltiplichi per la differenza tra 1 ' altezza'«' 
i due terzi del lato (**). 

Avveutimento — questa regola dà la misura del pianerottolo pro- 
priamente detto; cioè di tutto quel muramento che forma sporto sui muri 
cui è addossato : quella parte di muramento che direbbonsi le prese 
del pianerottolo (*'”') viene a misurarsi nel fare la misura del muro. 

E sEur IO. 

Abbiasi un cortile , una porzione della di cui pianta è rappresentata 
nella fìg. (j della tav. g, c le diverse camere di un appartamento che 
vi affacciano comunichino tra loro per mezzo di ita ambulacro costituito 
dai passetti ABGK, EJICB , CDLN, uniti agli angoli con pianerottoli 

(*) Questo é il caso dei balconi lunglii intorno ai cortili , clje ora si usano 
frequciitemcnlc tra noi ]>cr rendere indipendenti varii membri di un’apparta- 
mento. 

(*') Questa regola suppone che i spicchi del pianerottolo sieno di tutto sesto, 
cioè che di ciascuno sia , fig. 6 tav, 9, lo sporto gb ugnale alla freccia bo ; non 
vi essendo rapone di fare diveruinciiic : e lauto più che quelli di lutto sesto sono 
i |»ii convenienti in ordine al decoro , solidità e facile esecuzione, 

(■’*) È indicato iu «S7. 
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angolari a spiccili. Vogliasi la roisara del muramento costituente imo di 
tuli pianerottoli , che è rappresentato in pianta in EFGB , ed io elevato 
III gbb'g' : del ijuale i due spicchi sono indicati in pianta nei triangoli 
FCB, FEB, ed il secondo di questi in elevato in cbo. 

Misuro il lato g'U o gù uguale GB del pianerottolo e la sua altezza totale 
bh' : e sia gb pai. 6 e ba pai. 8. E ad un tempo scrivo — Masso di lab* 
brica, ( e qui dicesi di qual natura essa sia i costituente il pianerottolo an- 
golare a spicchi di lato pai. 6 e di alt. totale pai. 8. 

Con questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO 
alt. tot. 8 

due terzi lato 4 lato 6 sno quaUr. 38 

diir. 4 4 

prod. 144 


Dunque la misura del muramento costituente il dato pianerottolo, 
ossia del volume suo, è di pai. cubici i 44 * 

2 . 

PianeroUoìo angolare corneo (*). 

REGOLA. 

Si misuri' lo sporto angolare totale del pianerottolo , e la sua altezza 
totale. 

Lo sporto sì ripeta quattro volte, e del prodotto si prenda la nona 
parte , die si sottragga dalla roeth dell'altezza : la differenza si molti- 
plichi pel quadrato dello sporto. 

AvvERTmEUTO — Questa regola dà la misura del pianerottolo pro- 
priamente detto *, cioè di tutto quel muramento che forma sporto sui 
muri cui è addossato: quella parte di muramento che costituisce le 
prese del pianerottolo nei muri (**) si viene a misurare nel misurarsi essi. 

E s E u r 1 o. 

Abbiasi un cortile rappresentato in parte in icnografia nella fig. 7 , 
della tav, 9 ; e le diverse camere di uno stesso piano che vi prendono 
lume comunichino tra loro per mezzo di passetti ABCD , BEFG, 
GIKH , uniti agli angoli con pianerottoli angolari conici. Vogliasi 
la misura del murameuto costituente uno di tali pianerottoli che è rap- 
presentalo in pianta in CBEL ed in elevato in chtcéV . 

Me misuro lo sporto angolare totale LB, e la sua alt. totale bU : e sia 
LB pai. g, e bb' pai. 10,4. E ad un tempo scrivo — Masso di fabbrica 

(*) Questa sorta di Tolta dicesi dai francesi Trombe jur U coin. 

(**) £ indicata in afy. 
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(e qui dicesi di qual natura essa sia) coslidienle il pianerottolo ango- 
lare conico di sporto angolare totale di pai. g, e di altetza totale d( 
pai. io,4- 

Con questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO 


sporto 9 
ripet. 4 
prod. 36 


alt. 

10,4 

melA 

5.1 

sua nona parte 

4 

diff. 

i>> 

quadr. spor. 

81 

prod. 

97,1 


Dunque la mbnra del muramento costituente il dato pianerottolo an- 
golare conico è di misura pai. cubici g7<a. 
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ARTICOLO XIII. 

PBLt^ MISURA ver r ASSETTI rEUSIlI (*). 


1 . 

PasstUo pensile terminato da pianerottoli angolari a spicchi. 

REGOL.\, 

Si misuri lo sporlo , l’allezza totale , e la lunghezza del passetto. 

Lo sporto si moltiplichi pel numero costante 0,7854 1 il prodotto si 
sottragga dall’altezza totale , e la difierenza si moltiplichi per lo sporto 
ed il prodotto per la lunghezza (‘*). 

Aytertimento — Questa regola dk la misura del pianerottolo pro- 
priamente dello ; cioè di tutto quel muramento che forma sporto sui 
muri cui è addossalo: quella parte di muramento che direbbonsi le prese 
del piaueroltolo ("’*) viene a misurarsi nel fare la misura del muro. 

Esempio. 

Per mettere in comunicazione varie camere di un appartamento e 
renderle indipendenti, neirinierno di uu cortile, lutto intorno siavi un 
ambulacro scoverto formalo a volta , come è rappresentato nella fìg. G 
della tav. g; e sia costituito dai passetti pensili KGBA , EBCH 
CDLN, terminali da pianerottoli angolari a spicchi BEFÓ, CNOIl. 
Vogliasi la misura del volume del muramento costituente uno di tali 
passetti : di quello rappresentalo iu pianta in BEFC, ed in elevalo 
in Icob'ef. 

Misuro lo sporto BE del passetto, Tali, sua totale bb' e la lung. 
bc uguale BC : e sia ^E pai. 6, bF pai. 7, e BC pai. 4 ^- R “‘l 
un tempo scrivo — Masso di fabbrica (equi si descriva la natura sua) 
coslilueute il passetto pensile terminato da pianerottoli angolari a spicchi, 
e di sporto pai. b, all.. totale pai. 7 , e lungh. pai. 4 ». 


Leggi il prologo dcirarl.* XII. a pag. z53. 

(**) Questa regola suppone clic li piancrotlolì che Irrminano il passetlo sieno 
di liitio usto; epperó che la cenliua del passetto sia un quadrante circolare, 
(**''1 K rapprescnUta iu 
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Falle lali cose sul luogo , fo poi il segueule 
calcolo. 


alt. tot. 7 

4,7154 

diS. 2,5876 
sporto 6 

prod. 13,7556 
luogh. 48 

prod. 658,8588 


Diioque il volume del muramenlo coslilueiile il dato passettd jieosile 
è di misura pai. cubici 658,83. 

2 . 

Passetto pensile terminato agli angoli da pianerottoli angolari conici. 

REGOLA. 

Si misuri lo sporlo del passetto sul muro , l' altezza del suo sesto, 
la sua altezza totale , e la lunghezza. 

Dall’ altezza totale si sottraggano i doe terzi dell* altezza del sesto, 
la differenza si moltiplichi per lo sporto ed il prodotto per la lun- 
ghezza. 

Avvertimento — Questa regola dii la misura del pianerottolo pro- 
priamente detto ; cioè di tutto quel muramento che forma sporto sui 
muri cui è addossalo: quella parte di muramento che costituisce le prese 
del pianerottolo nei muri C*) si viene a misurare nel misurarsi essi. 

Esempio. 

Tutto all’ intorno di un cortile, per rendere indipendenti varie camere 
di un appartamento, siavi un ambulacro, costituito da quattro passetti 
pensili terminati da pianerottoli angolari conici, il tutto come nella fig. 
della tav. p, che rappresenta una metk della icnografia e la sezione. 
Vogliasi la misura dei passetto BGFE, hb'g'g. 

Misuro lo sporto EU che uguaglia eh, ralt. he del suo sesto 
efe, l'alt, totale hb', e la sua lung. bg; e sia Eli pai. 6,38, be 
pai. 9 , bV pai. 10,4, 4^-^ “d un tempo scrivo — Masso di 

fabbrica ( e qui se ne descriva la natura ) costituente uno dei passetti 
pensili terminato da pianerottoli angolari conici, e con sporto di pai. 6,38, 
alt. del suo sesto pai. g, alt. totale pai. io, 4, e lungo pai. 4B. 


sporto 6 
n. rost. 0,7854 

prod. 4,7 1 24 


(*) È rappresentata in afiy fig. 7 tav. ff. 

33 
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Fatto cià sul luogo fo poi il aegueote 

CALCOLO. 

■It. tot. 10,4 

du* leni alt. lesto a 

diC 4,4 

sporto 0,38 

prod. 28,072 
iuogh*. 48 

prod. 1347, 4S0 


volume del murameulo costituente il dato passetto pen- 
da pianerottoli augolari conici è di misura pai. cubici 


Dunque il 
Stic imùnato 
> 347 #. 
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CAPO TERZO. 


della misura delle scale. 


VTTB le svarialisfime maniere di scale compongoosi in generale di 
rampe e riposi ; essendo destinate le prime ad ascendere e discendere, 
ed i secondi a caminare per passare dall’ una all’altra, ed insieme per 
si riposare dal salire. Li quali riposi diconsi anche pianerottoli se eoU 
legano due rampe messe ai lati contigui della pianta della scala, e bal- 
latoi se cullegano quelle su lati non coutigui ; e sono o pieni di muramento 
al di sotto senza esservi vuoto di sorta, e misuransene i volumi per le 
regole date nel primo capono vuoti, e sono delle volte propriamente 
dette, il di cui estradosso costituisce il riposo; ed allora misuratisi per 
le regole date nel capo precedente. Onde è che in questo capo terzo 
non debbonsi dare che le regole per la misura delle rampe. Che, come 
è noto , sono composte da una serie di scalini o soprappesii ad una sorta 
di volta estradossata secondo nn piano inclinato, del di cui pendio l’al- 
tezza stk alla base come l’altezza di ogni scalioo alia sua pedalatoti 
addossati l'uno all’altro per modo da costituire essi stessi come una 
volta , essendone tagliato il masso ioleriore secondo i cenci t> cunei di 
eua. Dei quali modi il primo è tra noi il piu usitaio,ed il secondo, 
meno, o quasi nullo se si eccettuino le scale a chiocciola. Epperh tlue 
maniere assai distinte di misurare le rampe Iksandoseoe diversameote 
r uuiih di prezzo , relalivameule a ciascuno dei due casi suddetti. 

Se i gratTinì di uua rampa sono seprapposii ad un masso di mura— 
sione costituente volta, pagasi il prezzo del muramento di questa , pro- 
porzionatamente alla misura del suo volume moltiplicandola pel prezzo 
del cubo unità, e pagasi poi il prezzo di ciascuno scalioo di quelli soprap- 
posti alla rampa , col poco di muramento ad esso sottoposto da- aggiun- 
gersi al precedente, che dicesi scannello, e che và ordinariamente compreso 
nel prezzo della mettitura in opera di ogni scalino. Se i gradini sono 
l’un l'altro addossali costituendo essi stessi la volta, pagasi la volta 
soltando sccoudo la misura della sua superikie d’ iuUadosto, e la somma 
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delle luperEcie della pedala e fronli dei acalioi che la compongono. 
Oude è che tutto ciò che tiene alle «nperficìe, formando oggetto della 
seconda parte del manuale , qui si daranno le regole per misurare i vo- 
lumi di quelle sorte di volte cui sono immediatamente li scalini delle 
rampe addossati ; e ciò basta , dopo tutto ciò che precedentemente si 
è detto , per misurare tutte le scale costrutte nella prima delle due ac- 
cennate maniere, risultando il prezzo totale di ciascuna rampa dalla 
somma del prezzo del suo muramento e dei suoi scalini , li quali basta 
contare misurandone la superficie di ciascuno, cosa assai facile, e mi- 
surando il corrispondente scannello j che debbesi credere non v’ è chi 
non sappia fare. 

Noi dunque qui daremo le regole per misurare il volume del mu- 
ramento costituente ciascuna delle sorte di volle suddette : e l' inge- 
gno del misuratore saprò discernere ciascuna delle singole parti di 
una scala , se appartenente ai riposi, con quale delle regole del pre- 
cedente capitolo debba misurarsi , e con quale di questo se alle rampe : 
come pure con quali di quelle date nel primo capitolo si debba misu- 
rarne la gabbia e le sue parti completive, come a dire pilastri , co- 
lonne e simili cose. 
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ARTICOLO I. 


DELLJ KtSVRA DELLE EAMPE A BOTTE COMPLETA. 


1 . 

Rampa a botte semicircolare completa. 

REGOLA. 

Si misuri la base del pendìo della rampa , la corda del suo sesto , 
e la grossezza alla cima. 

La somma della semicorda colla grossezza alla cima si rooliiplichi 
per la corda. Si faccia il quadralo della scmicorda, si moltiplichi pel 
numero costante 1,5708,6 quest' ultimo prodotto si sottragga dal pre- 
cedente: la differenza si moltiplichi per la base del pendio della rampa. 

Avtertimekto — Q uesta regola dà la misura di tutto quel muramento 
che forma sporto sni muri cui è addossato : quella parte di muramento 
che direbbesi le prese della botte, viene a misurarsi nel fare la mi- 
sura della gabbia o camera della scala. 

Esempio. 

Abbiasi la scala rappresentata dalla fìg. 1 , tav. IO , in pianta , e 
ne’due spaccati secondo LM e PQ. Vogliasi misurare una ùle scala ; 
vogliasi cioè la -misura del volume delle sue singole parti. 

1 muri eretti su i tre lati AB, BC, CD, del rettangolo 
costituiscono la camera o gabbia della scala , il muro EF che si ele- 
va sino ad Cf ne è il nucleo. A tali- muri sono affidati i riposi o 
ballatoi interui e le rampe della scala , sull’ estradosso delle quali sono 
posali i gradini: i riposi esterni formano parte del portico che precede la 
scala , e che si eleva su i pilastri G , H , /. Ascesa la rampa DF 
arrivasi al primo riposo CFB, cf, c'f, dal quale si passa alla seconda 
T»mpa FA,fk , che mena sull'altro riposo GA,g'z che è al disopra 
del portico GA, ai, a'df, e che forma esso stesso parte di altro portico : 
dal quale riposo si passa sulla rampa km , per la quale si ascende al 
terzo riposo mo ; che serve di comuoic.-iziotie Ira la rampa km e la se- 
guente me posta al di dietro del muro FE, e che mena all’ ultimo riposo 
ne, np,. Ogni riposo c l’estradosso di due volte a crociera ciliudrichc 
di pianta quadrala e ad archivolto di lutto sesto , connesse tra loro per 
mezzo di un arco: li scalini di ogni tesa sono affidali a rampe a botte 
semicircolari complete; una simile rampa, senza avere scalini al disopra , 
che è la «f , covre la terza rampa di scalini km , ed una sìmile pute 
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mia sealini , che i la «y covre 1' ultima me : il solaio a^i covre tutta 
la gabbia della icala: al di «otto dei scalioi della prima tesa, e del 
primo riposo , vi è uo masso di muraiiooe aqbca. ea^ è un muro che 
chiude verso l’ interno Toltidio ballaiojo: écif un sinrile muro che 
chiude il vano che resta al disotto della seconda tesa. 

1 scalini misuransi separatamente avendo riguardo al loro paraménto 
visto ed alla mettitura in opera , come è detto nel prologo a quesio 
capo (/Mig. 35p); il solaio come si dirà nella parte seconda che tratta delle 
superiicie. Le rimanenti parti si descriveranno coll' ordine suddetto, Indi- 
caiidoue di ciascuna le dimensioni , come è prescritto nelle regole rispet- 
tive, sui quali dati si calcoleranno poi per le medesime regole i-volumi 
di esse parti ; 

1*. Pei tre muri costituenti la gabbia reg. i. art. i. cap. i.pag. ag; 
avvertendo che se le lungh. dei muri laterali AB, DC, si coiitputaiio 
sino alla parete esterna RS del muro di fronte , per lunghi di questo 
và computata la BC , ed è mestieri indicare che nella lungh. dei muri 
AB, DC v'k compresa la croce del muro. 

a*. Pel muro costituente il nucleo della scala reg. i', art. i , capo i. 
pag. ag: il quale muro non avendo dappertutto la medesima altezza, 
delle due oe, si noterà la media , che è uguale alla semisomnia , e 
si indicherà esser d’essa l’altezza totale e media del muro. 

3°. Pei pilastri del portico inferiore e dei due superiori reg. a , 
art 3, pag. ttg. 

4*. Per ogni riposo: ti misurerà ogni volta a crociera delle'due con- 
tigue, reg. I , art. io, cap. a, pag. 23^: prendendo OC per lato 
dell’ estradosso j e ti misurerà l’arco FO interposto alle due crociere con- 
tigue, reg. 1, art. i, cap. a, pag. tay : avvertendo nella misurazione 
della grossezza alle imposte doversi escludere il muro in fronte della 
gabbia , ed il nucleo della scala già misurati i". 3*. 

5°. I parapetti del portico , dei quali ne è uno , come un muro 
in tela, reg. i, art. i, cap. i, pag. ag. 

€p. Il muro a, e che chiude l’ultimo riposo verso l’ interno e l’altro 
a'df che chiude il vano sottoposto alla seconda lesa: reg. i, art. i, 
cap. 1, pag. ag. 

7°. Le rampe cui sono addossati li scalini , e quelle che covrono le 
due ultime tese , e che sono le ef, sy, si misureranno con la regola 
che questo esempio accompagua : onde si procederà come appresto. 

Misuro la base rf del pendio della rampa , che è pure uguale ad 
EF, la corda «3 del sesto che è uguale al doppio della sua freccia to, 
e la gross. vu alla cima: e sia if pai. 26, «3 pai. io, fu pai. i,S. 
£ ad un tempo scrivo— Rampa a botte temicircolare completa ( e qui 
dioeti la natura del muramento di che è costrutta ) di sostegno ai gradini 
della terza tesa (*) , con pendio di base pai. ab , corda del tuo sesto 
pai. IO, e gross. alla imposta pai. i,5o. 


(*) Cosi ti direbbe della tteonda Uaa , della quarta tt»a , o di quale rampa 
si tratta ; e dirrbbesi rampa a bolle semicircolare completa di corertura alla 
tersa o quarta lesa se si trattasse della ebe covre la tesa km , o dell'altra 
che corra la me. 1 
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Con questi dati fo poi il*segoeDiè^ * 

• • 

CALCOLO. 

‘ Kmicor. S 

grò»; dota f,5 

.. tomtna S,5 

' corda I 0 

. prod-, *4 SS 

... ! qaadr. temic. 15 

n. cast, l,570S 

prod. 39,1700 39,1^ 

diff. 15,73 
tate IS 
prod. 868,91 


Ddn^ae la data rampa a botte semicircolare completa che soitieDe 
i scalùu di una delle tese della data scala, è di misura pai. cubici 668,98. 


Rampa a botU semieOittica completa. 

REGOLA. 

Si misuri la base del pendio della rampa, la corda e la freccia del 
suo sesto e la grossezza alla cima. 

La freccia si moltiplichi pel numero costante 0,1146, ed al prodotto 
si aggiunga la grossezza alla cima} la somma si moltiplichi per la corda, 
e per la base della rampa. 

AvvEBTijtEaTO — Questa regola da la mbura di tutto quel mura- 
mento che forma sporto sui muri cui è addossato ; quella parte di mu- 
ramento che direbbesi le prese della botte viene a misurani nel fare 
la misura della camera o gabbia della scala. 

Esempio. 

Abbiasi la scala rappresentata dalla lìg. i della tav. 10 , in pianta , 
e nei due spaccati secondo LIU, e PQ. Vogliasi misurare uua tale scala, 
vogliasi cioè la misura del volume delle sue singole parti. 

I muri eretti sui quattro lati AB, BC, CD , DA , del rettangolo 
ABCDA costituiscono la camera o gabbia della scala, i vani inferiori 
DH, lA l'ingresso, i vani superiori ad essi i lumi. Il muro EF che 
arrestasi al piano è il nucleo della scala. Essi muri sostengono le 
rampe della scala, sull'estradosso delle quali sono posati i gradini, e 
sostengono i rip<»i o ballatoi. Ascesa la campa arrivasi al primo riposo 
CFB., ef, df , dal quale si passa alla seconda rampa FA,j^ì che mena 
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sul ‘secondo riposo GA^ g* ; ed indi pe/ la rampa Km si ascende al 
terzo riposo r/io , che.ik comunicar essa coll' altra me posta al di dietro 
del nucleo EF, per la quale si giunge all’ ultimo riposo ne, n'e.'. Ogni 
riposo è l'estradosso di due volte a crociera cilindriche di pianta qua- 
drala , e ad archivolto semiellittico , congiunte tra loro per mezzo di 
una piccola botte ad intradosso pure scmicllittico uguale agli archivolti 
della crociera. I scalini di ogni tesa sono ailìdati a rampe a bolle se- 
mielliltica completa: simili rampe, senza avere scalini sul loro estra- 
dosso, covrono la terza tesa Km, e la (quarta me. Il solaio covre 
tutta la gabbia della scala. Al di sotto dei scalini della prima tesa v]e 
un masso di murazionc tjafc. en, c un muro che chiude verso T interno 
l'ultimo ballatojo. 

Li scalini misuransi separatamente, avendo riguardo al loro paramento 
visto ed alla mettitura in opera , come c detto nel prologo a questo 
capo ( pag. a5g ) : il solaio come si dirà nella Parte Seconda che 
tratta delle superGcie. Le rimanenti parti si descriveranno coll' ordine 
di sopra , indicandone di ciascuna le dimensioni , come è prescritto nelle 
regole rispettive ; sui quali dati si calcoleranno poi per le medesime 
regole i volumi di esse parti : cioè 

1 ". Pei quattro muri costituenti la gabbia reg. i , art. r , cap. i , 
pag. ag; avvertendo che se le lungh. dei muri laterali AB, DC,»ì 
computano sino alla parete esterna BS del muro di fronte , ed alla esterna 
JG del muro d’ingresso , per lungh. di questi due va coniput.-ita la BC : 
ed è mestieri indicare che nella lungh. dei muri AB, DC vanno com- 
prese le croce dei muri. 

a**. Per le porle d’ ingresso agli appartamenti vanno dedotti dai muri 
AB,DC laterali i vani ch’esse vi lasciano, e misurati i relativi ma- 
gisteri: reg. 2,3, e 4j 2 , cap. i , pag. 52. 

3°. Per l’ingresso nella scala, e per li lumi suoi, dal muro d’in- 
gresso vanno dedotti i vani DH, JA, egli altri superiori di am- 
piezza minore: reg. 4^, 4? > *ipog- Q 2 . 

4*’. Pel muro costitnenle il nucleo della scala reg. i, art. i, /mg. s>g ; 
il quale muro essendo terminato dal piano inclinato cf si noterà la 
media delle altezze sue che è uguale alla semisomma della più piccola 
ae , e della più grande e si indicherà essere essa l'alt, totale media 
del muro costituente il nucleo. 

5°. Per ogni riposo : si misurerà ogni volta a crociera delle due 
contigue, reg. 2 , art. io, capo a, pag. 22 g; prendendo OC per lato 
dell’estradosso; è si misurerà l’arco interposto alle due crociere con- 
tigue reg. 5, art. l, capo 2 , pag. i3u : avvertendo doversi avere uguale 
zero le grossezze alla imposta , imperciocché cos'i non facendo niisu- 
rcrrbbesi due volte una certa porzione del muro d’ ingresso , e di quello 
di fronte della gabbia , e del nucleo della scala. 

6°. Il muro a, e che chiude l’ultimo riposo verso l’interno, reg. i, 
art.^ 1 , cap. i , pag. ap. 

7°. 11 masso sottoposto alla prima tesa af non v’ è chi non sappia 
misurare. 

G°. Quanto alle rampe cui sono addossati li scalini , e quelle che 
covrono le ultime due tese cioè le , ty , si misureranno Colla regola 
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qui sopra data , olla quale questo esempio serve di chiarimento: onde si 
procederli come appresso. 

Misuro la base rs del pendio della rampa , la corda «A e la freccia 
del sesto che è uguale te, e la gross. ru alla cima : e sia rs pai. aa, 
aS pai. la, tv pai. 4i P&l- 1)^- £ u'> tempo scrivo — Rampa 

a botte seinielliltica completa (e qui dicesi la natura del muramento 
di che è costrutta) di sosieguo ai gradini della terza tesa (*), col pen- 
dio di base pai. au, con sesto di corda pai. la , e freccia pai. 4 i c di 
gross. alla cima pai. i,5. 

Con questi dati fo poi il seguente 


r A L C O L 

O. 

frecc. 

4 

n. cosi. 

0,2146 

prod. 

0,8t>84 

erois. cim. 

1,3 

somma 

2,3384 

corda 

12 

prod. 

28,3008 

base 

22 


proci. 6%2,Ct7e 


Dunque il volume della data rampa a botte semiellittica completa 
che entra nella coiuposiziuue delta data scala è di misura pai. cubici 
Caa,6a. 


(*) Similmente si direbbe della seconda . leta , della quarta tesa, o di quale 
rampa si tratta : direbbesi Rampa a botte scmiellittica compIcU di covertiira della 
terra o quarta tesa se si trattasse della ep che corre la lesa km, o dell’altra 
che corre la nse. 


i4 
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SM 


ARTICOLO II. 


OttlÀ UtSVttÀ DELte SCALE COM EAMEE A BOTTE LVCOUtLETA. 

1 . 

Rampa a botte incompleta, avente per centina un quadrante circolare (*). 

REGOLA. 

Si miuiri la baie del pendio della rampa , la larghezza sua , e la 
grossezza alla cima. 

La larghezza si moliiplichi pel numero costante o, a i46, al prodotto 
si aggiunga la grossezza alla cima , e la somma si moltiplichi per la 
larghezza della rampa c per la base del pendio. 

Avvertissento — Questa regola dà la misura di tutto quel mura- 
mento che forma sporto sui muri cui è addossato: quella parte di mu- 
ramento cbe direbimnsi le prete della rampa viene a misurarsi nel fare 
la misura della camera o gabbia della scala. 

Esempio 1°. 

Abbiasi la scala rappresentala in pianta e nei spaccali secondò L3f, 
no, nella lìg. i della fav. ii. Vogliasi misurare una tale scala , vogliasi 
la misura cioè del volume di ognuna delle sue singole parti. 

1 muri eretti su i quattro lati AB, BC, CD, DA del rettangolo 
AB CD costituiscono la gabbia o camera della scala. Ad essi sono afii- 
dali otto pianerottoli angolare a spicchi, uno dei quali si è segnalo colle 
lettere AGEF in pianta , ed efg nello spaccalo secondo LM. Tali piane- 
rottoli terminano le sei tese della scala, i scalini delle quali sono addos- 
sali (meno la prima cbe lo è ad un masso di murazione) ad altret- 
tante rampe a botte incompleta tutte aventi per cenlina un quadrante 
circolare di ugual raggio , che è ad un tempo sesto o centina delli 
spicchio pianerottoli contigui: della seconda rampa veduta per di sotto 
in i quadranti /'g', p'q' ne sono le centine o sesto ; comune 

il primo collo spicchio contiguo del pianerottolo angolare e'f^ che 
è rappresentato in pianta ìdDFjEi e l’altro collo spicchio del pia- 
nerottolo che termina la rampa medesima dall'altro estremo. Nel lato 
DA in vece di rampe vi sono due passetti pensili terminati ai piane- 
rottoli medesimi AGEF , DEF,} li quali passetti coi pianerottoli 
contigui costituiscono i ballatoi della scala , che insieme cogli altri pia- 

(*) Quella specie di rampa nella migliore archilcllura è terminala o da due riposi 
ioetaituti ciascuDO da una volta a bolle con fronti di tutto sesto eslradoisata piana j 
o da due pianerottoli angolari a spicci : c sono i due esempi! prescelti. 
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neroUoli ne sono lutti i riposi. Nel muro AD v’ è il vano d'ingresso 
I nella scala, che per essere un vano a fiauchi verticali terminalo su- 

periormente da un semicircolo imjwstalo a livello col primo passetto 
( il tutto come vedesi nello spaccalo secondo NO) ne taglia una hinetta 
ellissoidica oix. Negli altri due muri AB, DC sono i vani d'ingresso 
negli appartamenti, dimostrati quelli del muro nello spaccato sc- 
endo L31. Tutta la scala è coverta da una volta a gavetta estrados- 
sata piana, nel suucielo della quale è aperto un vano rettangolare che 
illumina tutta la scala. £d è chiaro dimostrato dalla llg. come è com- 
posta tutta la scala, e come ascendcsi dal pianterreno ai piani superiori. 

Li soaliui niisuransi separatamente avendo riguardo al loro paratuento 
visto ed alla mettitura in opera , come è detto nel prologo a questo 
articolo {pag. a5p): le rimanenti parti si descriveranno coll’ordine 
suddetto indicandoue di ciascuna le dimensioni, come è prescritto nelle 
regole rispettive, sui ijuali dati presi sul luogo, si calcoleranno poi per 
le medesime regole i volumi di esse parti , e si compilerà la misura 
del tutto. Cioè 

1 °. Tei quattro muri cosliluenli la gaUùa della scala, eapo i,art i, 
^« 8 - •» P^- 25 * 

a". Dai quali si dedurranno : dal muro d’ingresso, il vano d’ingretso> 
capo t, art. 3, reg. 34, 35, 36 pag. Si', dal muro a destra i vani 
d'ingresso negli apparlamenti capo i^art. 9, reg. 3,3, c^^pag. 5a ^ 
dal muro a sinistra simili vani. 

3°. Pei nuattro riposi angolari si misureranno' i vohim» dei piane- 
roltuli angolari a spicchi, capo iy ari. 13-, reg. I , pag. o53 ed è da 
avvertire, che nel prendere rall. sua totale non vi si dekhe comprendere 
l’ail. del rivestimento del suo estradosso, che è sa cui canMii.vsi, e che 
va misurato superlicialiuenle, per le regole die si darauue nella parta 
seconda. 

4*. 1 due riposi ballalai mistiransi ognuno in due porzioni r miso- 
ransi cioè i due pianerottoli angolari a spicchi , che li teriaiaaoo, cerne 
è detto di sopra ; cd il passetto pensile iiilcrincdio , eapo >, arh i3, 
reg. I, pag, 256 ; avendo le medesime .avvertenze- die pei pianerottoli. 

5°. Dal primo ballatoio si dedurrà il vano che vi fascia la lunetta 
ellissoidica oxi : capo 3, art. 5, reg. 5, ( quando la valla è a l/oito )} 
avvertendo doversi prendere per corda dtUa volta come dice ìa reg.'y 
il doppio dello s/iorr» del passetto che già trovasi misuralo pag. iSj. 

6*. Per la volta a gavetta che covre Ulta la scalaci capo -3, art. 4^ 
wg- » , pag- 17^- 

7 ". Dalla quale se ne dedurrà il vano- di hice reHangoIare che è 
scolpito nel suo succielo, ehe si pah riguardare come un muro in tei» 
la ai cui gross. fosse quanto le gross. del muramento costituente esso 
succielo: capo i, art. 3, reg. i, e 3 , pag. 5f. 

8°. Il masso di rouraziane che sostiene s gradini della prima tesar 
Bon v' è chi non sappia misurare. 

9'*. Le rampe a hotle incompleta avente per eentina un quadrante 
circolare si misureranno per la, regola cui questo esempio accompagoa: 
vos'i per rulliiiia rampè misurofla base ajS del pendio ^7 della rampa,. 
, k htrg. sua 6'it' , clic • ligiutle a xo y t ì* gross. cL alla- cima j e sia, 


Di. ' 
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pii. a4, GE pai. io, cl pai. i,5. E ad un tempo scrivo — Rampa 
a botte incompleta ( e <{ui dicesi la natura del muramento di che è 
formata ) avente per cetitiua ou quadrante circolare \ col pendìo di base 
pai. 34 ? largo, pai. 10 , e di griMs. alla cima pai. i,5. 

£ computo il volume del muramento costituente la rampa '">1 seguente 

CALCOLO. 

larg. rampa 10 

n” cosi. 0,2146 
prod. 2,146 

grOM. cima 1,5 

somma 3,646 
larg. rampa 10 

prod. 36,46 
base peodio 24 

prod. 875,04 

Dunque il muramento costituente la rampa che sostiene i scalini 
deir ultima tesa della data scala è di misura pai. cubici B^5,o4. 

E SBU PiO 

Abbiasi la scala rappresentata nella fig. 3 della tav. 10^ nella pianta 
e nei due spaccati secondo ZA/, PQf b vogliasi la misura del volume 
delle sue singole parti. 

Li Ire muri eretti su i tre lati ABf BC, CD costituiscono la gabbia 
o camera della scala. Quattro volte a botte con fronti ad intradosso di 
lutto sesto estradossate piane addossale ai muri laterali CD, come 
loro piedritti, e due col fronte posteriore sulla parete interna del muro 
di fronte CD, e due col fronte anteriore sull'istesso piano che termina 
al davanti i muri AB, CD costituiscono quattro riposi ballatoi della 
scala. Dal pianterreno per la prima tesa di scalini larga quando la melk 
della camera AB CD si ascende al primo riposo ce, c'è*, e da ivi 
per la -seconda tesa dì uguale larghezza quauto la meta della camera 
ABCD al secondo riposo df, d'fg' che inimeiie , per mezzo delle porte 
indicate , negli appartamenti al primo piano. Da quivi in su , le scali- 
nate si ristringono, come chiaramente vedesi nella lesa fg'i veduta di 
fronte, e nell' altra ePh't veduta di sotto, che lasciano perciò uno spazio 
libero indicato in pianta nel rettangolo punteggiato FIHK, a differenza 
delle due prime che non lasciano un tale spazio ; ma che ove il limile 
Ktf termina in é ivi comincia l’altro conune e'[f della seainda tesa, 
laddove il termine i' del confine della terza tesa non è comune 
col punto h' del confine h'V dell’ ultima lesa : restandovi così la di- 
stanza libera l'A'. Delle quali tese i scalini sono sostenuti nella seconda 
da una rampa a botte incompleta avente per centìna un quadrante cir- 
colare, come è l'arco iS'r, e la terza e la quarta da una rampa a botte 
incompleta avente per ceutina un arco circolare, come e/V: quelli della 
pVima sono addossati ad un masso dì murazioue. £ tutta la scala è coverta 
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da ana volta a gavetta iocompleta , io quanto che manca del gavette 
nei lato ADy ma da questa parie il succielo ed i gavetti laterali prolun- 
gansi sino al piano di fronle Vogliasi la misura di una tale scala; 

ossia del volume di ciascuna delle sue parti inlcgrauti. 

1 scalini, come è dello nel prologo a questo articolo ( /mg. o5j/ ) misii- 
ransi separatamente avendo riguardo al paramento visto di ogni uuo 
di essi ed alla loro mettitura iii opera : le rimanenti parti si descri- 
veranno coll’ordine suddetto iudicaiidonc di ciascuna le dimensioni, 
come è prescritto nelle regole rispettive date negli articoli precedenti ; cioè 

1 *. Pei tre muri costituenti la gabbia: capo l , art. i , reg. l ,pag. aQ; 
avvertendo che se le lungli. dei muri laterali AB, CD si coiiipuluiio 
sino alla parete esterna yM de|^ muro di fronte, per lungli, di questo 
va computatala BC: ed è mestieri indicare che nella lutigh. dei muri 
laterali vanno comprese le croce dei muri, 

a°. Per dedurne i vani d'ingresso negli appartamenti, tre dal muro late- 
rale AB, e tre daH'allro DC , capo J , art. a, r^. a , 3 , e 4 i png. 5a. 

3°. Per li quattro riposi: capo 3, art. i , reg. i, pag. I 2 j / avendo 
due avvertenze: non comprendere nella gross. alla chiave Taltezza del 
rivestimento sul pavimento del riposo, come lastrico, pietra d'inta- 
glio, o simile, che pagasi a parte misurandone la superficie ( V. parte 
seconda): ed avere nef calcolo come nulla la gross. alla imposta , senza 
di che due volte verrebbonsi a computare alcune porzioui de' muri late- 
rali della gabbia della scala. 

4°. Per la covertura di tutta la scala si avrh ricorso a quattro regole; 
capo 3, art. 4i P^S’ *7^! questa darh la misura della 

volta a gavetta , come se uou vi mancasse , come è detto di sopra , il 
gavetto nel lato DA ; onde se ue dedurrà ciò che vi mauca ; cioè 
I*. la gross. alla imposta computata per tutta l'alt, della volta, capo i , 
art. I, reg. i,pag. 39 ; 3°. il gavetto, che si compone di un passetto 
pensile terminato da due pianerottoli angolari a spicchi , e di questi ; 
capo 3 , art. i3, reg. i,^og. 356; ed art. I3, reg. 1 ,pag.o53 . — Il lato 
maggiore della volta qui sarà AB (uguale ah) accresciuta di 5c , che c 
pure lo sporto del passetto e la largh. del piaueroltolo, che , come si c 
detto , si debbono dedurre. 

5*. Il volume del muramento ove sono addossali li primi scalini, essen- 
do quello di un prisma a base triangolare ebe misurasi moltiplicando 
il triangolo della base per la sua all. , non v’è chi non sappia misurare. 

6*. Le rampe a botte incompleta avente per cenliua un arco circolare , 
cui sono addossati li scalini della terza e quarta tesa si misureranno come 
prescrive la reg. seguente a pag. 3^0 , e come indica l'esempio che l’ac- 
compgua. 

7 °. La rampa a botte incompleta avente per cenliua un quadrante 
circolare cui sono addossali li scalini della seconda lesa , come la regola 
di sopra : cosi 

Misuro la base del pendio fiy della ramp , la largh. sua •V'/i' 
che è uguale a yr , c la gross. if alla cima; e sia pai, 34 , S'R' 
pi. > I , ed ^ pai. 1 , 6 . E ad un lemp scrivo — Rampa a bolle 
incomplela ( e iiui dieesi la natura del inuramciito di che è Ibrmalu ) 
cou pendio di base pai. 3 .(, larg. pai. 11 , c gross. alla cima pai. i,5. 


riHTB I. CAPO III. AKT. IT. 


STO 


Coi quali dati computo il volume del murameuto costilueoie la rampa 
col legueotc 


CALCOLO. 


Urgh. rampa 11 

n* coti. 0,1140 

prod. 1,3606 

grots. cima 1 ,5 

somma 3,8606 

largh , rampa 1 1 

prod. 41,4666 

baie pendio 14 

prod. 1019,1984 


Dunoue il muramento costituente la rampa a botte incompleta cui 
SODO addossati gli scalini della seconda tesa della data scala è di volume 
pai. cubici 10191I984* 

2 . 

Rampa a botte incompleta^ apente per centina un arco di circolo 
minore del quadrante. 

BEGOLA. 

Si mìsnri la base del pendio della rampa , lo sporto suo sul muro 
laterale j Taltezza della centina , e la grossexza alla cima. 

L’altezam della centina si raddoppii , e considerando questo doppio 
come corda e lo sporto come freccia , si trovi colla Tjr. {A) ( art. 
prelimin. pag. iy ) la lunghetza dell' arco che gli corrisponde. Si com- 

I tati la differenza e la somma dei quadrati dell' altezza e dello sporto; 
a differenza si moltiplichi per l’altezza, e la somma perla metà della- 
trovata lunghezza di arco; il primo prodotto si sottragga dal secondo,, 
e la differenza si divida per quattro volte lo sporto. La grossezza all» 
cima si aggiunga all’ahezza delta celili uà , la somma si moliiplichi per 
lo sporto; dal prodottosi tolga l'ottenuto quoziente, ecib die risulta si> 
moltiplichi per la base del pendio della rampa. 

EsEUTicy. 

Leggasi il secondo esempio della regola precedente {^pag. 35 ^, efig. 5 ', 
tav. ro); e quanto alle due rampe (£e astengono t gradini della lerz* 
e quarta tesa, si proceda come in questa r^. è detto , che per la quart» 
è come qui appresso. 

Misuro la base gf de) pendio gi della rampa , )o sporto suo d*n' an) 
muro laterale l'alt. nV ossia gr della centina e la gross. s'V' 
alla cima che è uguale ad sh : e sia pai. 36, pai. 4 1^) 
pai. 7,5, sh pai. 3 . E ad un tempo scrivo — Rampa a botte incom- 
pleta ( e qui dicesi la natura del oiurameuto di che è biruiata ) co» 
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S «ndio di base pai. a4t avente pM ceotina nn arco di circolo minore 
ri quadrante, di alt. pai. 7,5, di sporto sul muro laleiile pai. 4«5, 
e di grò», alla cima pai. 3. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

alt. ecDt. 7,t suo quadr. 56, 

(porto. 4,5 suo quadr. 30,35 

tomma 76,50dir.per dopp.ip./ 9 

»• qoo*.! 


due mila r. alt. fSOOO 

dir. per l'quos.j 

1 8,5 



cor. tar.j 

[ 1765 .. 

are. corrisp. r 31 46,75 




( 14,54 




sommi 3161,29 

qnad. alt. cent. 56,35 
quadr. sport. 30,35 


56.35 

30.35 

1° quos. 8,5 

prod. 18370,965 
laugb. rieb. 18,370 





diff. 36,00 

soomia 
metà arco 

78,50 

9,185 


alt. eeot. 7,5 

prod. 

702,6535 


prod, 370,00 


270 



diff. 

alt. cent. 

432,6525 

7,5 

dir. qual. sp. I* 1 8 
•l““l 34,034 


groM. cima 

3 



somma 

10,5 



sport. 

*.5 



prod. 
quos. • 

47,25 

34,036 



diff. 

23,214 



base pend. 

2% 



prod. 

557,130 



Dunque il volume del muramento costitoenlc la rampa coi sono affi- 
dati gli scalini della quarta lesa della data scala rappresentata nella 
pianta e suoi spaccali secondo LM, e PQ nella iìg. 3 della lai', io 
e di misura pai. cubici 557,i4> 
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3. 

Rampa a hoUt incompUla , avente per centina un tjuadrante eUittica. 

REGOLA. 

Si misuri la base del pendio della rampa , lo sporto suo sul moro 
laterale, ralleua della centina , e la grossezza alla cima. 

L* altezza si moltiplklii pd numero costante 0,6073, ed al prodotto 
si aggiunga la grossezza alla cima ; e la somma che ne risalta si molli- 
pliclii per lo sporto e per la baK del pendio della rampa. 

Esempio. 

Abbiasi lo scala rappresentata dalla 6g. 4 della tav. to, in pianta 
c nei due suoi spaccati secondo LM, e PQ ; e vogliasi la misura sua 
ossia del volume di ciascuna delle sue singole parti. 

1 tre muri eretti su i tre lati DC del rettangolo 

costituiscono la gabbia o camera della scala. Quattro volte a botte con 
fronti ad intradosso semiellittico estradossolc piane, ne costitniscono i riposi 
ec , e'c' ; df ^ d'f; hi, h'i' ; Im, Vm! , ai quali terminano le quattro 
lese della scala ; 1 di cui scalini per la prima sono addossati ad un masso 
di murazione, per le altre tre sono addossati a tre rampe a botte incom- 
plete aventi per centina un quadrante ellittico: ed ogni una delle quali è 
Unto larga da occuparne due tutta la larghezza BC\ per modo che non re- 
sta spazio libero nel mezzo di esse, ed ove in e' termina il confìne R'é della 
prima rampa, quivi comincia l'altro della seconda rf ; essendo così 
li quadrante ellittico s'r ad un tempo metà del profilo dell'intradosso della 
volta del primo riposo, e centina della rampa che sostiene i gradini della 
seconda tesa. Tutta la scala è coverta da una volta a botte della stessa 
natura delle volte dei riposi. 

A volere la misura di tutte, le parti di tale scala; li scalini suoi , 
come è detto nel prologo a questo articolo pag. o 5 g ; si misurano sepa- 
ratamente, avendo riguardo al paramento visto di ogni uno di essi, 
ed alla loro mettitura in opera : le rimanenti parli si descriveranno col- 
l’ordine suddetto indicandone di ciascuna le dimensioni , come è pre- 
scritto nelle regole rispettive date innanzi ; cioè 

1°. Pei tre muri costituenti la gabbia : capo i , art. i , rcg. 1 , /rag. og ; 
avvertendo che se le Inngliezze dei muri laterali j 4 B, C/? si compu- 
tano sino alla parete esterna f 'M del muro di fronte , per lunghezza 
di questo va misurata la BC : ed è mestieri indicare che nelle lutigli, 
dei muri laterali vanno comprese le croce dei muri. 

a”. Si dedurranno dai muri laterali i vani d’ingresso negli appar- 
tamenti, cioè quanti ve ne sono da ogni parte: per ognuno reg. z , 3 , 
e r'spo I , art. 2 , pa^. 53. 

3". Per le volle dei quattro riposi ; capo 3 , art. l , rcg. 5 , png. fJi, 
nvverteudo doversi avere nei calcoli come nulla la gross. alle imposte ; 
perchè diversamente facendo verrebbonsi a misurare due volte quelle parti 
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dei due mori laterali della gabbia della scala , che sono a contatto delle 
spalle di esse volle ; ed avvertendo ancora non si dover comprendere 
nella gross. alla chiave il rivestimento del pavimento del riposo: del 
quale va misurata la sa|ier 6 cie, come si dira nella parte seconda. 

4*’. Per la volta a botte che covre tutta la scala : capo a , art. i , 
reg. 5 , Dog. t3a. 

5°. Pel tamburo , o tompagno che sul muro di fronte giace al disotto 
di essa volta: capo i , art. 3 , reg. 6 , pag. 122 . 

6°. Pel muramento cui sono addossati li scalini della prima tesa, non 
v'è chi non sappia misurare, essendo un prisma retto a base triangolare, 
e che misurasi moltiplicando la superfìcie della base per la sua altezza. 

7 °. Per le rampe cui sono addossati gli scalini delle altre tese, la 
regola di sopra. Così per la misura della rampa della seconda tesa. 

Misuro la base ^ del pendio della rampa, lo sporto suo s'r sul 
muro laterale s*^', A alt. /rche è uguale ys della centina s'r, e la gross. 
en aguale re* della rampa alla cima: e sia pai. 24 , s't pai. q, 
tr pai. 5 , e/i pai. l,5. £ ad un tempo scrivo — Rampa a botte incom- 
pleta ( e qui dicesi la natura del muramento di che è formata e l'uin- 
zìo suo ) , con pendio di base pai. 24 , ed avente per centina un qua- 
drante ellittico di sporto pai. 9 , ed alto pai. 5 , e di gross. alla cima 
pai. 1 , 5 . 

£ con quei dati fo il seguente 

CALCOLO. 

alt. cent. 5 

n. cosi. 0,0073 

prod. 3, 0363 

gross. cima 1,5 

somma 4,6363 

sporto 9 

prod. 40,8286 
base pend. 24 

prod. 979,8840 

Dunque il muramento costituente la rampa che sostiene i scalini della 
seconda tesa della data scala e di misura pai. cubici 979 , 811 . 

4. 

Rampa a balte incompleta avente per cenlina un arco paraholi<» (*). 

REGOLA. 

Si misuri la base del pendio della rampa , lo sporto suo sul muro 
laterale , 1 altezza della centiua , e la grossezza alla cinia. 

Al terzo deTì’altezza si aggiunga la grossezza alla cima , e la somma 
che ne risulta si luoltiplichi per lo sporto , e per la base. 

C*! Tali rampe sono in buona architettura terminale a due pianerottoli anio- 
lari conici ; e così è nell’ esempio che segue. 

35 
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rARTC I. CAPO Iti. ART. II. 


EsEitrto. 

Abbiali la scala indicata in pianta e nei due suoi spaccali secondo LM, 
IfO nella fig. a , della tav. li. Vogliasi la misura sua , ossia quella del 
volume delle sue singole parli. 

Per essa si ascende a due apparlamenli : in uno dei qu-ili si ha 1* in* 
grosso per la porla or, nell'altro superiore per la porta Per la prima 
tesa di scalini , che sono addossati ad un masso di niuratione si arriva 
ad un piauerotlolo angolare conico CE , ce. Al quale è appoggiata 
col suo estremo inferiore una rampa a Lotte iucompleia poggiata alr altro 
capo ad un altro pianerottolo angolare conico BFK, bf, che precede l'in- 
grrsso X, ed è lateralmente poggiata al muroerelto sopra BC: rampa che 
sostiene i scalini della seconda tesa.. Similmente un'altra rampa a botte 
incompleta è terminata al disotto dal pianerottolo ed al disopra dal* 
l’altro AGI : il quale ad un tempo termina al di sotto la rampa del- 
rultima tesa, come il pianerottolo DH, dh che precede l'ingresso al piano 
superiore la termina al di sopra. £ chiaro l' uffizio di ciascuna rampa , la 
centina delle quali è un orco parabolico : come un arco parabolico è il con- 
torno dell’ intradosso di ciascun pianerottolo , ove si attacca colle rampe 
contigue (*). I muri eretti sui iali AB, BC , CD, DA del rettangolo 
ABCD, ai quali sono appoggiati i quattro pianerottoli, e le quattro 
rampe da un lato, costituiscono insieme la gabbia o camera della scala •, 
la quale tutta intera è coverta da una volta a gavetta sostenuta dai 
quattro muri medesimi. Le due porte che al pianterreno sono scolpile 
nei muri AB, CD sono d'ingresso nella scala , il vano scolpilo nel 
muro £C è un (Inestrone che illumina tutta la scala. 

Di questa scala, come di tulle le altre, i scalini misuraosi separatamente, 
come e dello nel prologo a questo capo , {pag. s5g ) avendo riguardo 
al loro parauiento visto, ed alla loro ineltiUita in opera: per tutte le 
altre parli si procederà coll’ ordine più conveniente , secondo le norme 
prescritte nelle rispettive regole date innanzi , descrivendo le dimensioni 
e la natura di esse parti: cioè 

1 *. Per li tnutiAB,BC, CD, DA costituenti la camera della 
scala: capo i , art. i , reg. i , pag. ag; avvertendo che se per lungh. 
dei muri AB, CD, si computi sino alle pareli esterne FM, RS degli 
altri due muri , per lungh. di questi debbonsi prendere le BC , AD 
arrestandosi alle pareti inierue dei primi: e si indicherà essere comprese 
nella lungh. dei muri AB , CD le croci del muro. 

a*. Dai muri AB , CD si dedurranno i vani d’ ingresso negli appar- 
tamenti , e quelli d’ingresso nella scala, capo i , art. a , reg. 34, pag.St. 

3*. Dal muro BC ti dedurrà il vano di finestrone, capo i , art. a, 
reg. 43 , pag. 8g. 

4*. Per la volta che covre tutta la scala , capo a , art. 4 1 > , 

pag. 1^3. 

(*) Il taglio per angolo di uno di questi pianerottoli , e di uno di quelli del- 
l’altra scaFa fig. i , tav. it, sono rappresentali nella fig. a della medesima tavola : 
a da essa comprendevi chiaro in che i |>ianeroltoli angolari conici sono diversi dai 
pianerottoli angolari a spicchi. 
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5*. Per li quattro pianerottoli angolari conici , ai quali mettono capo 
le quattro tese, e che formano i riposi della scala; capo a, art. la, 

« 6 - * » -»54 

6 °. Per la prima tesa ti misurerà il masso di murazione cui i suoi 
scalini sono affidati: ed è cosa facilissima, costituendo esso un prisma 
retto a base triangolare. 

7 *. Per le rampe che sostengono li scalini delle altre tre tese si procede- 
ri come nella regola di sopra. Cosi per la rampa GIKF : 

Misuro la base del pendio fty della rampa , lo sporto tuo gi , 
cssia G/, sol muro laterale AB , afb' , 1 ’ alt. yi die è uguale a in 
della ceutina gai e la gross. te alla cima : e sia pài. 3q , gi pai. 9 , 
ly pai. 13,3, ed te pai. i,5. E ad un tempo scrivo— Rampa a botte 
incompleta col pendio di base pai. 3^, ed avente per ceutina un arco 
parabolico collo sporto sul muro Laterale di pai. 9 , e di alt. pai. sa, 3, 
e grossa alla cima pai. i, 5 . . 

Coi quali dati fo poi il seguente. 

CALCOLO. 

all. cmI. I},3 tuo terzo 4,t 

giow. cima t,t 

somma 6, a 

sporto 9 

prod. 50,4 
base 39 
prod. 1905, fi 


Dunque il volume del muramento costituente la rampa cui sono addoo- 
siti i scali della terza tesa della data scala è di misura pai. cubtoi 
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PARTr I. CAPO III. ART. III. 


ARTICOLO 111. 

DELLA ttlSVEA DELLE SCALE COM RAMFE A SAGOMA EAMPAfìTE. 

Come fin dal principio dicemmo, non avendo noi in mira che quei 
solidi li quali possono adoperarsi in uua bene intesa opera architettonica, 
è chiaro non dovere questo articcdo contenere che due regole soltanto; l'una 
per gli archi rampami a sagoma continua, nel qual caso essa è una 
porzione di ellisse; l'altra per gli archi rampanti a sagoma discontinua , 
nel qual altro caso essa è composta da due archi circolari che hanno 
nel punto d' incontro una tangente comune ; e la bellezza loro sta io 
questo priocipalmenie , che mentre (fig- 3 , taf. i3) la linea di pendio 
ni, può non essere parallela alla linea di sublimiib cd ^ la curva aeb 
che costituisce la sagoma della volta c tangente alla stessa linea cd 
di suhlimitli, alla linea df ed alla opposta al dei due piedritti che la sor- 
reggono ; per lo che ad un tempo lasciano ad arbitrio dell'architetto 
la disposizione decorativa inferiore, e possono sempre accommodarsi al 
rapporto richiesto tra l'altezza e la pedata delli scalini soprapposii , 
d'onde dipende la inclinazione della linea di sublimitb cd'. ed in oltre 
guardala la rampa da sotto desta sempre nell'animo dell'osservatore 
la comoditk che dovrà incontrare nel salire per essa rampa ; imper- 
ciocché la direzione dell' elemento e della curva aeb dimostra la in- 
clinazione della linea di sublimità cd. Ma per queste medesime cose 
vedesi essere preggio della sagoma discontinua sulla continua la f.icillà 
della esecuzione soltanto, non potendo variare in qualunque modo la 
distanza dei piedritti ac.^jbd, la distanza verticale et delle due linee 
di sublimità e di pendio, e le inclinazioni di tali linee; laddove'l'al- 
tra , mentre per variare la curvatura della linea aeb ad ogni punto, 

I iiìi difficile u'è la esecuzione, ha il preggio sulla prima di potersi tutte 
e dette cos^ variare a piacimento dell' architetto. Cos'i nel partito preso 
nella scala della fig. i , tav. 13 , non potrebbe adottarsi punto una 
sagoma a due archi circolari : la distanza verticale et tra le due linee ab , 
cd^ serbando le stesse tutte le altre cose , dovrebbe essere assai maggiore 
quando la curva aeb invece di essere ellittica si componesse di due archi 
circolari; la qual cosa vedesi manifesta paragonando la aeb della fig. 1 , 
colla aeb della fig. 3. 

Nelle fabbriche trascurate vedonsi pure adottate altre sagome diverse 
dalle dette di sopra; ma alcune non ammettono generazione geometrica 
alcuna , epperò c impossibile misurarle geometricamente ; altre compon- 
gonsi di porzioni di solidi malamente messi insieme e che malamente 
si uniscono coi loro piedritti, e questi potrebbero misurarsi a parte a 
parte, onde dovrebbero tanto variare le regole per misurare colali rampe , 
per quanto può variare il capriccio di coloro che malamente fanno. 
R tutte cotali specie di rampe sono tali che ordinariamente alla defor- 
miti) loro portono connessa la poco stabilità e durevolezza. 

Per tutte sifl'aite ragioni adunque , con assai maggiore liauchezza ci 
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Per tutte siffatte ragioni adunque, con assai maggiore francliezza ci ■ 
staremo al nostro primiero divisamento: epperò due sole regole daremo 
per le rampe di che ai tratta , di due sorte essendo quelle che in una 
^ne intesa opera architettonica sogliono adottarsi (*). 

1 . 

Rampa a sagoma rampante ellittica. 

REOOLA.. 

Si misuri la Rase ddia linea di pendio , la distanza del punto medio 
di questa dal punto della sagoma che trovasi sulla verticale che passa 
per esso punto medio, e la distanza del punto medio stesso dal punto 
deir estradosso che trovasi sulla verticale medesima , e si misuri la 
larghetta della rampa. 

La distanza del ^nto medio della linea di pendio dal punto della 
sagoma sulla stessa verticale^ si moltiplichi pel numero costante 0,7854, 
ed d prodotto si sottragga dalla distanza del punto medio della linea 
stessa di pendio dal punto ddl'estradosso che è sulla verticale mede- 
sima', la difierenza si moltiplichi per la base del pendio , ed il pro- 
dotto per la larghezza della rampa. 

Esempio. 

Abbiasi la scala indicala in pianta in elevato e nel suo spaccato secondo 
LMf nella fig. x , tav. ta. Vogliasi la misura di una tale scala , ossea 
di tutte le sue singole parti. 

1 tre muri .«di? , BC , C£) eretti sui lati del rettangolo ABCD co- 
tmoiscoDo la camera o gabbia delia scala , la quale è aperta a giorno 
nel lato AD. Sul piano verticale AD sono i fronti di due pollici 
septapposti r uno ali' altro come vederi nel prospetto^ l’uno al pian 
terreno e 1 ’ altro al primo piano, ed ogni uno composto da una volta 
a botte addossata ai quattro pilastri E, E’ , F, F , e da due volte 
a padiglione di sesto rialzato che tengono immezzo la volta a botte : 
addosseicr oua aìanstoAB ed ai pilastri E , E' , l’altra al muro CD 
ed ai pilastri F ^ F\ e tutte estradossate piane ad egual livello. Si- 
miglianii voke sono erette, col fronte posteriore sol paramento CB del 
tauro di fronte della gabbia, « sui muri laterali ed i pilastri E", F"\ ma 
i due pilastri E", alti quanto li E, £',F.y i^’*, sono piantali sul pa- 
vimento Igf del primo riposo CF'E"BC della scala , che è estradosso 
di una volta a botte di tutto sesto. Sur un muramento prismatico piantato 
su FF'&'G* , ed indicato a puntini proiettato in fbd sono addossati 
li scalini costituenti la prima rampa di scala : per ia quale si ascende 
dal pianterreno sul primo riposo Ig. Secondo il senso dei muri AB , 
CD , sono alle volte a spicchi contigue col muro AB addossate due 

(*) Vi sono cscnipii in buona architettura di archi rampanti a più di due centri , 
come vi sono archi ribassati non rampanti a cinque selle , e lino ad undici centri. 
Ma colali archi rainpaoti solendo adottarsi |ier più EkìIc esecuzione soluulo, 
ove si vorrebbero gli ellittici , ed e.seiido tali da confondersi con essi , potrà 
francamente farsi uso della prima delle regole seguenti quando si avesse a mi- 
surare usa rampa avente per sagoma un arco rampante a molti ecntri. 
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volte a sagoma rampante continua , ossia cUiiiica , aeb , a'e'3' , c che 
liaiino UDO dei fronti sul paramento interno del muro laterale sinistro 
: ed alle due volte a spicchi contigue al muro CD , è addossala 
un’altra volta o rampa a sagoma rampante contiuua , che ha uno dei 
suoi due fronti sul paramento interno dell’ altro muro laterale CD , 
suU'e<iradosso delle quali volle sono addossali li scalini della seconda , 
terza, e quarta tesa della scala. Asceso rial pianterreno sul primo riposo 
, per la seconda rampa ascendesi secondo Oc al secondo riposo ìch ; 
ria quivi per 1» terza rampa secondo Vf al terzo riposo /V , e per 
riiltima rampa secondo Pk' si passa dal riposo all' ultimo h'k'. 
Giunto ai riposi secondo ed ultimo hk, h'k', può accedersi negli ap- 
partamenti pei vani d’ingresso R, S, Tutta la scala è coverta da una 
gran volta a botte ribassata al quarto di sesto scmiellittico. 

A voler misurare una tale scala, prescindendo dalli scalini che mi- 
siirausi separatamente, avendo riguardo al loro paramento visto ed alla 
incltilura in opera, come è detto nel prologo a questo capo a581, 
si procedeva misurando ciascuna delle parti sue integranti , descrivendole 
iiresso a poco coll’ordine suddetto, e secondo che è prescritto colle re- 
lative regole precedentemente date. Così: 

i.v Pei tre muri costituenti la gabbia reg. i , art. i, pag. ag: ar- 
vei tendo che se i muri laterali AB , CD , si computano sino alla parete . 
esterna VU del muro di fronte , per lungli. di questo vh computata la 
BC\ cd è mestieri indicare che nella iungh, di ciascun muro AB, CD 
va compresa la croce dei muri. 

i.° Pei vani d'iugresso 72 , A* , da dedursi dal muro AB , e pegli 
opposti da dedursi dal muro CZ) capo i, art. a, reg. a, pag. 5a. 

3. ° Pei pilastri E, E' , F* , F , pei soprapposti , e pei due E" , F", 
capo I, art. 3, reg. a e 3, pag'. 119. 

4. ° Pel masso prismatico di muramento rappresentato in fbd, non 
v'è chi non sappia doversi misurare moltiplicando l’area del triangolo 
bdf che debbe aversi come una base , per la sua alt., che è la lai^h. 
G'F* della lesa. 

5.0 Pel muro bd che forma da un lato piediritto delia volta a botte 
il di cui estradosso forma primo riposo: capo 1, reg. i. art. i,pag. 39; 
cd b uopo prendere per alt. di questo muro tutta l'alt, bl sino al piano 
del riposo ig\ ed è mestieri notare essere l’alt, di esso muro computata 
tino al piano delTestradosso della volta a botte che forma riposo. 

tì." Per la volta a botte di tutto sesto che forma riposo, capo 3 , 
art. I, reg. i , pag. ivj \ preudendo uguale zero la gross. alla im- 
posta , non dovendo misurarsi che il solo muramento compreso tra i piani 
di, essendosi il rimanente muramento laterale alla volta e da sopra 
il Suo piano d’imposta già misurato nel misurare i muri 1°, c 5°. 

7.° Per le sei volte a padiglione di sesto rialzato proiettate in pianta 
in DFFG',CG"F'K,IE'>U"B, EE'II'A a, art. 2, reg. 2, 
pac. dui numero rappresentante la misura di ciascuna delle quali 
volte ò mestieri dedurne quelle porzioni di muramento comprese tra 
i piani di imposta e di estradosso , che sono comune coi gii» misurati 
muri AR, BC, CD', c che rnisiiransi colla reg. 1, dell' art. 1, del 
c;>po I, {pag. 3p) prendendo per Iungh del muro il lato dell’estradosso 
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della volta fossia la distanza dei due lati paralleli più due volte la gross. 
alla imposta), e per alt. l'alt, dell’estradosso sopra l'imposta. 

8<>. Le tre volte a botte che sono ciascuna immezzo a due volte a 
padiglione, capo a, art. i , reg. i , pag. lay: e si avr'a per zero la 
gross. alla imposta , essendosi quel muramento che la costituisce giù 
misurato nel misurarsi le laterali volte a spicchi, 7.° 

g. Pel muramento del prospetto della scala messo al disopra deH'ul- 
timo riposo: i pilastri capo 1, art. 3 , reg. a e 3 , pag. rrp; ed il rima- 
nente , la parte intermedia capo a, art. 1, reg. i, pag. tay, e le la- 
terali capo 1 , art. i , reg. 1, pag. ag. 

IO*. Per la volta che covre tutta la scala, capo a, art. 1, reg. 5 pag. i 3 a. 

11. Per le volte delle tre rampe a sagoma rampante continua, ossia 
ellittica si procederi! come è prescritto nella regola cui quest’esempio 
serve di chiarimento; e che applicata alla seconda rampa e come segue. 

Misuro la base bf della linea di pendio ab\ ed applicando al punto 
a l’estremo del nastro graduato lo svolgo, e tenendolo teso per quanto 
è possibile lo ^plico al punto accomodandolo cos'i secondo la linea 
di pendio ab. Fissalo il punto i medio della ab , che sark ove è la 
numerazione mclù della numerazione che cade in fò passare per 
un tal punto.! il filo a piombo appoggiandolo sul fronte aeblka della 
volta (F". art. preUm.pag. ); e del filo a piombo misuro la parte 
ic intercetta tra la linea di pendio abela curva aeb. e l’altra io intercetta 
tra la linea di pendio medesima ab e la retta A/ estradosso della volta, che 
dcbb’essere ordinariamente parallela alla linea di sublimità cd: sarà le, la 
distanza del punto medio della linea di pendio dal punto della sagoma che 
trovasi sulla verticale che passa per esso, ed io la distanza del punto medio 
stesso dal punto dell’estradosso che trovasi sulla verticale medesima; 
e misuro per ultimo la largh. E'If della rampa. £ cos'i misuratele 
cose risulti bf pai. 3 i , re pai. 9, io pai. 11 , ed E'ir pai. io, 5 . 
facendo la quale misurazione scrivo — Masso di fabbrica ( c qui dicesi 
la natura sua ) costituente la rampa , cui sono addossati li scalini della 
seconda tesa larga pai. io, 5 ; a sagoma rampante continua , ossia el- 
littica colla base della sua linea di pendio di pai. 3 i, il di cui punto 
medio è distante dal punto della sagoma il quale è sulla stessa verticale 
per pai. g, e da quello della retta di estradosso e che c sulla verticale me- 
desima per pai. 11. 

Fattele quali cose sul luogo, fo poi il seguente 

c À L c o L o. . • 

n. cosi. 0,7854 

diit. sagom. 9. ilist. rslr.i<l. Il 

proci. 7, <1686 7,0086 

clill. ^3^93 Fi' 

base pcbtl. 31 

prod. 121,8734 
largii, rati). 10,5 

prod. 1279,6707 

niini|uc il miiramenio consiilucute la rampa alla 'pi.ile sono ailid.iti 
li scaliui della seconda tesa delia data scala c di pai. cubici 1779,67. 
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pendio ab della rampa, e la largb. sua: e sia eo, pai. 3 , o/pal. ig,5, 
ok pai. (3,5, ae pai. 33, pai. 5, eb pai. 16 , ty pai. 4 » of pai. 3i,5, 
e la largh. che sia di pai. 11 . Facendo la quale misurazione scrivo. 
— Rampa a sagoma rampante discontinua grossa al punto di sommitk 
pai. 3 , il quale è situato in modo che la verticale che passa per esso 
divide la retta di estradosso in due parli la inferiore di pai. 19,50,6 la 
superiore di pai. i3,5, e la sagoma della rampa nei due archi circolari 
che la compongono , l' inferiore di corda pai. 3a e freccia pai. 5 , ed il 
superiore di corda pai. 16 , e freccia pai. 4 \ essendone il pendio di 
base pai. 3i,5, e la largh. di pai. 11 . 

Coi quali dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 


( deurminaz. lun^. are. 

inferiore J 


seroic. 16 suo quadrato 

frecc. 6 suo quadrato 

256 

2S 



somma 

281 

div. per do|ip. frec.l 

10 



0 quoi.| 

28,1 

mille voi. cor. 32000 div.per i.quoz.r 

28,t 



cor. tav.^ 
cor. miu. 

1139 

1138 

are. corrisp. 1 

1204,28 

5,82 

diir. 

1 are. corrìsp. 

are. corrisp. alla cor. 

1 . quoz. 

00 0 0 

••4 •»! 

• 


prod. 
diviso, mille 

34028,26 

34,03 

f determinai, lungh 

■ arch. superiore ) 


semic. 8 suo qnadr. 

frecc. 4 suo quadr. 

64 

16 



somma 

80 

divis. per dopp. frec. r 

8 



6 quoz.\ 

IO 

mille voi. cor. 16000 div. peri.qnoz. r 

IO 



cor. lav. t 
cor. min. 

1600 

1599 

are. corrisp. r 

1850,05 

diir. 

1 

\ 

are. corrisp. 

2,91 

0,87 


are. corrisp. alla ror. 

1 . quoz. 

1853,83 

10 



prod. 
dir. mille 

18538,30 

18,54 


3G 
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dopp. parte inièr. estr. 

39 


lungb. are. iafer. 

34,03 


difl." 

4,97 


f. quox. ^ 

28,1 


prod. 

139,657 


dopp. part. super, estr. 

27 


lungli. are. super. 

18,54 


diff. 

8,46 


le quoz. 0 

IO 


prod. 

84,60 


base podio 

31,50 


gross. sommità 

2 


prod. 

63,00 



iomma J87,2i7 
iargh. rata. Il 


prod. 3157,827 


Dunque il muramento costituente la data ramp a sagoma rampotc 
discontinua è di misura pi. cnbici 3 i 57 , 83 . 
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MANUALE 

PER 

LA MISURA DELLE FABBRICHE. 

PARTE SECOIWA 

MISURA DELLE SUPERFICIE. 


CAPO PRIMO 


SELLA SUPERFICIE DEI MURI E DEE PAVIMIXUK 


Questo capo sarà diviso io quaUTo articoli r i primi due saranDo-re- 
laiivi ai muri prepriafliente detti , eooformemenie alia divisione loro 
io muri pieni e muri traforati, come fu detto nelh» prima patte (pag. 2g) ; 
nel terzo si daranno le regole per la misupa della superBcie di quei mede- 
simi solidi dei quali s’ insegnò a misurare il volume nell' articolo terzo 
del capo primo della parte prima e che pare possono andar compresi 
nella classe dei muri nel quarto si parlerà dei pavimenti. 

X ARTICOLO ì. 

DSLLJ sursnricrE iter aver nee* 

r. 

Muro in leia. 

■ REGOLA. 

Si misuri là lunghezza e 1' altezza del muro. 

La lunghezza si moltiplichi per 1’ altezza- 
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Esempio. 

Abbiasi un nouro in tela con una delle sue facce rivestita di stucco : 
vogliasi la misura di un tale rivestimento \ o ciò che è lo stesso della 
superfìcie sua. 

Misuro la sua lungli. e l'alt.; e sia la lungh. pai. 6o, c l’alt, pai. 

£ ad un tempo scrivo — Rivestimento di stucco ( o dicesi qual altro 
lavoro vi sia) del muro iu tela di lungh. pai. 6o , e di alt. pai. a4. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

lungh. 6U 
all. 24 

prod. 1440 

Dunque la misura <del rivestimento del dato muro; ossia di una delle 
sue facce è di pai. quadrati 

2 . 

Muro in tela , con contrafforti dì pianta rettangolare ed a Jlanchi 

verticali. 

REGOLA. 

Si misuri la lungh. e l’alt, del muro; l’alt., c lo sporto di un con- 
traffurte. 

Si moltiplichi r all. di un contrafTorte pel suo sporto , il prodotto 
si ripeta tante volte per quanti essi sono , ed a ciò che si ottiene si 
aggiunga il prodotto della lungh. del muro per la sua aliexza. 

Avvertixemto — Questa regola suppone essere tutti i coulrafTorli 
uguali tra loro, come è nelle buone costruzioni : e dò un risultalo alcun 
poco minore del vero ; imperciocché alla (accia anteriore di un contraf- 
forte viene a sostituirvi quella porzione di superfìcie eh’ esso covre; ciò 
si fa iu grazia della brevitk , e sarebbe facile aversi la esatta misura, 
calcolando ad una ad una ogni faccia dei solido composto come 

Esempio. 

Abbiasi il muro in tela con contrafforti come è rappresentalo dalla 
fìg. u , tav. 1 , e Sì voglia la misura ddla sua superficie anteriore. 

Misuro la lungh. EF del muro e Sia di pai. 68 , l’alt. HG sia di 
pai. i8 ; l’alt. AB di un contrafforte e sia di mL i5, il suo sporto 
BD e sia di pai. 3. £ ad un tempo scrivo «•'«^lOopo aver indicato il 
lavoro superficiale come per esempio intonaco , biaucheggialura , ec. ) 
del muro in tela di lungh. pai. 68, alt. pai. l8, con numero 5 contral- 
forti di pianta retlangolaie eu ai fianchi verticali ciascuno di alt. pai. i5, 
e di sporto pai. 3. 
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Quindi (o il seguente 

I CALCOLO. 


contralT. alt. pai. 

IS 


sporto 

3 


prod. 

45 


n. contras. 

5 


prod. 

J25 


muro lungh. 

«8 


alt. 

18 


prod.” 

1224 

1224 


somma 1449 


Dunque la tuperGcie del dato muro con conlrafibrti , dalla parte ove 
sono questi, è di pai. quadrati l449- 


Muro in tela con contrafforti di pianta trapeùa. 

REGOLA. 

Si misuri la lunghezza e l’ altezza del muro ; e di un contrafforte l’al- 
tezza, le due larghezze ai piede, e quella alla cima, e la distanza di questa 
dalla esterna al piede, e di un suo fianco il lato saliente e la sua di- 
stanza dal vertice dell'angolo ad esso opposto. 

La lunghezza del muro si moltiplichi per la sua altezza , e l’altezza 
del contrafforte per la semisomma della larghezza interna al piede con 
quella alla cima e pel numero dei contrafforti , e dal primo prodotto si 
sottragga il secondo. La semisomma delle due larghezze esterne al piede 
ed alla cima si moltiplichi per la loro dislausa , il lato saliente per 
la sua distanza dal vertice dell’augolo ad esso opposto,! due prodotti 
si addizionino e la somma si moltiplichi pel numero dei contrafforti. 
Il prodotto che ne risulta si aggiunga alla ottenuta differenza. 

Avvertimento — Si suppone essere i contrafforti tutti uguali tra 
loro , come ù ijL'lla buona architettura. 

£ SEU PIO. 

' Abbia» il muro ia (eia con contrafforti di pianta trapezia , come h 
. pB^Dlaia nella lìg. la, tav. i ; e li voglia la misura della super- 
fiOM SM compresi i contrafforti , e dalla parte dove essi sono. 

Alisuro ’fa mugli. EF del muro , e sia di pai. 4° , la sua alt. HGy 
e sia pai. j5 ; m oltre di un contrafforte misuro 1’ alt. jBa clic sia di 
pai. iz le sue due largh. al piede cA, £C, ed alla cima AP, e‘ siala prima 
di pai. 3, la seconda di pài. 5, e la lena di pai. 4} disianza ab della 
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AP dalla bc che sia di pai. i3,oi, il lato saliente Ab che sia di pai. ia,o3, 
e la disianza sua Be dal vertice B dell'aBgolo opposto e sia pai. 3,i6. 
11 qual muro coi suoi contrafforti, cosi indico colle dimensioni. ( £ prima 
dicesi la natura del lavorio superficiale che va misurato e pagato , come 
a dire per es. ) Intonaco del muro in tela di langh. pai. 4<> > ^ *Ito 
pai. i5, con numero 4 contrafforti di pianta trapezia, ciascuno di largh. 
al piede interna pai. 5, esterna pai. 3, e di largh. alla cima pai. 4, 
distante dalla precedente per pai. i3,oi ; alto pai. la , e con facce la- 
terali col lato saliente di pai. ia,o3 disunte dal vertice dell’ angolo 
opposto per pai. 3,i6. 

Coi quali dati presi sul luogo fo poi il seguente 

CALCOLO 


luDgh. muro 40 
alt. muro 15 

prod. eoo 

largh. cima 4 
largh. int. piede 5 
somma 9 

•emiiomma 4,5 
all. Il 

prod . 54 

n. contraff. 4 

prod. llfl 


eoo 


Ile 

diff. 384 


384 


largh. est. piede 3 

largh. cima 4 < 

somma 7 

lemisomma 3,5 
dist. 17,01 

prod. 41,035 42,035 

lato saliente 11,03 

sua dist. dal veri. opp. 3,16 

prod. 38,0148 38,0148 

somma 80,0498 

n# contraffa 4 

prod. 320,1993 3104»2 

soonaa l 


Dun(|ue la misura dell’ intonaco che riveste il dato muro in tela con 
coutraflorti di pianta trapezia, è di misuta pai. quadrati 7o4>3o, 
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4 . 

Muro in tela con contraffòrti di pianta triangolare. 

REGOLA. 

Si misuri la lunghezza e Taltezza del muro; e di un conirafTorte 
l'altezza , la larghezza , il suo lato saliente, e la distanza di questo dal 
vertice deH’angolo opposto. 

La lunghezza del muro si moltiplichi per la sua altezza , la larghezza 
del contrafforte per la meth della tua altezza e pel numero dei con- 
trafforti, e dal primo prodotto ti sottragga il secondo. Il lato saliente 
si moltiplichi per la sua distanza dal vertice dell' angolo opposto, e pel 
numero dei contrafforti. Il prodotto che ne risalta si aggiunga alla 
ottenuta differenza. 


Esempio. 

Abbiasi un muro con contrafforti di pianta triangolare , come è rap- 
presentato nella 6g. i3 , tao. /; e la sua parte anteriore, cioè ove 
sono i contrafforti sia rivestita d'intonaco. Vogliati la misura di un tale 
rivestimento, o ciò che è lo stesso , la misura della superffcie del muro 
coi contrafforti , dalla parte ove questi sono. 

Misuro la Inngh. HG del muro e sìa dì pai. 40, e la sua alt. JK 
che sia di pai. i5 ; in oltre misuro l'alt. BA' dì un contrafforte e sìa 
di pai. 13 , la sua largh. BD che sia di pai. 6, ed il lato saliente AC 
e la sua distanza ID dall’angolo I ad esso opposto ,e$ia AC pai. 13,37, 
e DI pai. 5. £ ad un tempo scrivo — Rivestimento d’intonaco (o direb- 
besi invece qual altra sorta di lavoro superficiale vi sìa ) della parte an- 
teriore del muro in tela di lungb. pai. 4<>, ed alt. pai. i5, con numero 
4 contrafforti di pianta triangolare, ciascuno di alt. pai. 13, largh. pai. 6, 
e col lato saliente di pai. 0,37 distante dal vertice dell’ angolo op- 
posto per pai. 5. 

Coi quali dati presi sul luogo, fo poi il seguente 

CALCOLO. 


lungh. muro 

40 

alt. muro 

15 

prod. 

600 - 

largh. contr. 

6 

metà alt. contr. 

6 

prod. 

36 

n. contraf. 

4 

prod. 

144 .. 


diC 456 
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di9. preced. 4i6 

lato saliente 12,37 
sua dist, ang. opp. 5 

prod. 61,86 
n. contralT. 4 

prod. 347,40 347,40 

somma 703,40 


Donque la misura del detto rivestimento d'intonaco, ossia la super- 
ficie dei dato muro in tela con contrafforti di pianta triangolare, dalia 
parte ove questi sono, è di misura pai. quadrati 703,40. 

8 . 

Muro diritto di pianta circolare. 

REGOLA. 

Si misuri il diametro del circolo interno od esterno della pianta del 
muro, secondo che si voglia la superficie concava o convessa; e si mi- 
suri l’altezza del muro. 

11 diametro si moltiplichi per l'altezza e pel numero costante 3 ,i 4 i 6 . 

E s E u r t o. 

Abbiasi un pozzo di pianta circolare , rappresentato nella fig. 16 
tav. 1 , e vogliasi la misura della superficie concava della sua canna 
abeeda. 

Volendo la superficie cpneava della canna , misuro il diametro AB 
del circolo interno della pianta , e sia pai. 8 , e misuro la sua all. 
eb che sia di pai. 34. £ sopra luogo scrivo — Superficie concava ( e qui 
dicesi la natura del lavSro da pagarsi ) formante la canna del pozzo di 
pianta circolare col circolo interno di diametro pai. 8 , ed alla pai. i 4 > 

Con questi dati fb il seguente 

CALCOLO 

diam. circ. iot. 8 
alt. 34 

prod. 192 
n. cos. 3,1416 
prod. 603,1872 


Dunque la superficie concava della data canna di pozzo è di misura 
pai. quadrati 603,1872. 
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6 . 


Muro diritto di pianta temicircolare. 

REGOLA. 

Si miaDri il diametro del semicircolo pianta del paramento concavo, 
o convesso, secondo che vuoisi la superfìcie concava o convessa del muro , 
e si misuri l’ altezza sua. 

Il diametro si moltiplichi per l' altezza e pel nomerò costante 1 , 5708 . 
£ s E u r IO. 


Abbiasi una Cona di pianta semicircolare , come rappresentata nella 
fig. 17 tao. / ; e sia nell’ interno rivestita di stucco. Vogliasi la misura 
di un tale rivestimento-, o ciò che è lo stesso la misura della superficie 
concava del muro diritto di pianta semicircolare costituente la parete della 
Cona. 

Misuro il diametro del semicircolo ABC pianta del paramento 
concavo del muro, e ne misuro l'alt. T£\ e sia AC pai. ig, 8 , e 
TE pai. a 8 . £ aa un tempo scrivo — Rivestimento di stucco delia 
parete interna della Coua costituita da un muro diritto di pianta semi- 
circolare j di diametro il circolo pianta del paramento concavo pai. 19,8 , 
ed alto pai. a 8 . 

Con questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 




19,8 

38 


diam. 

alL 
prod. 864,4 
. cosL- 1,5708 
prod. 870,86153 


Dunque la superficie concava del dato muro diritto di pianta semicir- 
colare costituente parete della Cona è di misura pai. quadrati 870 , 85 . 


7. 


Muro diritto di pianta ad arco di circolo. 


REGOLA. 


Si misuri la corda e la freccia dell’ arco pianta del paramento con- 
cavo o convesso del muro , secondo che vuoisi la superlicie dell’ uno 
o l’altro paramento, e si misuri l’altezza del muro. 

Si trovi la lunghezza dell’arco corrispondente alla data corda e freccia 
per la Tav. {A) {art. prelimi n. pag. 18) e ciò che si ottiene si niol- ■ 
tiplichi per l’ altezza del muro. - - 

37 
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Abbiasi on nicchione di ^mttUj 4 C£bcu] ed essendo rivestito di stucco , 
vogliasi la misura di un tale rivestimento, ossia la misura della super- 
ficie del paraqrento concavo del muro di esso nicchione. 

Misuro la corda ab e la freccia de dell'arco nei, pianta del paramento 
concavo del nicchione, e l’alt, del suo muro : e sta ai pai. i^^dc pai. 5, 
e l’alt, del paramento, ossia del muro pai. ao. £ ad un tempo scrivo 
— Rivestimento di stucco ( o direbbesi invece qual altra sorta di lavoro 
soperfioiale vi fosse fatto ) della parete concava del muro dritto di pianta 
■d arco di circolo di corda pai. 14, e freccia pai. 5 , ed allo pai. ao, 
costituente la parete del nicchione. 

Coi quali dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 

senicor. 7 suo quadrilo 49 

Crccri* A suo quadrato 25 

somma 74 dirid. dop. frece. C IO 
1 ' quoi.l 7^4 


asili, voi. eor, 1 4000 div. per i^quot. f 7,4 

cor. tar, ( 1892 are. lar. corrisp. f 2478,37 

\ 

somma 2481,28 

iBolt. 1 " quos. 7,4 

prod. 18361,47 
lungh. are. 18,36 

alt. muro 20 

prod. 367,20 


Dunque la misura del detto rivestimento , ossia la superficie del para- 
mento concavo del dato muro diritto di pianta ad arco di circolo h di 
pai. quadrati 367,30. 


8 . 

Muro dirillo di pituita ellittica, 

REGOLA. 

Si misurino i due assi dell'ellisse pianta del paramento concavo o 
del paramento convesso , secondo che vogliasi la superficie concava o 
convessa del muro, e si misuri l’altezza sua. 

I due semiassi si sommino e si sottraggano, la somma si moltiplichi 
per la differenza , e dal prodotto si estragga la radice quadrala , che 
si divida pel semiasse maggiore. 11 quoziente si consideri come un numero 
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dalo di quelli della Tav. (B) ( art. prelim. pag. il) , ed il numero 
che vi corrisponde soUo la rùbrica risuliamenti si mollij)lichi per 1’ asse 
maggiore e per l'altezza del muro, ed il prodotlo finale s» raddoppi. 

EsBurio. 

Abbiasi una sala ellittica rivestita di stucco ; e vogliasi la misura 
del rivestimento del muro che ne costituisce le parete , ossia della sua 
superficie concava. 

Misuro l’asse maggiore AB (fig. >4 > ^ " minore CO 

dell’ ellisse .,4 pianta del paramento concavo del muro , e misuro 
la sua alt. ; e sia AB pai. 44» P**' ’4 » * l’alt, pai. ao. E ad 

un tempo scrivo — Rivestimento di stucco ( o direbbesi in vece qual 
altra sorta di lavoro vi fosse ) del paramento concavo del muro diritto 
costituente le pareti della sala ellìttica, nell’ interno di asse maggiore 
pai. 44 1 minore pai. aq , ed alto pai. ao. 

Gin questi dati fo il seguente 

CÀLCOLO. 

temìas. tnagg. 1} 

samias. min . 12 *2 

somma 3À diff. 10 

tooima lemias. 34 
difi. temisi. 10 


prod. 340 tua rad. ; 

18,43909 

dir. lemias. mag. e 

22 


^UOZ.\ 

0.83814 

n, dalo 

n. prosi, min. tar. (B) 

0,83814 

0,82904 

risulu corris. 

1,24918 

difi', 
rapp. ditf. 

0,00910 

0,99 



prod. 

0,009009 

risult. rich. 
asse roagg. 

0,0090t 
~ 1,25819 
44 



prod. 
alt. mura 

55,36036 

20 



prod. 1107,10720 
dopp. 2214,4Ì440 


Dunque la superficie del paramento concavo del dato muro à di mi- 
sura pai. quadrati aai4,4>. 
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9 . 

Muro diritto di pianta sermellittica, 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dell’ arco pianui del paraueuio concavo 
o convesso , secondo che vogliasi la superficie concava o convessa del 
muro, e si misuri Talleziui sua. 

La semicorda colla freccia si sommino e si sottraggano , la somma 
si moltiplichi per la diflerenza , e del prodotto si estragga la radice 
quadrata , che si divida per la semicorda. Il quoziente si consideri come 
un numero dato di quelli della Tjv. {B) , ed il numero che vi cor- 
risponde sotto la rubrica risultamenti ( f'. art. prelim. pag. 33 ) si 
moltiplichi per la corda e per l'altezza del muro.’ 

Esempio. 

Abbiasi un portico seiniellittico la di cui icnografia è data dalla fig. i 5 
tav. 1 ; ed essendo rivestito di stucco vogliasi la misura del rivestimento 
del muro A CEB che ue costituisce la parete continuata , ossia della 
superficie del suo paramento concavo. 

Misuro la corda AB e la freccia DC dell’arco ACB pianta del 
paramento concavo del muro, e l’alt, sua: e sia AB pai. 44, DC 
pai. 13 e l’alt, pai. so. E ad un tempo scrivo — Rivestimento di stucco 
( o direbbesi qual altra sorta di lavorio superficiale vi fosse ) del para- 
mento concavo del muro diritto di pianta semicllittica di corda pai. 44, 
freccia pai. 13 , ed alto pai. 30. 

Con questi dati fo il seguente 


CALCOLO. 

Mmicnr. 31 33 

frec. tl 13 

diff. io* 
somma 34 34 


prod. 340 sua rad. 18,43909 div. lemicor.r 33 

qooz.l 0,83814 

D. dato 0,83814 

n. prou. min. tav. (B) 0,82904 risult. corrù. 1,34918 

diff. 0,00910 

rapp. diff. 0,99 

prod. 0,009009 0,00901 

risult. rich. 1,26819 

corda 44 

prod. 56,36636 

alt. muro 30 

prod. 1107,20720 

Dunque il rivestimento del paramento concavo del dato muro , ossia 
la superficie sua, è di misura pai. quadrati 1107,21. 


a 
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10 . 

Muro a scarpa di pianta retta. 

REGOLA. 

Si misuri la lunghezza del muro, e la distaoza del suo canto in 
nblime dal suo canto alla base. 

La lunghezza si moltiplichi per la distanza. 

Avvertimehto — Questa regola dk la misura della superficie della 
faccia inclioata del moro ; epperò le dimensioni s' intende doversi pren- 
dere da questa parte. La superficie della fàccia opposta misurarsi per la 
reg. I , pag. Ò 83 . 


E s Bit r IO. 

Abbiasi un muro a scarpa ( fig. i8 , tav. i ')\ vogliasi la misura 
della superficie della sua faccia inclinata AD. 

Misuro la lunghezza del muro; e la distanza AI) del suo canto in su- 
blime dal suo canto alla base. £ ad un tempo scrivo — Rivestimento 
( e dicesi la sorta di rivestimento ) della faccia inclinata del muro a 
acarpa di lungb. pai. 4o , e col suo canto in sublime distante da quello 
alla base per pai. 1 ^, 37 . 

Coi quali dati raccolti sul luogo fo poi il seguente 

CALCOLO. 

lungh. 40 
dùt. 11,37 
prod. 494,80 

Dunque la superficie della faccia inclinata del dato muro a scarpa 
di pianta retta e di pai. 494)^0* 

11 . 

Muro a scarpa di pianta circolare. 

REGOLA. 

Si misuri la grossezza del muro al piede ed alla cima , la distanza 
del circolo esterno in sublime dal circolo esterno alla base, ed il dia- 
metro del circolo pianta del paramento concavo. 

Al diametro si aggiungano le due grossezze e la somma si moltiplichi 
per la distanza e pel numero costante 3,l4>6- 

Avvertimehto — Questa regola da la misura della superficie del 
paramento convesso del muro. La superficie del suo paramento concavo 
misurasi per la reg. 5 , pag. 288. 
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E SEM r IO. 

II piede di una torretta sia tutto intorno rirettito di pietre d’inta- 
glio ; e vogliasi la misura dì un tal rivestimento. Trattasi dì misurare 
la superficie del suo paramento convesso. 

Misuro ( fig. r ) la gross. CB al piede, e sia di pai. o, 

r altra CB' alla cima e sia di pai. 4 ; misuro la distanza del cìrcolo 
esteroo in sublime dal circolo esterno alla base , cbe è BB' , e sia di 
pai, 18,70, e misuro il diametro del circolo pianta del paramento con- 
cavo , che è il doppio di AC,e che sia di pai. ao. £ ad un tempo 
scrivo — Rivestimento dì pietre d’ intaglio ( o direbbesi qual altro lavoro 
superficiale vi fosse) sulla superficie convessa del muro a scarpa di pianta 
circolare , formante il piede della torretta , di grosv <d piede pai. ^ , 
alla cima pai. 4 > col circolo esterno in sublime distante dal circ^o 
esterno alla base per pai. 18,70, e col circolo pianta del paramento 
concavo di diametro pai. ao. 

Coi quali dati fo il seguente 

calcolo. 

diam. 20 

gross. al piede 9 

gross. alla cima 4 

somma 33 

disi. 18,7 

prod. 817,1 

n. cosi. 3,1418 

prod. 1938,68138 


Dunque la superficie convessa del dato piede di torretta è di misura 
pai. quadrati 1938,68. 
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ARTICOLO II. 

DELLA SUPEEPJOIS DEI MUSI TSAPQSJTl. 

Come pei volumi (parte prima pag. 5t, reg. t.) co*ì per le superficie, 
i muri traforati si misurano prima come se fossero pieni e poi te ne dedu- 
cono quelle porzioni di superficie che i vani ne portano via : dei fianchi 
dei quali, talora è mestieri eziandio misurare la superficie ; quando essi tro- 
vanti cioè nelle circostanze medesime .che tutto il muro. Coti per esempio 
quando una galleria fosse rivestita d’intonaco e dipinta, possono estere 
rivestili d' intonaco e dipinti i fianchi ed il soffitto dei vani che vi sono. 
£pperò sembrerebbe doversi da noi dare per ogni vano le regole per 
misurare quella parte di superficie da togliersi dal muro considerato 
come pieno , e quelle per misurare la superficie dei fianchi e soffitti 
dei vani medesimi; che quando sono nelle medesime circostanze che le 
superficie dei muri ( ove essi vani sono scolpiti ) alla superficie di queste 
debbonsi aggiungere. Ma per la faciitè di misurare tali superficie dei vani, 
se trattasi dei fianchi loro o squarci , riducendosi alle cose medesime che 
per la misura dei magisteri delle terze e quarte facce che nella prima 
parte Ubiamo imparato a misurare , e la misura del loro soffitto ridu- 
cendosi alla misura della superficie di volte se sono terminali al diso- 
pra in forma di archi circolari od ellittici , che appresso impareremo 
a calcolare , qui non daremo che le regole per misurare per ogni vano 
ciò che va dedotto dalla misura della superficie del muro considerato 
come pieno, la quale si ha per le regole dell’ articolo precedente. £d 
è per questa ragione che qni non dovremo tener conto dei varii casi 
che presenta un medesimo vano : così a cagion di esempio quando irat- 
tavasi dei volumi , un vano nei muri in tela con fianchi verticali ter- 
minato superiormente da un semicircolo offriva cinque casi ; quando 
i suoi fianchi sono paralleli e non ha squarci , quando ha i squarci 
•olameiite ai fianchi , quando ne ha uno solo al di sotto, quando l’ ha 
al di sotto ed ai fianchi e quando ne ha tutto intorno ; tutti li quali 
ne offrono uno solo e medesimo nella misura delle superficie, quando 
si vuole aver riguardo, come noi qui facciamo , soltanto a quella parte 
della superficie del muro che debbesi dedurre dalla misura sua cousi- 
derato come pieno ; imperciocché sulla superficie del moro sempre un 
vano della figura di un rettangolo sormontato da no semiciroolo vi sta. 

1 . 

Fano nei muri in tela di porta o balcone reUang<dare a fianchi oerticali, 

REGOLA. 

Si misuri l’altezza e la larghezza del vano. 

Si moltiplichi l’altezza del vano per la sua larghezza. 
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Avvertimento — Le dimensioni saddette vanno misurate su quella 
faccia del muro ove è scolpito il vano, della quale si è misurato la 
superfìcie considerata come piena , per poi dedurne quella parte toltane 
via dal vano. 

Essa PIO. 

La fàccia, fig. a 6 , tav. 3, interna AD di nn muro ove è scolpito il vano 
ABD, sia rivestita d' intonaco. A voler misurare un tale intonaco è mestieri 
considerare prima il muro come pieno, e poi sottrarre dalla misura dell’ in- 
tonaco , così considerando il muro, la sua parte mancante a cagione del 
vano: e dopo avere misurato il muro colla reg. i , dell’ articolo preced. 
{fiog. 283 ) si misurerà il vano , ossia la parte d’intonaco da togliersi colla 
regola superiore. E poiché trattasi dell’ intonaco sulla faccia interna AD, 
misuro del vano l'alt. AB, e la largh. AD sulla faccia interna, (e non le 
ab, ad sull’ altra faccia ). Ed essendo AB pai. 7 , ed AD pai. 6 ; 
ad un tempo scrivo. — Da dedursi dall’ intonaco ( o si dirà qual altra 
sorta di lavoro sia ) del muro la mancante pel vano rettangolare che 
v’ è scolpito , dalla medesima parte alto pai. 7 , e largo pai. 6 . 

Fatte le quali cose sul luogo fo poi il seguente 

CALCOLO. 

alt. pai. 7 
largb. 6 
proci. 42 


' Dunque la superfìcie da dedursi a causa del dato vano è dì misura 
pai. quadrali 1^2. 


' 2 . 

\ 

Vano di luce semicircolare nei muri in tela. 


REGOLA. 

Si misuri il diametro del vano. 

11 quadrato del diametro si moltiplichi pel numero costante 0,3937. 

Avvertimento — Se il vano è senza squarcio è indifièrente su qua- 
lunque delle due facce del muro si misuri il diametro: se avrà squarci 
dovrà misurarsi su quella fàccia della quale si è misurata la superfìcie. 
Epperé è chiaro che nel caso della fig. ag e 3 o della lav. 2, quando 
si sarà misurata la fàccia esterna del maro vale la regola di sopra , 
ma quando si sarà misurata la faccia interna BC , od A'E' bisognerà 
aver ricorso alla regola 6 (pag. 3 oi) che è relativa al vano con fian- 
chi verticali terminato superiormente da un arco di circolo. 
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Esempio- 

Abbiasi in un muro in tela un vano di luce semicircolare , come è 
rappresentato dalla flg. 37 , tao. a ; e per essersi misurata la superficie 
del muro ove è scolpito, considerandolo come pieno , vogliasi la misura 
di quella parte di superficie che a causa del vano vi manca per farne 
la dovuta deduzione. 

Misuro il diametro CD del vano , e sia pai. 18. E ad un tempo 
scrivo. — Da dedursi dalla superficie del muro la mancante pel vano 
semicircolare che v'è scolpito di diametro pai. 18. 

Quindi fo poi il seguente • 

CÀLCOLO. 

diain. 18 suo qoadr. 334 

n. cosi. 0,3937 

prod. 137,3348 

Dunoue la superficie da dedursi a causa del dato vano è di misura 
pai. cubici 137,33. 

3 . 

yano di luce circolare nei muri in tela. 

REGOLA. 

Si misuri il diametro del vano. 

11 quadrato del diametro si moltiplichi pel numero costante 0,7854. 

AvvEnTOtEHTO — Se il vano ha squarcio come è il caso della fig. 3 i 
(top. 3), si misurerà il diametro di quel circolo che è sulla faccia 
del muro, della quale , per essersene misurata la superficie consideran- 
dolo come pieno , debbe dedursene la porkione che ne manca a causa 
del vano; se il vano non avrà squarcio è chiaro essere eguali i due 
circoli , e poieni di qualunque di essi misurare il diametro. 

Esempio. 

La fàccia interna di un moro in tela ove è scolpito il vano rappre- 
sentato dalla fig. 3 i della ./av. 3 sia rivestita d' intonaco. 

A voler misurare un tale intonaco misuro prima per la reg. i art. i , 
[pag. a 83 \ la superficie iuteroa del muro considerandolo come senza vano , 
e poi per la reg. di che si tratta la superficie della sua parte mancante d'in- 
tonaco a causa del vano: epperò verso la faccia interna del muro essendo lo 
squarcio del vano, misuro il diametro AE del circolo maggiore del vano ; 
e sia AE di pah 8. £ ad un tempo scrivo. — Da dedursi dall'intonaco, 

( o si dirà qual altra specie di lavoro superficiale sia ì della parete in- 
terna del muro la mancante pel vano circolare che v^è scolpito di dia- 
metro, dalia medesima parte, di pai. 8. 
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Quindi fo il seguente 


calcolo. 

diam. 8 suo qoadr. 64 

n. cosi. 0,7854 
prod. òu,26ò6 


Dunque la superfìcie da dedursi a causa del dato vano è di misura 
pai. quadrati 5o,27. 


k. 

Fano di figura senùelUuìca nei muri in tela. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia. 

Si moltipiicbi la corda per la freccia e pel numero coslanie 0,7854. 

E s E u P to. 

Una delle due pareti di un muro, ove è un vano ( Gg. 3a , tav. u ) 
di figura semìelliltica ABC sia rivestita di stucco j vogliasi la misura 
di un tale rivestimento. 

Considero in primo il muro come senza vano , e misuro la super* 
Gcie della sua faccia rivestita di stucco (reg’. /, art. r, pag. 283)\ 
indi per la regola di che qui si tratta niisu' j quella porzione di su- 
perfìcie che manca a causa del vano , per dedurla dalla misura della 
superfìcie del muro considerato come pieno : per la quale porzione da 
dedursi misuro la corda A C del vano che sia di pai. 3o, e la freccia 
BD che sia di pai. 4- £< Rd un tempo scrivo — . Da dedursi dal rive- 
stimento di stucco ( o si dirà quale altra specie di lavoro superficiale 
sia ) della parete interna del muro la mancante pel vano di figura semiel- 
littica che vi è scolpito di corda pai. 20 e freccia pai, 4> 

Quindi fo il seguente 


C A L 

COLO. 

corda 

2U 

liete. 

4 

prod. 

HU 

II. coit. 

0,78 j4 

prod. 

02,8320 


Dunque la superfìcie da dedursi a causa del dato vano di figura se- 
roicllittica è di misura pai. quadrati G2,83. 


Digitized by Google 



Dtl MURI TRiFOlATI. 


S99 


5 . 

Vano nei muri in tela con fianchi verticali , terminalo superiormente 
(la un arco di circolo. 

REGOLA» ' 

Si misari l’ altezza del vano sino alla imposto , la corda e la freccia. 

Si facciano i quadrali della semicorda e della freccia, e si calcolila 
differenza e la somma di essi ; la differenza si moltiplichi per la semi- 
corda e la somma per la metit della lunghezza dell'arco; il primo pro- 
dotto si sottragga dal secondo, la differenza si divida per la doppia freccia ; 
ed al quoziente si aggiunga il prodotto della corna per 1' altezza sino 
alla imposta. 

AvvERTiitENTO — Le dimensioni suddette vanno misurale su quella 
(àccia del muro, della quale si è misurata la superfìcie , considerandolo 
come pieno. 


E s B u P ! o. 

La faccia interna di nn muro ove è scolpito la porta ( fig. 34 tav. a ) 
A GB E A sia rivestita d’intonaco. 

A voler misurare un tale intonaco è mestieri considerare prima il muro 
come pieno, e poi sottrarre dalla misura deU’intonaco, falla così conside- 
rando il muro , la sua parte mancante a cagione del vano: epperò verso la 
(àccia interna del muro essendo lo squarcio del vano, misuro la corda 
che è sulla faccia del muro della quale si è misurata la superfìcie, e la 
freccia FE dalla medesima parte ( e non le CZ>, /^e, che sono -sull’ altra 
faccia del muro ) e misuro Falt. GB sino alla imposta ; e sia AB pai. i6 
FE pai. i,8o, e GB pai. ai. £ ad un tempo scrivo — Da dedursi dairiu- 
tonaco ( o si dirà qual altra sorta di lavoro superficiale sia ) della parete 
interna del muro la mancante porzione pel vano di porla a fianchi verticali 
terminalo superiormente ad arco di circolo, dalla medesima parte di corda 
pai. i6 e freccia pai. t,Bo, ed allo sino alla imposta pai. ai. 
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Con questi dati, cominciando dal calcolare colla Tjr. (^A){art. pre- 
lim. pag. i8 ) la lungh. dell'arco che la reg. suppone conoscerli 
fo poi il seguente 


CALCOLO. 


( DtUrmìnatione della bm^ deW arco jiEB.) 


•ernie, data 
firecc. data 

8 

1,8 


suo quadr. 
•uo quadr. 

64 

3,24 






somma 

67,24 dir. per dopp.frec. l 

r 3,6 






quoz.l 

l 18,67 

mille Tol. cor. 

16000 

dir. 

per 1 . qiioz.j 

C 18,67 






cor. tav.l 

t 867 




cor. 

UVa 

pross. mio. 

866 

are. corrisp. f 

872,66 




diS. 

1 

\ 

are. corrisp. 

11,64 

0,87 





are. corrisp. alla cor. 
molL 1 . quoz. 

886,17 

18,67 






prod. 
lungh. rich. 

16626,1239 

16,63 


Dunque la lungh. dell'arco AEB è di pai. i6,53. Quindi applico 
la regola. 


( Applicazione della regola. ) 


icmicor. t suo quadr. 64 64 

frcco. 1,8 suo quadr, 3,24 3,24 

. «omma 67,24 

diff. 60,76 melA are. 8,27 

semic. 8 prod. 556,07 

prod. 486,08 486,08 


diff. 69,99 dÌT.perdopp.frecc. r 3,6o 

1 19,44 

cor. 16 
alt. imp. 21 

prod. 336 336 

somma 365,44 


Dnnque la superficie da dedursi a causa del dato vano è di misura 
pai. quadrati. 355,44* 
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6 . 

f'ono nei muri in tela , eon Jìanchi verticaìi , terminalo superiormente 
da un semicircolo. 

REGOLA. 

Si misuri la larghezza del vano. e la sua altezza sino alla imposta. 

La larghezza si moltiplichi pel numero costante 0,8917 , ed al pro- 
dotto si aggiunga r altezza sino alla imposta, la sommasi moltiplichi 
per la larghezza del vano. 

Avvertimerto — Se il vano ha squarcio , come è il caso della fig. a 
e 3 della fap. J, si misurerk la largh. e l’alt, sua da quella parte del 
muro ove è il paramento di cni si è misurata la superficie considerandolo 
come pieno , e dalla misura della quale vk dedotto ciò che ne manca 
per la esistenza del vano. La quale avvertenza dovendosi sempre avere , 
e chiaro essere questa la regola per misurare pure le parti di superficie da 
dedursi pei vani rappresentati nelle fig. ag, e 3 o della tav. a e ng. 1 della 
lav. 3 dalla superficie del muro ove sono scolpiti , quando quella del suo 
paramento verso la parete ove è lo squarcio nei due primi casi, o daH’altra 
parte nell’ultimo caso siasi misurata. Quando il vano con fianchi ver- 
ticali terminato superiormente da un semicircolo non avrk squarcio è evi- 
dente essere indifièrente da qualunque parte si misurino la detta larghezza 
c altezza. 

E s BU r so. 

La parete interna fig. 3 , ta». 3 , A'B dei muro , ove è scolpito il fine- 
strone rappresentato in elevato in ABbacCA eoa squarcio verso l’ in- 
terno ed a fianchi verticali AacC , Bb terminato superiormente da un 
semicircolo , sia rivestito d’ intonaco : vogliasi la misura di un tale rive- 
stimento. 

Colla reg. 1 , dell’ art. 1 , pag. a 83 , misuro la superficie interna 
del muro considerandolo come se non avesse il vano , e da ciò che ot- 
tengo sottraggo poi colla regola di che si tratta quella porzione di su- 
perficie che per la esistenza del vano ne manca; per fare la qual cosa, 
dalla parte ove è lo squarcio essendo il rivestimento d’ intonaco, da questa 
parte misuro la largh. AB del vano e la sua alt. AC sino alla imposta 
Cc: e sia AB pai. ao eA A C pai. 18. £ ad un tempo scrivo. — Da 
dedursi daU’intoDaco (o si dira qual altro lavoro superficiale siasi fatto ) 
che riveste il paramento interno del moro , la parte mancante a causa 
del vano con fianchi verticali terminato superiormente da un semicircolo, 
dalla medesima parte largo pai. ao ed alto sino alla imposta pai. 18. 
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Coi quali dati fo poi il seguente 


CALCOLO. 


n" cosi. 

0,3917 

Urgh. 

10 

prod. 

7,8540 

alt. ìmp. 

18 

somma 

25,854 

largh. 

20 

prod. b 

17,080 


Dunque la superfìcie da dedursi a causa del dato vaso è di misura 
pai: quadrati 517,08. 


7. 

Fano nei muri in jda, a fianchi verticali terminato superiormente da 

una semiellùse. 

REGOLA. 

Si misuri l' altezza' del vano sino alla imposta , e la corda e la freccia 
deir arco. 

La frecciasi moltiplichi peV numero costante 0,7854, ed al prodotto 
si aggiunga l’altezza del vano sino alla imposta; la somma si molti- 
plichi per la. corda. 

Avvertimento — Se il vano non ha squarcio come è nella fig. 
della tav, 3, da qualunque delle due faccie di paramento del morosi 
misureranno le dette cose è sempre lo stesso ; non cosi se ha squarcio, 
come è il caso delle Gg. i e 5 della tav. 3; allora hisognerli misu- 
rarle da quella parte ove ò la faccia di cui , considerando il muro 
come pieno , si è misurata la superGcie ; ed è chiaro per la Gg. i, che 
quando si misura la superGcie del muro verso lo squarcio del vano deb- 
besi aver ricorso a questa regola , quando si fosse misurata la faccia 
opposta debbcsi aver ricorso alla regola precedente , essendo da quella 
parte il vano terminato da un semicircolo e non da una seroietlisse, 
come è verso io squarcio. 


E s E M r t o. 

Un muro in tela sia rivestito di stucco da ambe le sue facce , e sia in 
un tal muro scolpilo un vano di porla con Ganchi verticali terminata 
superiormente da un semicircolo, e con squarci ai soli Ganchi , Gg. i , 
tav. 3. 

A volere la misura di un tale riveslimeuto , misuro prima la superGcie 
di ciascuna faccia del muro considerato come se fosse pieno ( reg. 1 , 
pag. 283), e poi dalla misura della faccia esterna aC ne deduco colla pre- 
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cedeote reg. 6 .? 5 ;) quella porzione che ne manca a causa della 

porta , che da questa parte si presenta come un vano con fianchi verticali 
terminato superiormente da un semicircolo ; e dalla misura della faccia A'F 
del muro ne deduco quella porzione di rivestimento che vi manca a causa 
della porta che , per avere squarcio ai fianchi soltanto , presentasi da 
questa parte, come un vano con fianchi verticali terminato superior- 
mente da una semiellisse. Epperò mi valgo della regola 7 riportata di 
sopra , misurando dalla parte interna le dimensioni di essa porta, che la 
regola prescrive : cioè 

Misuro l'alt. AC tino alla imposta, che sia pai. 18, e misuro la 
corda c freccia dell'arco seraielliltico, e sia la corda , che è quanto ABj 
pai. ao,e la freccia pai. 6. E ad un tempo scrivo (per ciò che ri- 
guarda la parte interna) — Da dedursi dal rivestimento di stucco (o ti 
dira qual altro lavoro superficiale siasi fatto) che riveste il pramento 
interno del muro , la parte mancante a causa della Sporta , che dalla 
stessa parte presentasi come un vano a fianchi verticali alto sino alla 
imposta pi. 18 , e terminato supriormenie da una semiellisse di corda 
pi. ao e freccia pai. 6. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 


II” coll. 

0.78SA 

frccc. 

0. 

prod. 

4,7124 

■ II. imp. 

18 

somma 

22,7124 

corda 

20 


prod. 4 òA, 248 u 


Dunque la supificie da dedursi a causa del dato vano è di misura 
pai. 454 }> 5 . 

8 * 

Fano rettangolare a fianchi verticali^ nei muri diritti di pianta circolare. 

REGOLA. 

Si misuri l'altezza del vano, e la corda e la freccia dell’arco che 
ne è pianta. 

Si determini la lunghezza dell’ arco di cui si è misurata la corda e 
la freccia (art. prelim. pae. 18, ree. 3): eia lunghezza si moltiplichi 
pr l'altezza del v/ino. 

AvvERTiJiEaTO — Vè misurata- la corda c la freccia di quell'arco che 
è verso il paramento di cui si è misurata la suprficie considerandolo 
come pieno , e dalla misura della quale vè dedotto ciò che ne manca 
pr la esistenza del vano. 
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E s EM rio. 

Nel muro diritto , di cui la fig. 7 , top. 3 , rappraenti la pianta , 
sia praticato un vano rettangolare la di cui pianta è il quadrilatero mi- 
stilìneo DCEecd. La parete interna ADEPB del muro aia rivestita 
d'intonaco j e lattasene la misura, considerandolo come pieno , debbasene 
dedurre quella ponione che ne manca a causa del vano DCEecd. 

Misuro l'alt, del vano, e della pianta sua misuro la corda ED c la 
freccia IC dell' arco 27 che è sulla parete ìoìcTaa. ADCEB y e sia 
l’alt, del vano pai. i5, DE pai. 8, JC pai. 0,9. E ad un tempo 
scrivo. — Da dedursi dall'intonaco ( o si dirh qual altro lavoro super- 
ficiale siasi latto ) che riveste il paramento concavo del muro diritto 
di pianta circolare , la parte mancante a causa del vano rettangolare , di 
alt. pai. i5, e coll'arco della sua pianta, che è sol paramento mede- 
simo di corda pai. 8, e freccia pai. 0,9. 

Con questi dati fo poi il seguente 


CALCOLO. 


•ernie. 4 suo quadr. 

freoc. 0,9 suo quadr. 

somma 

16 

0,81 
le, 81 

div. per dopp. frec. 

( 1,80 



1° quoz.] 

[ 9,34 

mille cor. 8000 div. ■* quoz. 1 

cor. tav.i 
cor. min.^ 

9,34 

856,53 

856, 

are. corrisp./- 

872,66 

diir. 

0,53 

l 

are. corrisp. 

1 1,64 
0,57 



are. corrisp. cor. 
moli, i" quoz. 

884,37 
. 9,34 



prod. 

lungh. are. 
alt. vano 

8264,6858 

8,26 

15 



prod. 

123,90 


Dunque dalla misura dell'intonaco del paramento concavo del muro 
avutasi considerandosi come pieno , vk dedotto , a causa del dato vano, 
il numero 138,90, che è misura della superfìcie eh' esso ne toglie. 

9. 

Fano rettangolare nei muri a scarpa , con squarci ai fimchi perso 

1‘ interno. 

REGOLA. 

Si misurino le due largheue interne del vaRo~.al piede ed alla cima, 
e l’altezza sua. 
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La seroìtoimna delle doe larghezze si molliplÌGhi per l'alieaa. 

Avtertimeiito— Questa regola vale per la deduzione della parte di 
superfìcie che il vano toglie da quella del muro considerato come pieno, 
della faccia verso cui sono li squarci : per la parte da dedursi dalla superfì- 
cie del paramento opposto del muro vale la ree. i , £ simil- 

mente la regola n^esima vale pei vani scolpiti nei muri a scarpa, li 
quali sono indicati nelle fìg. 6, io, ed ii, della 3 . 

Essufio. 

Abbiasi nn vano di luce rettangolare , fìg. g tav. J, in un muro a 
scarpa , con squarci ai fianchi verso rioteruo: ed essendosi misurato il 
paramento di esso muro considerato come pieno, dalla parte onde è lo 
squarcio, vogliasi la misura di quella parte di superficie che ne và dedotta 
a causa di esso vano. 

Misuro le due largh. interne del vano, cioè la bb' al piede, eia 
cc' alla cima , e l'alt, sua ai i e sia bb^ pai. g, cc* pai. 8,4 ed ai 
pai. 7. E ad un tempo scrivo sul luogo.— Da dedursi dalla superficie 
della parete interna del muro a scarpa, la parte che ne è tolta pel vaqo 
rcttaugolare di alt. pai. 7, e con squarci laterali verso l'interno, che 
rendono al piede la largh. del vano di pai. g, ed alla cima di pai. 8y4> 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 


Urch. infcr. 

9 

laigli. super. 

8,4 

* somma 

17.4 

metà 

8,7 

alt. 

7 

prod. 

60,9 


Dunque la patte da togliersi dalla superficie del paramento iiiteroo 
dal dato muro a scarpa considerato come pieno , a cagione del vano ret- 
tangolare con squarciai fiaucbi verso l'inleruo, che vi è scolpito, è 
di misura pai. cubici 60, g. 

10 . 

yano di nicchia rettangolare di pianta reUangcdare. 

REGOLA. 

Si misuri la larghezza, l'altezza e la profonditli della nicchia. 

Al doppio dell'altezza si aggiunga la larghezza, e la somma si molti- 
plichi per la profondità della nicchia ; la larghezza^ si moltiplichi per 
l'altezza , ed i due prodotti si sommino. 

39 
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Avvertimeuto— 11 risultato «li questa regola non comprende la lu- 
perficie della pianta della nicchia ^ che si misurerh a parte moltiplican- 
done la largii, per la profondila. 

E s E u r IO. 

Abbiasi, fig. la, iav.3, una nicchia rettangolare aicd , di pianta 
rettangolare : e vogliasi la misura della intera superficie di tutto il suo 
paramento ^ cioè del fondo , dei fianchi , e del cielo. 

Misuro la largh. ad della nicchia, e sia di pai. 5 , la sna alt. al 
che sia di pai, 9 , e la profonditi dd^ che sia pai. a. £ ad un tempo 

gerivo Vano di nicchia (indicando prima il lavoro che ne riveste il 

paramento ) rettangolare di pianta rettangolare , di largh. pai. 5 , alt. 
pai. e profonda pai. o. 

Coi quali dati fo il seguente 


CALCOLO. 


(lopp. all. 

18 


largii. 

5 


MMnma 

23 


prof. 

2 


proJ. 

46 

46 

alt. 

9 


largii. 



prod. 

45 



somma 91 


Dunque la misura di tutta la superficie del paramento della data nic- 
chia è di misura pai. 91 . 

11 . 

Fano di nicchia reUangolare di pianta semicircolare. 
REGOLA. 

Si mlsnri la larglieua e l'altezza della nicchia. 

La larghezza si moltiplichi per l'altezza e pel numero costante 1,5708. 

Avvertimento — Questa dh la superficie del solo paramento concavo 
della nicchia: per avere anche quella della sua pianta e del suo cielo , 
bisognerà aggiungere al prodotto che da la regola , l'altro del quadralo 
della largh. pel numero c'ostante 0,7854. 

E SEM PIO. 

In un moro in tela abbiasi una nicchia rettangolare di pianta semi- 
circolare, fig. la , tav. 3 : ed essendo rivestita di stucco vogliasi la mi.- 
sura di un tale rivestimento, ossia della snperficie sua. 
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Misuro la largh. ei della nicchia e la sua alt. e sia ei pai. 5 , 
ed e/ pai. 9. E ad un tempo scrivo — Rivestimento di stucco ( o si ditk 
qual altra sorta di lavoro superfìciale siasi fatto) della nicchia rettan- 
golare di pianta semicircolare, di largh. pai. 5 , ed alt. pai. 9. 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

largii . 5 

alt. 9 

prod. 45 
n. cosi. 1,5708 

prod. 70 , caco 


Dunque la misura del rivestimento della data nicchia, ossia della sur 
superficie concava è di pai. 70,69. 

12 . 

yano di nicchia terminala a semicircolo ^ di pianta rettangola, 

REGOLA. 

Si roisnri la larghezza della nicchia , l’ altezza dei suoi fianchi, c la 
profondità di essa. 

La larghezza si moltiplichi pel numero costante 1,5708, ed al pro- 
dotto si aggiunga k doppia altezza dei fianchi, e la soaima si moltiplichi 
per la profondità } la larghezza si moltiplichi pel numero costante 0,3917 
ed al prodotto si aggiunga 1* altezza , e la somma si moltiplichi per la 
larghezza. 1 due prodotti finali si sommino. 

Avvertimento— U risultato di questa regola non comprende la su- 
perficie della pianta della nicchia , che si otterrà moltiplicandone la 
largii, per k profondità. 


S»EM PIO. 

Abbiasi una nicchia, fig. 11, iav. 3 , terminata a semicircolo, di pianta 
rettangola: e sia rivestita di stucco. Vogliasi la misura di un tale rive- 
stimento; ossia della superficie del suo paramento. 

Misuro la largh. Ai, l'alt. Im dei suoi fianchi, e la sua profondità io. 
£ ad un tempo scrivo — Rivestimento di stucco- ( o si dirà quale altra 
sorta di lavoro superficiale siasi latto ) della nicchia terminata a semi- 
circolo di pianta rettangola, di largh. pai. S, alt. dei fianchi pai. 7,5», 
profonda pai. 2. 
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Con questi dati fo poi il segueote 

c A L c o !• o. 


n. cosi, 
largh. 

1.&708 

5 


prod. 
dopp. alt. 

7,8540 

15 


somma 

profood. 

23,8540 

2 


prod. 

45,7080 


n. cosi, 
largh. 

0,3917 

S 


prod. 

alt. 

1,9635 

7,5 


somma 

largh. 

9,4635 

5 

•» 

a 

prod. 

47,3175 ....„ 

47,3175 


somma 93.025& 




t 

/ 


Dunque la misura del rivestimento di stucco della data nicchia ossia 
la misura della superfìcie del paramento suo è di misura pai. cubici g3,o3. 

13 . 


Fano di nicchia terminata a semicircolo , e di pianta semicircolare, 
REGOLA. , 

Si misuri la larghezza della nicchia , e l’ altezza della sua parete ver- 
ticale. 

Alla larghezza sì aggiunga due volte l’altezza, e la somma si molli- 
plichi per la larghezza e pel numero costante 0 , 7854 . 

Avvertikbuto — Il risultato della regola non comprende la super- 
ficie della pianta della nicchia. Per avere anche questa bisognerà mol- 
tiplicare il quadrato delia largh. pel numero costante ^ 3927 . 

E s Burro, 

In un muro diritto siavi scolpita una nìcchia terminata a semicircolo, 
di pianta semicircolare ; ed una tal nicchia sia rivestita di stucco. Vo- 
gliasi la misura di un tale rivestimento. 

Misuro , fig. la ta». 3 , la largh. pq della nicchia e l’alt, pr del 
suo paramento verticale: e sia pq di pai. 5, e pr di pai. 7,5o. E ad 

un tempo scrivo Rivestimento di stucco (o si direbbe quale altro lavoro 

superficiale vi fosse (della nicchia terminata a semicircolo e di pianta 
semicircolare , larga pai. 5 , c col paramento verticale alto pai- 7]5o. 
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Coi quali dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 

brgh. 5 
•It. 7,5 
alt. 7,5 

somma 20,0 
largh. 5 

prod. 100,0 
b. cosi. 0,7854 

pnxL 78,54 

Dunque la misura del rivestimento della data oicchia ( non compresa 
la pianta ) è di pai. quadrati 78 , 54- 


Digitized by Coogle 


510 


PAKTE li. CAPO 1. ART. Ili, 


ARTICOLO III. 


OBLIA SarEKFIClB DI JlCVltl ALTRI SOLIDI DI FABBRICA , CDE PER 
L UFFIZIO CUI sono DESTIHATI , POSSOHO PURE ANDAR COMPRESI 
NELLA CLASSE DEI MURI. 


f. 

Piedistalli. 

REGOLA. 

Se ne rouari la larghezza , la lunghezza e l’ altezza. 

La larghezza ai aggiunga alla lunghezza, la aomma ai moltiplichi per 
l’altezza , ed il prodotto ai raddoppi! . 

Esempio. 

Abbiasi il piedistallo rappresentato nella fig. i , tav. 4 , e sia rive- 
stito di stucco : vogliasi la misura di un tale rivestimento , ossia la su- 
perfìcie del piedistallo. 

Misuro la largii. la lungh. AC, e la sua alt. CE: e sia DC 

pai. 6 , BC pai. 9 , CE pai. 8. £ ad un tempo scrivo — Rivestimento 
di stucco ( o direbbesi qual altro lavoro superficiale vi fosse ) del pie- 
distallo di pianta di pai. 6 per 9 , e di alt. pai. 8. 

Coi quali dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 

lungh. 9 

farg. 6 

somma 1 5 

alt. 8 

prod. 1 2U 
. dopp. 240 


Dunque la snpctficie del dato piedistallo , che nc misura il rivesti' 
meuto è di pai. quadrati a^O. 
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2 . 

Pilastri o Piloni 
REGOLA. 

Si misorìno le due dimensioni della pianta del pilastro, e la soa altezza. 

Le due dimensioni della pianta si sommino , e la somma si molli- 
plichi per r altezza, ed il prodotto si raddoppii. 

I 

! 

Esempio. 

Abbiasi un pilastro, come è rappresentato dalla fìg. t, tao. 4> ri- 
vestito di stucco ; vogliasi la misura di un tale rivestimento. 

Misuro le due dimensioni ab , ac della pianta , e sìa ugnale ac 
di pai. 4 s l'alt, bd che sia di pai. 3i. £ ad un tempo scrivo — 
Rivestimento di stucco ( o direbbesi qual altro lavoro vi fosse) del pi- 
lastro di pianta di pai. 4 per 4 s *^<1 psl- 

Con questi dati fo il seguente 

CALCOLO. 

dimensioni t 4 
pianta V 4 

somma 8 
alt. 32 

prod. 16G 
dopp. 412 


Dunque la superfìcie del dato pilastro , ossia la misura del sno ri- 
vestimento di stocco , è di pai. quadrati Sia. 

Avvertimesto — Leggi quello a pag. 120 . 

3. 


Colonna! 

REGOLA. 

Si misuri la circonferenza deU'imoscapo, e quella del somoscapo della 
colonna , ed una retta del suo fusto. 

Le due circonferenze si sommino , e la somma si moltiplichi per la 
mela della misurata retta del fusto. 

Avvertimento — Le due circonferenze possono misurarsi od avvol- 
gendo un fìlo flessibile intorno all’imoscapo ed al somoscapo , o misuran- 
done i diametri e moltiplicandoli ciascuno pel numero costante 3,i4iS9. 
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Esempio, 

f 

Abbiasi uoa colonna c vogliasi la soperficie del sno fasto. 

Misuro , fig. 3 , tav. circonferenza del suo imoscapo ab, e quella 
del sno somoscapo ce, ed una retta oc del fusto; e sia ab pai. ii ce 
pai 8 , So, ed ac pai. 31,04. ^ tempo scrivo — Superficie del 

fusto della colonna , colf imoscapo di circonferenza pai. 11 , il somo- 
scapo dì circonlcrenza pai. 8,80 , e di lato pai. 31,04. 

CALCOLO. 

r 

ciré, imoic. It 
circ. somosc. 8,80 

somma 19,80 
semiretta 10,53 

prod. 308,390 


Dunque la soperficie del fusto delia data colonna è di pai. quadra- 
ti 308, 3 o. 

U. 

Tamburo o tompagno nelk polle di tutto sesto. 

REGOLA. 

Si misuri la corda del sesto. 

11 quadrato della corda si moltiplichi pel numero costante 0,3937. 

Esempio. 

Abbiasi una volta a botte il di cui profilo è rappresentato dalla fig. 7, 
tap. 4 : c lo spazio circolare AaB del suo fronte sia chiuso da muro. 
Una tal porzione di muro diccsi tamburo o loropagUo della volta (*), 
e la superficie di una delle due facce di essa porzione di muramento 
sia rivestila di stucco. Di un (ale rivestimento vogliasi la misura; che 
è appunto quella della superficie del tamburo. 

Misuro la corda AB del' sesto che sia di pai. 34. £ ad un tempo 
scrivo — Rivestimento di stucco ( o direbbesi qual altro lavoro super- 
ficiale vi fosse ) della faccia interna del tamburo della volta a botte 
di ludo sesto di corda di pai. 34. 


C) Tamburi sono pure quelle porzioni di muro, clic chiudono gli spazii cir- 
coìari ed ellillici interposti alle imposte ed archivolti delle volle a crociera , iletle 
volte a vela , od anche delle lunette ) ne’ quali ordinariamente si tagliano i lincslroDi 
che illuminano le chiese. 
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altri solidi compresi hblla classe dei muri. 


Quindi fa il srgueule 


calcolo. 


SIS 


corda 14 tuo quadr. A7S 

n. coat. 0,3917 

prod. 128,1931 


Dunque la misura del rivestimenlo di una delle due facce del (am> 
buro , ossia la superficie sua è di pai. quadrati aa6,ao. 

5 . 

Tamburo o tompagno nelle mite di sesto ribassato o rialsato , 
e di intradosso ellittico. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia del sesto. 

La corda si moltiplidii per la freccia , ed il prodotto pel numero 
costante 0,7854- 

Essurto. 

Abbiasi una volu a botte , fig. ii , tao. 4 , il di cui fronte ACG 
KFIHDBìA è di sesto ribassato e di intradosso semielliuico ; e lo spa- 
zio ABiA sia chiuso da muro. Una tal porzione di muro , che dicesi 
Umburo o tompagno (*) della Tolta , abbia una delle sue due facce , 
per es. la interna rivestita di stucco : vogliasene la misura. 

Misuro la corda AB e ìst freccia ei del sesto; e sia AB pai. a4, ed 
ei pai. 6. E ad un tempo scrivo — Rivestimento di stucco ( o direb- 
besi quale altro lavoro superficiale vi fosse ) della faccia interna del 
tamburo della volta a botte di SMto ribassato ad intradosso semieliittico 
di corda pai. >4 , e freccia pai. 6. 

Quindi fo il seguente 

CALCOLO. 

corda 34 
freccia 6 
prod. 144 
n. cosL 0,7854 
prod. 113,0978 


Dunque la superficie di una delle due facce del tompagno , ostia la 
misura del rivestimento suo, è di pai. quadrali ii3,io. 

I*) Tamburi sono pure quelle porzioni di muro, che chiudono gli tpazii cir- 
colari ed ellittici interposti alle imposte ed archivolti delle volte a crociere , delle 
volte a vela, od anche delle lanette, ne' quali ordinariamente si tagliano i fine- 
stroni che illuminano le chiese. 

4o 
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6 . 

Tompagno o tamhuv nelle volte di sesto scemo intradossate 
ad un solo arco di circolo. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia del sesto. 

Si facciano i quadrati della semicorda e della freccia , e si sommino 
e si sottraggano j la differenza si moltiplichi per la semicorda , e la 
somma per la meta della lunghezza dell' arco j il primo prodotto si sot- 
tragga aal secondo , e la differenza si dirida per la doppia freccia. 

Essano. 

Abbiasi una volta a botte di sesto scemo ad un solo arco di circolo, 
fìg. 13 , tav. 4 ì ^ siane AIGHCBEA uno dei fronti. Il segmento 
circolare AEBA sia chiuso da muro , la faccia interna del quale sia 
rivestita dì stocco. É una tal porzione di muro che dicesi tamburo o 
tompagno delia volta (*) ; e la superficie sua è la misura del rivesti- 
mento. Vogliasi la misura di un tal rivestimento. 

Misuro la corda AB e la freccia DE del sesto ; e sia AB pai. a4, 
e DE pai. 4- ^ tempo scrivo — Rivestimento di stucco della 

faccia iuterna del tamburo della volta a botte di sesto scemo ad un 
solo arco di circolo di corda pai. z4 , e freccia pai. 4- 

Con questi dati fo il seguente calcolo, dopo di avere computato (orf. 
prelim. pag. i8 , reg. 3 ) la lungh. dell'arco AEB , che la regola sup- 
pone giìi conoscerli , e che risulta di pai. a5,73. 

CALCOLO. 

qiiadr. semic. 144 144 

qjudr. frecc. 16 16 

somma 1 60 

(liir. tas metà are. la, 865 
scmicor. la prod. 2058,40 

prod. 1536 1536 

diff. 522,40 dir. dopp. frecc. ( ( 

( 65,30 


Dunque la misura del dato rivestimento di stucco , ossia la superficie 
di una delle due fitcce del tamburo è di pai. quadrati 65, 3o. 


(*) Tamburi o tompagni sono pure quelle porzioni di muro poste tra archi- 
volti e sopra il piano d'imposta, delle volte a vela, o crociera , e delle lunette, 
nelle quali ordiiurianieatc si tagliano i Gnestroni che illuminano le chiese. 
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VADO 

Tarli 


ÌLT>1 SOLIDI COimBSt IfELLA CLLSSC DEI MOKI. Sltt 


7 , 

Tamburo o lompagno con vano di luce, 

REGOLA. 

calcoli la superficie del tamburo come se fosse pieno , cioè seoca 
; si misuri la superficie che uè toglie il vano per le regole del»- 
Bolo precedente : e dalla prima si sottragga la seconda. 


t '■ ^ '-l '» -femiii: i-.'m 

il r,- f-Mi 4'..'- , li . 1 ' . ,ì .‘.l; il 

MÌji. tiysiir. si - ■ .J ' ■ ■ . 
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ARTICOLO IV. 


DSLLJ SUPERFICIE PEI PJriMEIfTI. 

1 . 

Pavimento triangolare obliquangolo. 

REGOLA. 

Si misuri il lato maggiore, e la distaaza da esso del vertice dcirau- 
golo opposto. 


Esempio. 

Abbiasi una camera triangolare , la di cui pianta è rappresentata nella 
fig. 3 della ta». i%. Il suo pavimento sia rivestito di mattoni , e vo- 
gliasi la misura di un tale rivestimento : cioè la misura della superfi- 
cie ABC. 

A semplice colpo d’occhio osservato essere BC \\ lato maggiore del 
triangolo , lo misuro ; e misuro la distanza Ai del vertice A dell’ an- 
golo opposto da esso lato : per fare la qual cosa fisso nel punto A 
r estremo del nastro graduato , e svoltone un tratto poco minore del 
lato minore AB , segno su BC i punti P ^ ove l’ estremo della 
svolta porzione di nastro graduato- ^ rotando intorno al punto A , in- 
contra BC , e divido PP' in due parti uguali , e misuro la distanza 
del punto di mezzo ddella PP' dal vertice A. Ed essendo BC pai. 27,16, 
ed Ad pai. 9 , scrivo ad un tempo — Rivestimento di mattoni , ( o si 
dirè qual altro lavoro superficiale vi sia) del pavimento triangolare di 
lato maggiore di pai. 37,16 , e col vertice dell’ angolo che gli è op- 
posto distante da esso per pai. 9. 

Coi quali dati presi sul luogo fo il seguente 

CALCOLO. * 

lato 27, te 

disi. 9 

proti. 244,44 
, metà I22,22~ 


Dunque il 
paviiueuto è 


dato rivestimento di mattoni , ossia la superficie del dato 
di misura pai. quadrati 133,33. 
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2 . 

Pavimenlo triangolare rettangolo. 

REGOLA. 

Si misurino i lati che comprendono l’angolo retto. 

1 numeri che li rappresentano si moltiplichino tra loro, e del prodotto 
si prende la melh. 

E s S M r I o. 

Abbiasi una stanza di pianta triangolare rettangola , come è rappre- 
sentata dalla fig. 4> tof' ^ il suo pavimento BAC sia rivestito 
di mattoni. Vogliasi la misura di un tale rivestimento, o ciò che è lo 
stesso la superfìcie del pavimento. 

L’angolo retto <»sendo in misuro i lati AB, AC che lo com- 
prendono*, e risulti AC ài pai. i5, ed AB ài pai. ii. E ad un tempo 
scrivo — Rivatimento di mattoni ( o si dirà qual altro lavoro soperfi- 
ciale vi sia ) dei pavimento della camera di pianta triangolare , coi 
Iati che comprendono l’angolo retto l’uno di pai. iS, e l'altro di pai. il. 

Coi quali dati presi sul luogo fo poi il seguente 

CALCOLO. 

■>“ {J_ 

prod. IS 5 
meli 82,60 


Dunque la misura del dato rivestimento di mattoni , ossia la super- 
ficie del dato pavimento è di pai. quadrati 82, 5o. 

3. 

Pavimento tjuadrilalero a lati paralleli. 

REGOLA. 

Si misuri uno dei due lati maggiori , e la distatila loro. 

li lato maggiore si moltiplichi per la distanza. 

E ss MH 0 . 

Abbiasi una temerà di pianta quadrilatera a Iati paralleli , ed il suo 
pavimento sia rivestito di mattoni. Vogliasi la misura di un tale rive- 
stimento , ossia della superficie del dato paTÌmenlo. 
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Dei due lati maggiori (fig. 5 tav.ia'S AB CD ne misuro uno, il 
lato ABy che sia di pai. e misuro la distaoaa di essi due lati AB, 
CD; per &re la qual cosa fisso l'estremo del nastro graduato al vertice B 
di uno degli angoli ottusi , e svoltone un tratto BE uguale BC , Io 
fo rotare tenendolo teso intorno al punto B t E verso O ; e segno 
il ponto O ove incontra il lato DC ; fissato il punto medio d tra i 
due C , C misuro la distanza dB dei due punti d, B, che è per lo 
appunto la distanza dei due lati paralleli maggiori , distanza <^e sia 
di pai. li. E fiicendo tali misurazioni scrivo — Rivestimento di mat- 
toni (o si dirà qual altra sorta di lavorio vi fosse 1 del pavimento dell» 
camera di pianta quadrilatera a lati paralleli \ di iati maggiori ciascuno 
di mI. a4 distanti tra loro per pai. 1 1 . 

£ quindi fo il segueute 

CALCOLO. 

I 

lato magg. 24 
dist. lati magg . > > 
prod. 204 

Dunque la misura del dato rivestimento , ossia la tuperficie del pa- 
vimento della data camera è di misura pai. quadrati a64> 

Pavimetìto quadrilatero rettangolo. 

REGOLA. 

Si misurino due lati adjacenti. 

1 due lati adiacenti si moltiplichino. 

EsEurio. 

Abbiasi nn salone di pianta rettangolare, fig. la, tav. 5, il di cui 
pavimento sia rivestito di mattoni -, e vogliasi la misura di un tale ri- 
vestimento , ossia la superficie del pavimento. 

Misuro due Iati contigui AB, AD; e sia AB pai. , ed AD 
pai. i e ad un tempo scrivo — Rivestimento di mattoni ( o si dirà 
quale altra sorta di lavoro superficiale vi sia) del pavimento del salone 
di pianta quadrilatera rettangola coi lati contigui il maggiore di pai. 4*^ 
ed il minore pai. 24 . 

Coi quali dati lo il seguente 

calcolo. 

lato magg. 40 

lato min. 24 

prod. 900 

Dunque il dato pavimento • di misura pai. quadrati g6o. 
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5. 

Pavimento fjuadrilatero trapezio. 

REGOLA. 

Si misurino i due lati paralleli e la loro disianza. 

I due lati paralleli si sommino , e la somma si moltiplichi per la 
distanza : del prodotto si prenda la metà. 

E S S tl FIO. 

II pavimento ÀBCD di una camera di pianta trapezia sia rivestilo 
di mattoni ; e vogliasi la misura di un tale rivestimento \ ossia della 
superfìcie del pavimento. 

Misuro (fig. 6 tav. 72 \ i due lati paralleli AD, BC della pianta , 
e sia BC pai. z3 , e AD pai. i8 ; e misuro la distanza loro , per 
lo che fisso r estremo del nastro graduato al vertice D del maggiore 
dei quattro angoli del quadrilatero, lo svolgo per un tratto uguale al 
lato DC y e portandolo steso verso DL lo fo rotare da L verso C 
intorno al punto Z7, finche non incontri il lato BC ; e segnato il punto 
d' incontro C , seguo il punto di mezzo d tra i punti CC' , e sten- 
dendo il nastro graduato dal vertice D , ove fisso il suo estremo , al 
punto d , ottengo colla numerazione sua che ivi cade la misura della 
distanza dei lati paralleli AD , BC , la quale sia di pai. 12. £d a 
misura che fo le dette operazioni scrivo — Rivestimento di mattoni ( o 
direbbesi in vece qual altro lavoro superficiale vi fosse ) del pavimento 
della camera di pianta trapezia coi lati paralleli il maggiore di pai. 23, 
ed il minore di pai. 18 , distanti tra loro per pai. 12. 

CALCOLO. 

lati parallali^ 

somma 4 1 

disi. 1 2 , 

prod. 492 
metà 24« 


Dunque il dato rivestimento di mattoni , ossia la superficie del pa- 
vimento è di pai. quadrati 246. 
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6 . 

Pavimento poligono regolare. 

REGOLA. 

Si miiari un suo lato, e la distanza sua dal centro. 

Il lato si moltiplichi per la distanza , ed il prodotto per numero dei 
lati : del prodotto che ne risalta si prenda la metk. 

Essmh o. 

Abbiasi , fig. a , tav. 5 , nna camera di pianta esagono regolare ; 
ed il suo pavimento BCDFGHB sia rivestilo di mattoni : vogliasi la 
misura di un tale rivestimento , o ciò che è lo stesso la misura della 
anperScie del pavimento. 

Misuro nn lato DF della pianta e la distanza sua EM dal centro 
E della pianta, la quale distanza nel caso dell’ esagono ( come di tutti 
i poligoni di mi numero pari di lati) è ugnale alla meU della distanza 
£3/ dei due lati paralleli BH ^ DF della pianta; e sia DF pai. i3,86, 
ed EM pa\. lu. Facendo la quale misurazione scrivo — Rivestimento 
di mattoni ( o direbbesi quale altro lavoro superhciale vi fosse ) del 
pavimento della camera di pianta esagono regolare (*) con lati di pal- 
mi i3,86 distanti dal centro della lìg. per pai. I3. 

G>n questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 

lato I3,8S 
dist. 12 

prod. It0,32 
n. Iati 8 

prod. 997,92 
metà 498,98 

Dunque il dato rivestimento di mattoni , ossia la superficie del dato 
pavimento esagono regolare è di misura pai. quadrati 49^)96. 

7. 


Pavimento circolare. 

REGOLA. 

Si misuri il diametro del pavimento. 

Il diametro del pavimento si moltiplichi pel numero costante 0,7854. 
(*} O direbbesi in vece di quanti lati fosse il poligono se non esagono. 
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Esempio, 

Il paviraenln , fig. i , lav. j , anbq di una camera di pianta cir- 
colare sia rivestito di malloni. Vogliasi la misura di un tale rivestimeiilo. 

Misuro il diametro ah del pavimento, che sia di pai. E ad un 
tempo scrivo — Rivestimento di mattoni (o direbltesi qual altra sorta 
di lavoro superfìciale vi fosse ) del pavimento della camera di piaiit i 
circolare di diametro di pai. 34 . 

Quindi fo il seguente 

CALCOLO. 


cord.i suo qiiadr, &7G 

II. rost. 0,78àt 

prod. 451, .1904 


Dunque il rivestimento del dato pavimento circolare , ossìa la supèr- 
lìcia sua è di pai. quadrati 4^3)39. ' , 

■ r ' //T» isr; 


8 . 


Pavimàùo semicircolare. 


REGOLA. 

Si misuri il lato retto del pavimento. 

li quadrato del lato retto si moltiplichi pel numero costante 0 , 3917 . 

Esempìo, 


Abbiasi una gran Cona o nicchione di pianta semicircolare , come 
è rappresentata nella Gg. 7 tao. 3 , ed il suo pavimento A DEB A , 
terminato dal semicircolo ACB , e dal lato retto AB sia rivestito di 
mattoni. Vogliasi la misura di un tale rivestimento ; ossia la superlicie 
del pavìmeuto. 

Misuro il Iato retto AB del pavimento, che sia di pai. 3o. E scri- 
vo — Rivestimento di mattoni del pavimento semicircolare col lato retto 
di pai. 3o. 

Quindi fo il seguente 

c A L c o L a 


lato 30 suo quadr. 900 

D. cosi. 0,3927 

prod. 353,4300 


Dunque il rivestimento del dato pavimento semicircolare , ossia la 
superlìcie sua è di pai. quadrati 393,43. 

4 ‘ 
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9. 

Palmento terminato da un arco di circolo e dalla sua sottesa. 

REGOLA. 

Si misuri la corda e la freccia dell'arco. 

Si calcoli la lunghezza dell' arco. I quadrati della freccia e della $e- 
rnicorda si soniniiuo e si sottraggano j la suuiiua si moltiplichi per la 
lunghezza dell' arco , e la dilfereiiza per la corda \ il secondo prodotto 
si sottragga dal primo, la differenza si divida per quattro volte la freccia. 

E sEurio. 

Il pavimento di un nicchiane (fìg. so, tav. / ) aeba terminalo dal- 
l'arco circolare oc6 e dalla sua sottesa ab sia rivestito di mattoni. Vo- 
gliasi la misura di un tale rivestimento , ossia della superficie del pa- 
vimento. 

Misuro la corda ab dell' arco acb , e la sua freccia cd ; c sia ab 
pai. i4 ) e ctf pai. 5. £ ad un tempo scrivo — Rivestimento di mattoni 
( o si direbbe qual altro lavoro superficiale vi fosse ) del pavimento 
del gran nicchiane terminato da un arco circolare di corda pai. i4 e 
freccia pai. 5 , e dalla sua sottesa. 

Coi quali dati presi sul Iqogo fo poi il seguente 

CALCOLO. 

( determinazione della lungh. dell’ arco. ) 

•emic. 7 suo quadr. 49 

frecc. S suo quadr. 25 

somma 74 dir.pcr dopp.frec.J IO 

I. qiioz.l _ 7,4 

niilU volte corda 14000 dir, per i. quoz. I 7,4 

cor. tar.l 1892 are. corrisp.f 2478,37 

\ 2,91 

somma 2481,28 

moli. I. quoz. 7,4 

prod. 18361,472 
lungli, are. 18,38 

Dunque la lungh. dell' arco clic termina il pavimento da un lato è 
luogo pai. i8,36. 
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{jippUcaiiane della regola. ) 


quadra Minìc. 

49 


49 

qiiadr. frecc. 

14 . 


25 



«omma 

74 

ditr. 

14 

lungh. arco 

18,36 

corda 

14 

prod. 

1358,64 

prod. 

336 . 


336 


' tomma 1694,84 div. quat. volt, fcecc. / 10 

quox. ' 84,731 

Dunque la misura del rivestimento del dato pavimento , ossia la sa- 
perficie sua è di misura pai. quadrali B4,73. 

t 

10 . 

^ ' Pavimento ettitlico. ' ' ^ 

REGOLA. ;. •'“ ^ : 

Si misurino i due assi della pianta del pavimento. * 

I due assi si moltiplichino tra loro , ed il prodotto si moltiplichi 
pel numero costante 0,^854. 


Esempio. 

\ 

Un salone di pianta ellittica abbia il suo pavimento ADBCA (£(;. i4 1 
tav. 1 ) rivestito di mattoni. Vogliasi la misura di un tale rivestimento 
ossìa la misura della superfìcie del pavimento. 

Misuro i due assi AB , CD del pavimento ; e sia il maggiore AB 
di pai. 44 1 minore CD di pai. i4- ^ iti tempo scrivo — 

Rivestimento di mattoni ( o si dirà qual altro lavoro superficiale vi sìa) 
del pavimeuto della sala ellittica, di asse maggiore pai. 44» ^ 
iiore pai. i4- 

Quindi fo il seguente 

CALCOLO. 

asse ma^g. 44 

asse min. 24 

prod. tu46 
11 . cost. 0,7844 

prod . 829,3824 


Dunque il rivestimento del d.iio pavimento , ossia la superficie sua 
e di misura pai. quadrati 8^9,58. 
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11 . 

Pavimento semielUllico. 

REGOLA. 

Si misuri il lato reUo del pavimento , il quale c corda dell' arco 
ellittico, e la freccia sua. 

La corda si inoltipliclii per la freccia , ed il prodotto pel numero 
costante 0 , 7854 * 


Esempio. 

Il pavimento f fìg. i5 lav. t) ABCA sia rivestito di pietre d'iu- 
taglio : vogliasi la misura di un tal rivestimento. 

Misuro il lato retto AB del pavimento , che è corda dell’arco el- 
littico ACB , e misuro la sua freccia DC-., e sia AB pai. 44> ^ E)C 
pai. II. £ ad un tempo scriva — Rivestimento di pietre d'intaglio 
(o direbbesi qual alila sorta di lavoro vi fosse) del pavimento semi- 
ellittico col lato retto di pai. 44 quale è corda della scmiellissc che 
ha la freccia di pai. 11 . 

Coi quali dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 


corda < 4 
frccc. 1 2 
)>ro(l. 628 

n. cosi. 0,7864 

proti. 414,0912 


Dunque la misura del rivestimento del dato pavimento , ossia la su- 
peificie sua c di pai. * quadrati 4 ' 4 )%* 
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CAPO SECONDO 


della misura della superficie delle volte propriamente dette. 




Otli intradossi delle volte soglionsi ordinariamente rivestire d' intonaco 
o di stucco , il quale rivestimento nelle fabbriche più cospicue suole 
modellarsi con ornati adattati ; tra i quali primeggiano i cassettoni , 
che , ove la convenevolezza è seguitata , secondono le linee di curvatura 
della superfìcie d' intradosso della volta , o se non esse le generatrici 
sue. Quando le volle sono costruite con pietre d' intaglio si suole non 
di rado seguitare una più elegante semplicità , mostrando all' occhio il 
bel magistero delle ben pronunziate linee di convento dei cunei o conci 
che costituiscono la volta , od una sua parte (*) ; nel qual caso si dk un 
pulimento per quanto si può maggiore a tutta la superfìcie d’intradosso 
della volta. In ciascuno di tali casi l' architetto computa il prezzo di una 
certa porzione di rivestimento o di pulimento, e quindi ne deduce il prezzo 
unitk corrispondente alla nnitk di superficie*, pel qual prezzo moltipli- 
cando il numero che rappresenta l'area di tutta la superficie d'intra- 
dosso della volta , ottiensi il prezzo di tutto quel rivestimento , o pu- 
limento. Così a cagion d' esempio in una volta a botte rivestita di stucco 
modellato a cassettoni disposti a filari orizzontali alternativamente l'uno 
più largo e l'altro più piccolo, esaminando il tempo ed i materiali im- 
piegati , si dedurrò il prezzo di uno dei più grandi cassettoni e di uuo 
dei più piccoli , e quindi misurando l' area che questi due occupano 
verrà a conoscersi il prezzo del rivestimento di un' area uguale alla 
somma di quelle due; dallo che poi facilmente si dedurrà , secoudo che 
si voglia , il prezzo di un palmo quadrato , di una cauna quadrata , o 
di una pertica quadrala di rivestimento , che è il prezzo unità. ' 
Quando la volta è fatta da materiali di diversa natura , suole tal 
volta costituirsi di uuilurmc grossezza , o tanto poco diversa da potersi 
avere come uniforme quella parte di muramento che ù costituita da 
couci. In tal caso invece di calcolarsi il volume di un tal muramento 


(') Lcgci la prima parte a tìi. 
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costituilo da conci per poi procedersi come è detto nella prima parte 
(reg. 2 vag. 126) può calcolarsi in vece la superfìcie dell' intradosso 
della volta, considerando quell’ordine di cunei come un rivestimento 
ossia come un lavoro superfìciale. 

Ed a computale il costo del rivestimento dell* intradosso delle volte, 
edb alcuno dei suddetti lavori superfìciali sono dirette le regole conte- 
nute negli articoli che questo capo comprende , che le superficie delle 
diverse volte già considerate nella prima parte imparano a misurare. 
Per tanto vale la regola seguente per 

1 . 

Calcolare il costo del rivestimento superficiale qualunque deW intradosso 

di una volta. 

REGOLA. 

Si misuri l'arca della superfìcie d' intradosso della volta, ed il numero 
che la rapprescuta si moltipliclii pel prezzo unità del rirestimeuto. 
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ARTICOLO I. 

DELtd UISVRÀ DELLE SUPERFICIE DELLE FOLTE À BOTTE. 

1 . 

f' olla a bolle reità , con fronti rii tulio sesto. 

REGOLA. 

Si misuri la corda dell' intradosso in uno dei fronti , e la distanza 
loro , ossia la lunghezza della volta. 

La distanza dei fronti si moltiplichi per la corda, ed il prodotto pel 
numero costante 1,5708. 

E S B M PIO. 

Abbiasi un ponte, fig. 8 lav. p, con fronti HAEBCFGH Ai lutto 
sesto ^ i di cui piediriiti paralleli PR , QS siano normali all’ atida- 
menlo Z>A/ dell’asse stradale: la volta del ponte sarà una volta a botte 
retta , per essere l’asse NO ad angolo retto coi piani di fronte RS.^ 
PQ. Vogliasi la misnra della superficie di una tal volta. 

Àlisuro la corda AB dell’intradosso AEB sul fronte HAE BCFG 
della volta , e la distanza NO di essi , ossia la lunghezza PR della 
volta: e sia AB pai. 24, e PR pai. 38 . E ad un tempo scrivo — Su- 
perBcie della volta a botte retta e con fronti di tutto sesto di corda 
pai. 24 1 e distanti tra loro per pai. 38 . 

Con questi dati fo il seguente 

CÀLCOLO. 

dist. fronti 38 
corda 24 
prud. 912. 

T.: n. cosi. 1,5708 

prod. 1432,5096 


Dunque la superficie della data volta è di misura pai. quadrati i43a,57. 

2 . 

F olla a bolle in isbiego , con fronti ili tutto sesto. 

REGOLA. 

Si misuri la lunghezza della volta, la corda dell’intradosso su uno 
dei fronti , la distanza loro. 
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La somma della lunghezza della volta colla distanza dei suoi fronti 
si moltiplichi per la differenza loro, del prodotto si estragga la radice 
quadrata , e questa si divida per la lunghezza. Considerando il quo- 
ziente come una dell» quantità date della Tjv- (B) ( Art. prebm. 
§. 6 pag. 23 ) si trovi il risultamento che vi corrisponde ; e si mol- 
tiplichi per la corda ed il prodotto per la lunghezza della volta. 

Avvertimento — Se nel misurarsi , fig. 9 tav. g , la distanza ST 
dei fronti della volta si applichi il nastro graduato a quello dei due 
estremi di un suo piedritto che .giace nel vertice di uno degli angoli 
ottusi della pianta della volta , come a dire in <S, la parte QT del lato PQy 
intercetta tra la posizione del nastro graduato ST e l’altro estremo Q 
dello stesso piedritto SQ darà appunto nella sua lunghezza la detta ra- 
dice nella regola di sopra: onde quando è possibile così procedere, mi- 
surando TQ si economizza tutta la prima parte del calcolo. 

Esempio. 

Indichi , iig. 9 tav. g , LM l’andamento dell’ asse di una strada , che 
incontri secondo NO sotto l’angolo obliquo V un sentiero sottoposto , 
sul quale sia voltato uii ponte il di cui fronte A EBCFGII sia di tutto 
sesto. E chiaro essere la volta del ponte una volta a botte in isbiego con 
fronte di tutto sesto; vogliasi la misura della superdeie di una tal volta. 

Misuro la lunghezza QS della volta , la corda' AB , che è uguale 
ad RS . dell’intradosso su uno dei fronti, e la loro distanza ST: e sia 
SQ pai. 4z > AB pai. 34, ed ST pai. 38. £ ad uu tempo scrivo — 
Superficie della volta a botte in isbiego di lunghezza pai. fyi , e con 
fronti di tutto sesto di corda pai. 24 e distanti tra loro per pai. 38. 

Con questi dati fo poi il seguente 


CALCOLO. 

lungh. 42 42 

«iist. fr. 38 38 


somma 80 
din, 4 4 


|irod. 320 sua rad. 17,88854 cliv. lungh. f 42 

quoz.| 0,42592 

n, (Iato 0,42592 

II. lar. pross. min. 0,42262 risult. corris. 1,4981 1 

diir. 0,00330 

rapp. diff. 0,37 

prod. 0,00122 0.00 

risult. rich. 1,49689 

corda 24 

prod. 35,92536 

lungh. 42 

prod. 1508,86512 


Dunque la superficie della data volta a botte in isbiego con fronti 
di tutto sesto c di pai. quadrati 1(08,87. 
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3. 

Folta a botte retta ^ con fronti di setto ribassalo o riaUato 
ad intradosso setnieUiltico. 

REGOLA. 

Si misuri I* corda e la freccia dell' intradosso su uao dei froati , e 
la distanza loro. 

La somma della semicorda colla freccia si moltiplichi per la differenza 
loro , dal prodotto si estragga la radice quadrata , e questa si divida per 
la semicorda, o per la freccia , secondo che il sesto è ribassato o rialzato. 
Considerando il quoziente come nna delle quantità date della Tjy. (^B) 
si trovi ( F. art. prelim. 5- 6 pag. so ) il risultamento che vi corri- 
sponde , che si moltiplichi per la corda e per la distanza dei fronti. 

E s EU T i 0. 

Abbiasi, fig. IO ta». p, un ponte con fronti HAEBCFGH con intra.» 
dosso semiell ittico di sesto scemo, i di cui piediritti paralleli P/i, QS siano 
normali all’aadamento Z>Af dell'asse di una strada : la volta del ponte sarh 
una volta a botte retta, per esserne l'asse OiVad angolo retto coi piani 
di fronte /{5, PQ. Vogliasi la misura della superfìcie di una talvolta. 

Misuro la corda AB e la freccia DE dell' intradosso AEB sur uno 
del fronti, e la distanza NO uguale alla lunghezza PR della voltai 
e s\s AB pai. s4, DE pai. 6, NO pai. 3S. £ ad un tempo scrivo— 
SuperGcie della volta a botte retta con fronti di testo ribassato , ad in- 
tradosso semielliitico di corda pai. a4, e freccia pai. 6, e distanti tra 
loro per pai. 36. 

CALCO LO. 


semicorda 11 13 

freccia 8 6 

somma 18 

diff. 6 8 

prod, 108 sua rad. 10,39331 dir. semicor. r 13 

quoz.1 0,88603 

quant. data tav. (B) 0,88603 risolt. corris. 1,31108 

corda 34 

prod. 39,06644 

disi. 38 

prod. 1104,48673 


Dunnue la superficie della data Tolta a botte retta con fronti semiel- 
fittici di sesto ribassato è di misura pai. quadrati iio4,49< 

4a 
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i. 

Folta a botte in itbieeo con jronti di sesto ribassato o riaUato , 
ad intradosso seinielUttico. 

REGOLA. 

Si misuri la lunghezza della volta , la corda e la freccia dell' intra- 
dosso sur uno dei frouii , e la distanza loro. 

La distanza si moltiplichi per la semicorda , e la lunghezza per la 
freccia , e si osservi quale dei due prodotti che ne risultano c maggiore 
.dell'altro — Se il primo prodotto è mag^giore del secondo: la radice 
quadrata della diliereiiza dei quadrati loro si divida pel primo di essi; 
e considerando il quoziente come una delle quantitli date della Tlar. {B) 

( F^ art. prelim. §• 6 pag. 33) si trovi il risuliamento che vi corrispon- 
de , il quale si moltiplichi pel doppio del detto primo prodotto. — , 
Se il secondo prodotto è maggiore del primo : la radice quadrata 
della dilfereuza dei quadrati loro si divida pel secondo di essi ; e con- 
siderando il quoziente come una delle quautitk date della Tjr. (B) 
si trovi il risultamento che vi corrisponde, il quale si moltiplichi pel 
doppio del dello secondo prodotto. 

E s E ss r 1 0 . 

Indichi, flg. Il tav. g, LM randamenio dell'asse di una strada, che 
incontri sotto l'angolo obliquo F un sentiero sottoposto ATO , sul quale 
sia voltalo un ponte il di cui fronte AEBCFGH sia ad intradosso se- 
inielliliico AEB e di sesto scemo. É chiaro essere la volta del ponte 
una volta a botte in isbrego con fronti di sesto ribassato ad intradosso 
seinielliltico. Vogliasi la misura della superficie di una tal volta. 

Misuro la lunghezza QS della volta , la corda AB , che è uguale 
ad BS , e la freccia DE dell' intradosso sur uno dei fronti , e la loro 
distanza ST: sia SQ pai. 43, AB pai. s4 , DE pai. 5, •S'T’pal. 38. 
E ad un. tempo scrivo — Superlicie della volta a bolle io isbiego di 
luugh. pai. 4> t e con fronti di sesto riliassato ad intradosso semiellil- 
lico di corda pai. 34 , • freccia pai. 6, distanti tra loro per pai. 38. 
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Con quelli d«ti lo poi il tegueiiie 

CALCOLO. 

disi. 38 lungh. A» 

(eniicor. 12 frecc. 6 

i" prod. A56 3 ° prod. 252 


E ciò fatto ouervo essere il primo prodotto maggiore dei sccoudo : 
epperò procedo nella prima inauiera ittdicata dalla regola (*). 

quadr, i° prod. 207936 
qiiadr, 3 ° prod. 63504 

dio*. 144432 s«a radice 380 dir. i* prod. f 456 

quoz.i 0,83333 


n. dalo ' 0,83333 

n, prosa, min. 0,82904 risult. corrisp. 

diff. 0,00429 
rapp. dili'. 0,99 

prod. 0,00425 

risult. ridi, 
dop. i“ prod. 

prod. 


1,24918 


0,00425. 

1,24493 

912 

1 134,37616 


Dunque la superficie della data volta in isbiego con fronti di sesto 
ribassalo ad intradosso semielliltico è di misura pai. quadrati 1 134,38. 

5 . 

F’oUa a botte retta , con fronti^ di setto, scemo ad u/i sol arco di circolo. 

regola. 

Si misuri la corda e la freccia dell' intradosso sur uno dei fconiì y 
e la distanza loro , die è la lungliezza della volta. 

La lunghezza dell'arco intradosso del fronte della volta , che si trovi 
colla Tjtt'. (y^) ( art. prelim. §. 6 pag. si moltiplichi per la lun' 
ghi'zza della volta 

E s E n P ! 

Abbiasi un ponte, fig. Ì 2 tao. p, con fronti HAeBCFGH di sesto sce- 
mo ad un sol arco di circolo, i di cui piedritti paralleli PR , QS sieno 

(*) Se fosse il secondo prodotto maggiore del primo si procederebbe nella seconda 
maniera delta nella regola. Un tal caso si verifica facilmente quando il sesto è 
rialzala: se per es. fosse la freccia di pai. 34, il secondo prodotto sarebbe 913 
molto maggiore del primo. 
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normali all' andamento LM dell' asse della strada : la Tolta del ponte 
sarà una volta a botte retta per essere il suo asse ON ad angolo retto 
coi piani di fronte RS , PQ. Vogliasi la misura della superfice di una 
tal volta. 

Misuro la corda AB e la freccia De dell' intradosso , e la distanza 
SQ dei fronti; e sia AB pai. ai» De pai. 4 cd pai. 38. £d a 
un tempo scrivo — Superficie della volta a botte retta con fronti di 
sesto scemo ad un solo arco di circolo di corda pai. a 4 , e di freccia 
pai. 4 ) distanti tra loro per pai. 38. 

Con questi dati fo poi il seguente 

calcolo. 

semic. data 13 ano quadr. 144 

frecc. data 4 ano quadr. 16 


somma 160 d.perdopp.free. ; 8 




i* quox. ( 

20 

inillt voi. csr. 24000 dir. per i.quoz. / 

30 



cor. tar.X 

1200 



cor. tar. prou. min. 

1 199 

are. corrisp.r 

1274,09 



. I 

tl,64 

diff. 

I 

are. corrisp. 

0,87 



somma 

1286,60 



1 . quoa. 

20 



prod. 

24732,00 



Iiingh. rich. 

25,73 



dist. Ironti 

38 



prod. 

977,74 


Dunque la misura della data volta a botte retta con fronti di sesto 
scemo e ad un sol arco di circolo è di misura pai. quadrati 977 > 74 - 
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ARTICOLO II. 


DBllJ MI SUB A DStLA JVPESFICIK DELLE FOLTE A SEI COBI , 
DETTE ASCBE A PADIGLIONE. 

1 . 

Volta a spicchi di tutto sesto eretta sur un poligono regolare, 
REGOLA. 

Si misuri un lato della pianta , e la distanza di due suoi lati pa- 
ralleli (»). 

La semidistaoza si moltiplichi pel lato, ed il prodotto pel numero 
dei lati. 


Esempio. 

Abbiasi, fig. a tao. 5, una camera di pianta esagono regolare 
FGHB , e sur un tale poligono sia eretta una volta a spicchi di tutto 
sesto , che covre la camera ; la sezione della quale volta secondo LM 
è rappresentata in laebmnol , e li suoi spìcchi io pianta dai triangoli 
BEC, CED, DEE, FEG^ GEH, HEB. Una tal volta sia ri- 
vestita di stucco , e vogliasi la misura di un tale rivestimeuto j o ciò 
che torna alio stesso la misura della superfìcie della volta. 

Misuro un lato HB della pianta che sia di pai. io,4 e la distanza 
sua LM dall’altro che gli è parallelo , e sia LM pai. u4- ^ ‘“I 
un tempo scrivo — Rivestimento di stucco (o direbbesi invece qual altra 
sorta di lavoro la rivestisse) della superficie della volta a spicchi di 
tutto sesto di pianta esagono regolare con lati ciascuno lungo pai. io,4 
e distante dal suo parallelo per pai. u4> 


(*) Il nostro proposito di dare la misura dei volumi e delle auperficie dei so- 
lidi che si adoperano in una bene intesa opera architettonica , ci fa supporre 
avere la pianta della volta un numero pari di lati , nel qual caso ha aeinpre i 
suoi lati a due a due paralleli. Se ti avesse una pianta di un numero dispari 
di lati non avendone ciascuno un'altro ad esso parallelo, si misurerà in vece 
la distanza del centro della pianta da un sno lato : e la regola suddetta potrà 
pure applicarti , assumendo il doppio della misurata distansa per distanza dei 
tati paralleli. 
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Quiodi fo il Kgueote 

CALCOLO. 

KDlidist. Il 
lato 10,4 

prod. 124,8 
n. lati 6 

prod. 748,8 

Dunque la misura del rivestimento della data volta , ossia della sur 
pcrficie tua è di pai. quadrati 74^,80. 

2 . 

V olla a spicchi di sesto ribassato eretta sur un poligono regolare 

REGOLA. 

Si misuri un lato della pianta , la distanza di due suoi lati paralle- 
li (*) e la freccia del sesto. 

Si calcoli la somma e la differenza della semidistaosa colla freccia , 
la somma si moltiplichi per la differenza e dal prodotto si estragga la 
radice quadrata ; alla quale si aggiunga la semidistanza : tra ciò che ri- 
sulta ed il quadruplo della freccia si computi la differenza e la somma, 
quella si divida per questa ; e secondo che il quadruplo della freccia è 
maggiore o minore della quantità cui si paragona , si computi la diffe- 
renza o la somma del quoziente col numero costante 0,6931 ; ciò che 
si ha si moltiplichi pel quadralo della freccia ed il prodotto si raddoppi!. 
La trovata radice si moltiplichi per la semidistanza , ed il prodotto si 
aggiunga al risultato precedente. La somma si moltiplichi pel semilato , 
pel numero dei lati , ed il prodotto si divida per la trovata radice (**). 


(*) Il nostro proposito di dare la misura dei volumi a delle superficie dei so- 
lidi che si adoperano in una bene intesa opera arcbitéttonica , ci fa supporre 
avere la pianta della volta un numero pari di lati , nel qual caso ha sempre i 
suoi Iati a due a due paralleli. Se si avesse una pianta di un numero dispari di 
lati , non avendone ciascuno un' altro ad esso parallelo : si misurerà in vece 
la distanza del centro della pianta da un suo lato : e la regola suddetta potrà 

E ure applicarsi, assumendo il doppio di una tal distanza per distanza dei due 
Ili paralleli. 

(**) Chi volesse con piò scrupolosa esattezza la misura della superficie di que- 
sta volta dovrebbe aver ricorso alla regola che qui appresso riportiamo, che ri- 
chiede il maneggio delle tavole logaritmiche , la conoscenza delle quali per legge 
impostaci [proemio pag. j) supponiamo non avere il lettore. Pero altra è la re- 
gola riportata di sopra: U quale pur nondimeno dà con pari esattezza la mi- 
sura di che si tratta, quando la freccia non è maggiore del terzo della distanza, 
nè minore della sesta parte di essa ; li quali sono i casi che più comunemente 
hanno luogo. — Ecco I’ altra 

REGOLA— Si calcoli la somma e la differenza della scmidistanza colla frec- 
cia , la somma si moltiplichi per la differenza, e del prodotto si estragga la ra- 
dice quadrata; alla quale si aggiunga la scmidistanza , e la somma si divida per 
la freccia : del quoziente si trovi il logaritmo, che si moltiplichi pel quadrato 
della freccia e pel numero costante 3 , 3 oi 58 ó. La trovala radice si moltiplichi ec. 
( come nella tegola di sopra v. 11. ), 


Digitized by Gooqk 


DELLE VOLTE A SPICCHI. 


33 ì» 


Esempio, 

Abbiasi , fìg. a lav. 5 , una camera di pianta esagono regolare BCD 
FGUB , e sur un tale poligono sia eretta uua volta a spicchi di sesto 
ribassato che covre la camera la sezione della quale volta secondo 
LM'e rappresentata in fa!e'b'm!n'o'l' j c li suoi spicchi in pianta dai trian- 
goli BEÒ^ CED.DEF, FEG, GEH, HEB. Una tal volta sia ri- 
vestita di stucco, e vogliasi la misura della estensione di un tale rive- 
stimento i o ciò che torna allo stesso la misura della superficie della volta. 

Misuro un lato HB della pianta che sia di pai. io , 4 e la distanza 
sua LM dall' altro DF che gli è parallelo , e sia LM pai. a 4 , e 
la freccia i'e' del sesto o'e'ò' , che sia di pai. 8. £ ad un tempo scrivo 
— Rivestimento di stucco ( o direbbesi invece qual altra sorta di la- 
voro la rivestisse) della superficie della volta a spicchi di pianta esa- 
gono regolare con lati ciascuno luogo pai. io, 4 e distante dal suo pa- 
rallelo per pai. e di sesto ribassato di freccia pai. 8. / 

Con questi dati fo poi il seguente 

CÀLCOLO. 

scmidùt. 12 t2 

frecc. 8 8 

Osom. 20 > 

• diir. 4 4 

prod. 80 sua rad. 8,944 ' 

scmidist. 1 2 

somma 20,944 20,944 

quadra, frac. 32 32 


diff. 1 1,036 dir. som. 1 

32,944 

quoz. < 

0,2088 

n. cosi. 

0,693 t 

diS. 

0,4843 

frecc.' 8 suo quadr. 

64 

prod. 

30,9932 

dopp. 

6 1, 9904 

rad. 8,944 


semidist. 12 

prod. 107,328 

107,328 

somma 

I69,3t84 

semilato 

3,2 

prod. 

880,43368 

Il* lati 

6 

prod. 

6282,73408d.p.rad. ( ' 8,944 


qnoz.| 390,84 


Dunque la misura del rivestimento della data volta , ossia della su- 
perficie tua è di pai. quadrati 690,64. ' 
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PAHTB II. CAPO II. AHI. II. 


3 . 

F'tAta a ^cchi di sesto riakato eretta sur un polìgono regolare. 

REGOLA. 

Si misari un Iato della pianta, la distanza di due suoi Iati paral- 
leli (*) , e la freccia del sesto. 

Si calcoli la difierenza e la somma della freccia colla semidistanza, 
dal prodotto si estraftga la radice quadrata , che si raddoppi e si di- 
vida per la freccia. Si trovi nella Tjr. (A) l’ arco corrispondente a 
mille volle un tal quoziente come corda ( art.- arelim. pag. r6 ) ^ e 
si moltiplichi pel quadrato della freccia : ed al prodotto diviso per 
mille si aggiunga l’altro della detta radice nella distanza. La somma 
si moltiplichi successivamente pel temilato, e pel numero dei lati; ed 
il prodotto si divida per la doppia radice. 

Esb strio. 

Abbiasi , 6g. 8 far. 5 , una camera di pianta esagono regolare B C 
DFGA , e sur un tale poligono sia eretta una volta a spicchi di 
sesto rialzato , li sei spicchi della quale sono rappresentati in pianta 
in BCE, CED , DEE , FEG, AEG , AEB. Una tal volta sia 
rivestita di stucco , e vogliasi la misura della estensione di un tal ri- 
vestimeuto j o ciò che torna allo stesso la misura della superficie della 
volta. 

Misuro un lato AB della pianta che sia di pai. io, 4 , la distanza 
sua LM dall’ altro DF che gli è parallelo , che sia di pai. >4 > ^ 
la freccia fe/ del sesto che sia di pai. i6. E ad un tempo scrivo. 
— Rivestimento di stocco ( o direbbesi invece qual altra sorta di la- 
voro la rivestisse ) della superficie della volta a spicchi di pianta esa- 
gono regolare con lati ciascuno lungo pai. io, 4 , distanti dal parallelo 
pai. a4 ) ^ rialzato di freccia pai. i6. 


t^) Il nostro proposito di dare la misura dei volumi e delle superficie dei so- 
lidi che si adoperano in una bene intesa opera architettonica , ci fa supporre 
avere la pianta della volta un numero pari di lati , nel qual caso ha sempre 
ì suoi lati a due a due paralleli. Se si avesse una pianta di un numero dispari 
di lati . non avendone ciascuno un’ altro ad esso parallelo : ai misurerA in vece 
la distanza del centro della pianta da un suo lato : e la regola suddetta potrA 
pure applicarsi , assumendo il doppio di una tal distanza per distanza dei due 
lati paralleli. 
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delle tolte a spicchi. 

Con questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 


frec. IS IS 

aemidiat. 13 12 

Oiom. SS 
diff. 4 4 


prod. 112 sua rad. 10,SB30 


suo dopp 

ai 

,1660 div. frec.f 

IS ' 

mille voi. qooi. 

1333 

quoz. 1 
arco, tav.^ 

1,323^.^ 

1431,17 jF 
14,54 



' are. corrisp. 
quadr. frecc. 

1445,71 , 

256 V 



prod. 

370101,76 

rad. 

disi. 

div. mille 

10,5830 

34 

370,10176 

prod. 

253,9920 

353,9920 



somma 

scxnilato 

624,09376 

5,2 



prod. 
n. lati 

3245,38755 

6 


prod. 19471,72530 div. 
dopp. rad. i 31,1000 
qaoa. (919,94 


Dunque la misura del rivestimento della data volta, ossia la misara del- 
la sua superficie c di pai. quadrati 919, g 5 . 
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PARTE II. CAPO II. ART. ra. 


ARTICOLO ni. 

vBiu svPEaricts deus foite a botte ivevleate a snccBi. 


Conformemente a ciò che è detto nel prologo all' articolo 3 ". delia 
prima parte ( pog. 166 ) , questo articolo non può comprendere che una 
sola regola : èl è la seguente 

1 . 

VoUa a botte di tutto sesto lunuUata a spicchi. 

REGOLA. 

Si misurino due lati dissuguali della volta, cioè il maggiore, ed il mi- 
nore. 

Dal lato maggiore si sottragga il minore; la dilierenxa si moltiplichi 
pel numero costante 0,7854, prodotto si aggiunga il lato minore, ed il dop- 
pio della somma si moltiplichi pel medesimo lato minore. 

Esempio. 

Un salone di pianta rettangolare, lig. 16 tav. 4, sia coverto da una 
volta a botte lunollata a spicchi, il di cui profilo secondo LM è rap- 
presentato in NleJmC f e l'altro secondo PQ in C./faBDHIFKGC : 
ed una tal volta sia rivestita di stucco. Vogliasi la misura di un tal rivesti- 
mento j che è la misura della superficie della volta , la quale compo- 
nesi , della parte cilindrica A'EB'OPD' , e dei due spiòiii A'E'B' , 
D>FO. 

Misuro due lati dissuguali della volta ; cioè il maggiore A'D' , ed il mi- 
nore D' C'\ e sia A' Ir Ai pai. 4 o , e D'C' di pai. a 4 - E ad un tempo 
scrivo. — Rivestimento di stucco (o direbbesì qual altro lavoro superficiale 
vi fosse ) della volta a botte lunullata a spicchi coi due lati maggiori 
ciascuno di pai. 4 o e i due minori ciascuno di pai. a 4 . 


Diti!’ 


jOOsIc 
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OEUX VOLTE A BOTTE. 

Coi quali dati presi sul luogo fo poi il seguente 

calcolo. 

Iato mag. 40 

lato mio. t4 

diff. 10 
o. coti. . 0,7854 

prod. 13,5004 
lato min. 34 
somma 30,5004 

dopp. 73,1338 
lato mio. 34 

prod. 1755,1873 

Dunque il rivestimento della data volta è di misura pel. quadrati 

1755,19. ' 
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PARTE II. CAPO II. art. IV. 


ARTICOLO IV. ^ 

DsiiÀ sarBapreiB delie volte a gavetta^ dette ascbb a coeca. 


1 . 

Vaila a gavetta. 

REGOLA. 

Si misarino i due lati maggiore e minore della volta , È del luo luocielo. 

1 Iati della volta si moltiplichino tra loro, e si moltiplichino pure tra 
loro quelli del succido; il primo prodotto si raddoppii,il secondo si moltipli- 
chi pel numero costante o,>4i6; e dei due risultati si prenda la differenza. 
I lati maggiori della volta e del suo succielo , si moltiplichino rispettiva- 
mente pei lati minori del snccielo e della volta ; i Aue prodotti si sommi- 
no; la somma si moltiplichi pel numero costante o,4>93 ; e ciò che risul- 
ta si sottragga dalla ottenuta differenza. 

E s B u r te. 

Un salone di pianta rettangolare^ fìg. io tav. 5 , sia coverto da una volta 
a gavetta la di cui sezione secondo L 3 Ih rappresentata in laefdmk, e della 
quale il snccielo è projcttato in pianta in EFG. Una tal volta sia rivestita 
di stucco; c vogliasi la misura di un tale rivestimento , che io sostanza è 
quella della superficie della volta. 

Misuro due lati della volta, il maggiore AD ed il minore AB , e due lati 
del suo succido il maggiore EF, ed il minore ; e sia AD pai. 4 <> , ed 
AB pai. a 4 ; i?Fpal. 28, EC- pai. 12. Facendo la quale misurazione 
scrivo — Rivestimento di stucco ( o direbbesi qual altro lavoro superfi- 
ciale vi fosse) della volta a gavetta di pai. 4o per a4> co^ succielo di pai. 
per la. 
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Coi quali dati presi lul luogo fo poi il seguente 

CALCOLO. 


341 


lato magg. voi. 40 

lato min. voi. 14 

prod. 960 

dopp. 1910 '1920 

lato magg. buco. IS 

lato min. succ. li 


prod. 336 
n. cost. 0,1416 



47,5776 


• 



diff. 1872,4224 


lato magg. voi. 

40 



lato min. succ» 

11 



prod. 

480 



lato magg. succ. 

28 



lato min. voi. 

24 



' prod. 

672 



« 


somma 1151 

• 



n.cost. 0,4292 



prod. 494,4384 494,4384 


diff. 1377,9840 

t — 

Dunque la misura del rivestimento di stucco della data volta a gavetu j- 
ossia la sui>crlicie sua è di pai. quadrati 1377,98. 
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Si2 


ARTICOLO V. 


DBLLJ DEDVXtOnB DELLA PASTE DI SUPESFICIB CHS LE LVHETTE POSTAI! 

ri A DALLE VOLTE COHSIDESJTE NEI QVATTSO AKIICOLI PSBCEDEHTI^ 

E DELLA SUPESFICIB DELLE LVHETTE MEDESIME. 

Abbiamo gik detto ^/larfó/inma pag. 180) per aaali ragioni sogliono 
scolpirsi lunette nelle volte a botte , in quel^e a paaiglione, nelle volte a 
botte lunullate a spicchi ed in quelle a gavetta*, di quante specie esse sia- 
no, e quali piu in uso nella bella architettura. 

Di qualunque natura sono , è chiaro che mentre portau via una por- 
zione di muramento della volta , per cui diconsi vani dalla volta medesima, 
eziandio una porzione di superficie ne levano. Epperò in una volta qua- 
lunque delle dette di sopra, nella quale sia scolpita una lunetta è chiaro, 
per aversi la giusta misura della superficie sua , doversi dal risultamento 
che colle regole contenute nei quattro articoli precedenti si ottiene , de- 
durre quella parte di superficie che a causa della lunetta ne manca. Ma 
se man& parte della superficie della volta , ad un tempo la Hknetta mede- 
sima ha pur essa una superficie sua propria , che , per costituire la volta e 
le lunette che vi sono scolpite un oggetto solo dell’ arte , per costitui- 
te, per dir così , una sola e medesima volta, debbono avere esse tutte e 
la volta ove sono , per essenziale requisito 1’ uniik , ed avere perciò 
la superficie loro come quella della volta. Se dunque va sottratto dalla 
superficie della volta quella parte che ne portano via le lanette ; alla dif- 
ferenza che ne risulta vh aggiunto la superficie di queste. Onde c che per 
ogni lunetta in due parti è mestieri che la regola sia divisa : 1' una per 
la misura della porzione di superficie da sottrarsi da quella della volta 
coosiderata come senza lunette , l’altra per la porzione di superficie da 
aggiungervi , che c la misura della superficie della lanetta medesima : 
e vedesi manifesto non dovere l'una di coteste due parti stare senza del- 
l’altra. 

Ma il misurare tali superficie per tutti i casi delle lunette considerate 
nella prima parte [mi. V . pag. i8o) è cosa assai malagevole: e certo im- 
possibile farsi colle condizioui da noi imposteci ( Proemio p^. 7 ) j però 
non daremo qui che le regole per tutti i casi delle lunette cilindriche rette 
di altezza uguale e a quella della volta , che nella prima parte abbiamo 
classificate nel paragrafo primo dell' articolo quinto. 

E fortunatamente non è di gran nocumento il non avere la misura 
delle dette superficie per le altre specie di lunette ; imperciocché , come 
si fece avvertire nella prima parte (pag. 180)^ le lunette cilindriche 
rette di altezza minore dell' altezza della volta ove sono scolpite non 
sono da impiegarsi , in buona architettura, nc le cilindriche oblique; 
e d’altra parte nel caso delle lunette ellissoidiche , la porzione di supcr- 
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fide che vh tolta dalla volta a causa di una lunetta , e la superficie di 

3 ucsla che vi vh aggiunta, difieriscono tanto poco tra loro, che in grazia 
ella economia di tempo, e del poco valore (ingenerale) dei lavori super- 
ficiali, potrebbero nei casi più ovvii prendersi ì’una per l’altra, quando 
anche potessero facilmente misurarsi. 

Per tutte le quali cose si misurerà la superficie di qualunque delle volte 
considerate ne’quattro articoli precedenti con lunette , con una delle due 
regole generali seguenti. 

1 . 


Superficie totale interna di qualunque volta di quelle considerate nei quat- 
tro articoli precedenti, e con lunette cilindriche rette di alleila uguale 
a quella della volta. 


REGOLA. 


Si misuri la superfide della volta per le regole precedenti, come se non 
avesse lunette: la superficie di ciascuna lunetta che si ripeta quante esse 
sono : e quella porzione che ciascuna lunetta porta via dalla volta che pure 
si ripeta per quante sono le lunette (’’)• Dalla^ somma dei primi due risul- 
tamenti si sottragga il terzo. 

12 . 


Saperde totale interna di qualunque volta di quelle considerate nei 
quattro articoli precedenti , con lunette elUssoidiche. 

REGOLA. 

Si misuri la superficie della volta per le regole precedenti come se non 
avesse lunette. 

Avvertimento — Come è detto innanzi, questa regola debbe usarsi 
per transazione , e quando il lavoro superficiale che va pagato non è di 
grandissimo valore j ottenendosi per misura della superficie uu numero mi- 
nore del vero. Quando il lavoro superficiale è di gran prezzo , è mestieri 
averne la misura, a seconda dei casi, con maggiore esattezza ^ ed allora c 
mestieri ricorrere ai metodi dell’ alta geometria nc può nulla approssima- 
zione ottenersi colla condizione da noi impostaci (Proettùo pag. •]) di (are 
il tutto colla sola aritmetica , ed i primi rudimenti della Geometria ele- 
mentare senza neppure aver ricorso alle Trigonometrie ed ai Logaritmi ("*). 

(*} Dicendosi qui opiù sopra si ripeta , vuol dire che si suppone che le lunette scolpite 
in una medesima volta siano tutte tra loro uguali di natura e dimensioni così come va 
latto in buona architettura. 

(*’’) metodo a seguitarsi onde avere la detta misurazione e quella delle lunette ci- 
lindriche di alt. minore della volta con quella esattezza che si può maggiore , vedasi ciò 
che ne dice il professore Tucci nel suo egregio trattato della misura delle volte rette 
ed oblique ( pag. tiS e seguenti , e particolarmente i numeri loi o loa , e pag. op4. : 
n.° 34 H ). La quale opera raccomandiamo a chiunque voglia ammaestrarsi nella misura 
delle làbbrichc ; c sopratutto |ier quei casi non contemplati in questo manuale. 
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PARTE H. CAPO U. ATRT. V. 


I 


J. 1. 

LUBETTE CILINORICBE RETTE DI ALTEZZA UGUALE A QUELLA DELLA VOLTA. 

1 . 

Lunetta cilindrica retta con base di liuto testo, in una volta a botte 

di tutto setto od in una volta a gavetta, entrambe di uguale altexsa. 

. REGOLA. 

Si misuri la corda della- base della lunetla. 

Per la superficie da aggiungersi — li quadrato della corda si molti- 
plichi pel numero costante o,a854. 

Per la superficie da sottrarsi — Del quadrato della corda si prenda la 
metb. 

Eseufio. 

Un gran salone di pianta rettangola , fig. i tav. 6, sia coverto da una 
volta a botte di tutto sesto ; e per illuminare il salone , nella volta mede- 
sima siano scolpite auattro lunette cilindriche rette cou base di tutto sesto 
ed alte quanto la volta ; una delle quali è projetlata io pianta nel trian- 
golo ABC , e vedesi rappresentata nelle sezioni secondo GF, e DH. Una 
tal volta , cosi come è sia rivestita di stucco -, e vogliasi la misura dì un 
tale rivestimento. 

Per ciò fare è mestieri eseguire le tre operazioni principali prescritte nel- 
la reg. I pag. 343: cioè i°. misurare la superficie della volta , come se 
fosse senza hineite (re^. 1, pag. Say') a°. misurare la superficie da aggiun- 

t ersi al risultato precedente , che è la superficie delle lunette medesime 
*. calcolare la superficie da sottrarsi dalla somma dei due risultati pre- 
cedenti. Per lare le quali due ultime operazioni in ordine ad una sola lu- 
netta ABC procedo come appresso. 

Misuro la corda- òa della base bea della lunetta : e sia òa di pai. a4- ^ 
un tempo scrivo— Pel rivestimento di stucco ( o direbbesi qual altro la- 
voro superficiale vi fosse ), da aggiungersi alla superficie della volta a botte 
di tutto sesto considerata come senza esse, quella delle quattro ( o direbbesi 
qual altro ne fosse il numero) lunette cilinuriche rette ciascuna con base di 
tutto sesto, di corda pai. 24 , ed alte quanto la volta , e da sottrarsi la su- 
perficie che ne portan via. 
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oEixs Lmnm. 

Qaindi coti agito mi Inogodel lavoro, fo poi il legaente 

CALCOLO. 


f Per la supeificia da aggiunginìj. 

corda 34 luo quadr. 576 
; i- / n. coti. 0,1854 

prod. 164,390 ~ 

f Per la eupeificie da tottrarrì ). 

, , |, corda 34 tuo quadr. 576 

meli 188 


Ounqoe per la misura del dato riveslimeoto della volta colle lunette , al 
numero esprimente la superficie sua sensa lunette , va aggiunto il prodot- 
to del numero i64)39 moltiplicato pel numero delle lunette, e dalla somma 
và tolto il prodotto deU’aliro numero a88 moltiplicato per lo stesso numero 
delle lunette ) e ciò che risulta è la misura richiesta. 

2 . 

lunelia cilindrica retta con base di setto semieUiitico rialtato in una volta 
di tutto setto, od a botte , oda spicchi, od a gavetta, di allessa uguale 
a quella della Umetta (*}. 

REGOLA. 

t> (Seia volta i a botte ,oda botta hmuHata a spicchi J, 

Si misuri la corda della volta, e quella della base della lunetta. 

Per la superficie da aggiungersi ^ Le due semicorde sì sommino e si 
sottraggano , e la somma si moltiplichi per la difierenaa ; dal prodotto si 
estragga la radice quadrata. Dopo ciò lacciansi i tre calcoli seguenti: — • 
1 °. Una tal radice si divida per la semicorda della volta , ed il quoziente 
considerato come una delle quantità date della Tap- (B) si determini 
( art. prelùn. J. 6 pag .,32 ) il risultamento che vi corrisponde, il qua- 
le si moltiplichi successivamente per la ottenuta radice e per la corda della 
volta , ed il prodotto ti raddoppii: — a.° Due mila volte la stessa radice ti 
divida per la aeraicorda della volta , il quoziente ti consideri come corda e 
sì trovi per mezzo della Tak, (A) l’ arco che vi corrisponde , che si molti- 
plichi pel quadrato della semicorda della volta e ti divida per mille, ed 
U prodotto che ne risulta si sottragga dal primo rbultamento: •• 3°. Laot> 

(*) Ordiuariamente la base della lunetta ba auipieua minore del setto della Tolta , la 
corda della prima cioè suol essere minore della corda della seconda; è perdò che qui sopra 
ai considera il caso della lunetta con base di sesto rialzato: imperdoccnè, quandoToase ri-^ 
hasaato la corda sua esser dovrebbe maggiore della corda della volta. 
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lenDia radice it moltiplichi per la corda della base della lanetta, il prodotto 
si sottragga dal risultato precedente, e la differenza si moltiplichi perla se» 
micorda della volta , e si divida per la doppia radice trovata. 

Per la superfìcie da sottrarsi. — Le due corde si moltiplichiao , e del 
prodotto si prenda la metà. 

a. (Seia volta è a spicchi.) 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della volta , e la corda della 
base della lunetta. 

Per la superfìcie da aggiungersi. — La semidistanza si sommi colla se- 
micorda , e si sottraggano ; e dal prodotto della differenza nella somma si 
estragga la radice quadrata. Dopo ciò facciansi i tre calcoli seguenti : — 
1 ". La trovata radicesi divida per la semidistanza, e considerando il quo- 
ziente come una delle quantità date della Tav. si determini il risulta- 
niento che vi corrisponde , che si moltiplichi successivamente per la otte- 
nuta radice e per la distanza, ed il prodotto si raddoppii: — 2 °. Due mila 
volte la stessa radice si divida per la semidistanza ; e preso il quoziente co- 
me corda si trovi colla TAr. {^A) l’arco che vi corrisponde , che si molti- 
plichi pel quadrato della semidistanza dei lati e si divida per mille; ed il 
prodotto si sottragga dal primo risultamento; — 3°. La ottenuta radice si 
moltiplichi per la corda della base della lanetta , il prodottosi sottragga 
dal rbultato precedente; e la differenza si moltiplichi per la semidistanza, 
e si divida per la doppia radice. 

Per la superficie da sottrarsi. — La distanza dei lati paralleli della 
volta si moliipiicbi per la semicorda della base. 

S.f Se la voltai a gavetta). 

Si misurino i lati minori delia volta e del suo succielo , e la corda della 
base della lunetta. 

Per la superficie da aggiungersi. — Della differenza dei lati si fàccia 
il quadrato; e facciasi il quadrato della semicorda, dei due quadrati si pren- 
da la differenza , e dalla differenza si estragga la radice quadrala. Dopo ciò 
facciansi i Ire calcoli seguenti. — i*.La trovata radicesi divida per la se- 
midifferenza dei lati, e considerando il quoziente come una delle quantità 
r/o/e della Tak. {B) si determini il risultamento che vi corrisponde , che si 
moltiplichi successivamente per la oliennla radice e per la differenza dei lati, 
ed il prodottosi raddoppii:— a*. Due mila volle la stessa radicesi divida 
per la semidifferenza dei lati ; e preso il quoziente come corda si trovi per 
la T’.sr. (./^) l'arco che vi corrisponde , che si moltiplichi pel quadrato 
della semidiSerenza dei lati e si divida per mille; ed il prodotto si sottrag- 
ga dal primo risultamento: — 3°. La ottenuta radice si moltiplichi per la 
corda della base della liinella, il prodotto si sottragga dal risultato pre- 
cedente, e la differenza si moltiplichi per la semidifferenza dei lati e si di- 
vida per la doppia radice. 

‘ Per la superbie da sottrarsi. — La differenza dei lati minori della vol- 
ta e del suo succido si moltiplichi per la corda della base , e del prodotto 
si prenda la metà. 
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EtBuno, 

Un salone di pianta relUogolare F>^GJ7, fig. ■ <ào. 6, sia coTcrto da 
nna Tolta a botte di tatto sesto , nella quale sono scolpite sei Inoette cilin- 
driche rette colla base ellittica di sesto rialzato ed alte quanto la volta. 
Tutta la volta così costituita (ossia la volta a botte e le lunette che vi sono 
■colpite ) sia rivestita di stucco: vogliasi la misura di tutto un tale rivesti- 
mento ossia , misurala la volta a botte come se non avesse lunette, si voglia 
la superficie che vk alla precedente aggiunta e lolla per la esistenza di tali 
lunette} onde poi determinare la misura di tatto il rivestimento ( y. reg. i 
•panna 343 ). 

Misuro la corda aV del sesto o'cV della volta , che è uguale a DHy 
e misuro la corda ab della base acb di nna lunetta, la di cui all.yè, è ugua- 
le all' alt. della volta} e sia a4, ed ab pai. i8. £ ad un tempo 

scrivo - 7 - Pel rivestimento di stucco ( o direbbesi qual altro lavoro super- 
ficiale vi fosse ) della volta a botte con lunette } da aggiungersi alla superfi- 
cie della volta a botte di lotto sesto di corda pai. ai, considerala come sen- 
za esse, quelle delle sei lunette (o direbbesi qual altro ne fosse il numero ) 
cilindriche rette ciascuna con base di sesto ellittico rialzato di corda pai. 
i8 ed alla quanto la volta } e da sottrarsi la superficie che esse ne tol- 
gon via. 

Così fatto sul luogo fo in ordine ad una lunetta il seguente 
CALCOLO. 


f Per la tupetficU da aggiungerti ). 


tcmicor* 

Toi. 

12 


12 

' 

Mmicor. 

base 

9 



9 





•omnui 

21 



diOT. 

3 


3 





prod. 

03 

sua rad. 7,93725 


Primo. 


rad. 7,93726 dir. temic. voi. ( 12 


n» dato! 

0,06144 



pross. min. tav. (B) 

0,05606 

risult. con. 

1,38489 

m. 

0,00538 



rapp. diir. 

0,64 



prod. 

0,00344 


0,00344 



risull. rich. 

1,38145 



rad. 

7,93725 



prod. 

10,96491 



cor. voi. 

24 



prod. 

263,l578i 

■ ' 

f 

dopp. 

526,31568 
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«•rùalt. S3e,31SM 


aoe mila rad. 16874, SO diT.Knic. vol.f H 

quax.\ 1318 are. oor. 

«rch. richiesi, 
^uadr. semic. 


Tenot 


{ 1431,17 
14,84 

1446,74 
144 


prod. 308182,24 

dir. mille 308,18134 

diff. ■ 


318,13344 


rad. 7,03735 
cor. base 18 


prod. 142,87050 142,87050 

dia. 175,28304 
Mmic. voi. 11 

prod. 2103,15524 
dir. dopp. rad. r 15,8743^ 

. *•( 

(Per ìa tvfeefici» da eoltnnil* 
cor, Tol. 34 
cor. bas e 1$ 
prod . 433 
metà 318 


quoz.( 133,48 .. 


Danaoe per avere la tni$ara del dato riTeiUfDeoto della volta colle ha- 
nelie, al Damerò esprimeoie la superficie sua senza luoeUe , vh aggiunto il 
prodotto del Damerò i3a,48 moltiplicato pel Damerò delle lanette, e dalla 
somma tolto il prodotto dell’altro aumeró ai6 moltiplicato per lo stesso Qa« 
mero delle lunette , e ciA che riaulla è la misura richiesta. 


a. 


Lunetta cilindrica retta con òasa di tutto sesto, in una roba a iotte a a 
padiglione ad intradosso semiettiltico, erttraxabt di uguale allessa (*). 


REGOLA. 

1 . (Se la voltai a bolle}. 

Si misuri la corda e la freccia dell* intradosso della volta. 

(*) Nella prima parto (pag, i83}ael\» ree. 3 reUtira alle lanette ciliodriclM retta ^ 
alt. aguale a quella della rotta , non ti fh oustinzione tra i due cam di aeeto ribassato a 
riabato che preterita la Tolta nella quale la lunetta i scolpila ; imperciocché le opera^nì 
a Arti pw la misura del raoo diqueata in dascuno dei due casi aoooaempre le mededme. 
Nou cosi trattandosi delle tuperlicie , però qui distinguiamo ciascuno di tali caà. Ma poi- 
ohè la lunetta tuoi arer tempre ampieza minore della rolla, 1' eaempki che ristiamo è 
relatiro al caso della rotta , ore è acolpita la lunetta, di sesto ribassato, allora aolUnto pi^ 
tendo una lunetta cilindrica con base di tutto setto essere alta quanto la volta orci scolpi- 
ta ed avete ampieaa minore di essa. 
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BtUM ixanmt. S49 

PerlatufKrficie da aggiungersi. •» Là corda della volta ti moltiplichi 
per la freccia e pel monero costante 0,5708. 

Perla superbie da sottrarsi. 

Caso i°. >— Qaando la volta è di sesto ribassato, — ■ Si calcoli la 
somma e ladiflerenu della temicorda colla freccia, la somma si moltipli- 
chi per la differenra c dal prodotto si estragga la radice quadrata, alla 
auale si aggiunga la semicorda : tra ciò che risulta ed il quadruplo della 
veccia si computi la ditTerenza e la somma , e quella si divìda per questa ; 
e secondo che il quadruplo della freccia è maggiore o minore della quan- 
tità cui sT paragonasi computi la differenza o la somma del quoziente col nu- 
mero costante o,6g3i: ciò che si ha ti moltiplichi pel quadrato della frec- 
cia ed il prodotto si raddoppi! . La trovata radice si moltiplichi per la se- 
micorda , e il prodotto si aggiunga al risultato precedente. La somma si 
moltiplichi per la freccia , ed il prodotto si divida per la detta radice. 

Caso 2*. — Quando la volta è di sesto rialzato. — Si calcoli la dif- 
ferenza eia somma della freccia colla semicorda , la somma si moltiplichr 
per la differenza, e dal prodotto si estragga la radice quadrata che si rad- 
doppi! e si divida per la freccia. Si trovi nella Tjr, l'arco corrispon- 
dente a mille volte un tal quoziente come corda e si moltiplichi pel qua- 
drato della frecciai ed al prodotto diviso per mille si aggiunga Tallro del- 
la detta radice nella corda. La somma si moltiplichi per la freccia , ed il 
prodotto si divida per la doppia radice. 

. 9 , (Seìavdltai atfiochì }, ' ^ 

Si misori la distanza di due lati paralleli della pianta della volta , a la 
corda della base della lunetta. 

Perla superficie da aggiungerà, — » La distanza dei lati della volta si 
moltiplichi per la corda della base della lunetta , ed il prodotto si molti- 
plichi pel numero costante o,a854> , 

Per la superficie da sottrarsi, 

Cam 1* . — Quando la volta è di aesto ribassato. — Si calcoli la 
somma e la differenza della semidistanza colla semicorda , la somma si 
moltiplichi per la differenza e dal prodotto si estragga la radice quadrata: 
alla quale separatamente si aggiunga la semidistanza : tra ciò che risulta ed 
il doppio della corda si computi la differenza e la somma , e quella si di- 
vìda per questa ; e secondo che il doppio della corda è maggiore o mi- 
nore della quantità cui ù paragona, si computi la differeuza ola somma del 
quoziente col numero costante o,6g3i : ciò che si ha si moltiplichi pel 
quadrato della semìcorda , ed il prodotto si raddoppii. La trovata radice 
SI moltiplichi per la semidistanza , ed il prodotto si aggiunga al risultato 
precedente. La somma si moltiplichi per la corda , eà il prodotta si divida 
per la doppia radice. 

Caso 2°. — Quando la volta è di sesto rialzato^ ■— Si calcoli la dif- 
ferenza e la somma della semicorda colla semidistanza , la somma si 
moltiplici per la differenza, e dal prodotto si estragga la radice quadrata, 
diesi quadrupli e si divida per la corda della base della lunetta. Si trovi 
nella Ter. (yf) l’arco corrispondeuie a mille volte ua tal quoziente comi- 
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dento come corda , e moltiplichi pel qaadnta della lemicorda : ed al 
prodotto divùo per mille li aggiunga raltro della detta radice nella diitan- 
M. La iomma u mollipUcbi per la lemicorda ) e ai dirtda per la doppia 
ndice, 

Esbmh 0 (*). , 

Un laloae di pianta rettangolare ^ fig. 3 io». 6, FHGD lia eorerto da 
nna Tolta a botte ad intridono semiellittico di testo ribassato con sei la- 
nette cilindriche rette alte quanta la Tolta ore tono scolpite , e con base, 
di tutto testo: la qnal Tolta è rappresentata nelle due sezioni secondo FG , 
e DH. Onde mentre in a'c^ef Tedesi la sagoma o centioa della Tolta a 
botte, nella sezione medesima una delle lunette è rappresentata in a'efd' , 
e nella sezione secondo FG, acb rappresenta la base della lanetta projetta- 
ta in pianta del triangolo A CB . Tutta la volta , cioè la botte e le lunette 
che vi sono scolpite, sieno rivestitedi stucco: vogliasi la misura di un tale ri- 
vestimento; che a norma della regola generale i,a pog. 343 si ottiene mi- 
surando prima la superficie della volta come se f^e senza lunette per la 
reg, 3 , Apag. 3ìg , e poi aggiungendo ad un tal risultato la super- 
ficie di una lunetta ripetuta tante volte, per quante esse sono, e sottraen- 
done quella che essa porta via dalla volta pure ripetuta tante volte per 
quante esse lunette sono. Onde è che per una lunetta procederò come ap- 
presso. 

Misuro la corda o'e'e la freccia o'c' dell’intradosso della volta; e sia 
aV pai. a4 , ed o'c' pai. 6. E ad un tempo scrivo Pel rivestimento di 
stacco (odirebbesi qual altro lavoro superficiale vi fosse) della volta con 
lunette j da aggiungere alla superficie della volta a botte ad intradosso se- 
miellittico di corda pai. a4^ treccia pai. 6, considerata come senza lunet- 
te, la superficie delle sei ( o direbbesi ^nal altro ne fosse il numero ) lanette 
dliodricne rette, ciascuna con base di lotto sesto ed alta quanto la volta , 
e da sottrarne le porzioni di superficie che ne portano via. 

Qui^ con questi dati fo il s^ueote 

c A L c O LO. 

f Per la supeifick da aggiungerti. J 


cor. volt. 

>4 


frecc. 

S 


prod. 

144 


B. eoit. 

0.S708 


prod. 

82,t9S> 

• 


(») Come abbUmo detto «manzi essendo più frequente l’uso di nna lunetta con base £ 
tutto «sto in una Tolta a botte ad intradt^ Mmiellittico di sesto ribassato, che non in 
una %*oIta a botta ad intradtMSO sciniellittKX) di s#sto rìalwito j 1 esempio che riportiamo 
i relativo al primo CAaO| • pel acouodocrediuno baaUse U regola riportata di aopra. 
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( Per la eupe^cie da *oNrar$ì.) 

■micor. It Il 

ii'ecc- 0 a 

aom. 18 ■ ' - 

diff. 8 g 


• lOHsua rado 
semica 
somma 
quadruo irec. 

10,3923 

II 

11,3913 

24 


31,3923 

24 

diff. 

1,6077 dir. som. ( 

46,3913 



quoz» (. 

0,0347 

- 


n. cosi. 

0,6931 



diff.r 

0,6584 

frec. 

6 SUO quadr. 

36 



prod. 

23,7014 



• dopp. 

47,4048 

rad. 

10,3913 



•einic. 

f2 



prod. 

124,7076 


114,7076 


somma 171,1124 
frecc. 6 


prod. 1031,6744 d. d. rad, (io, 784$ 
quoi. (49,68 

Dunque per avere la misura del dato rivestimento della volu colle lo- 
nelte, al numero esprimente la superfìcie senza -lanette, vk ag^'unto il pro- 
dotto di 83 , 3 o nel numero delle lunette , e dalla somma che ne risalta vk 
tolto 49 ,^ moltiplicato eziandio pel numero delle lanette } e ciò che risid- 
ta è la misura richiesta. 

AvvERTiMEifTO ^ Colle operazioni dette di sopra si ha la misura della 
superficie della volta a botte colle sei lanette che vi sono scolpite , come à 
rappresMiata nella fig. 3 della tw. 6. Ma le lunette portanoo via delle 
porzioni di muramento della botte, vengono a costituirsi le porzioni di mu- 
ramento che avendo le facce loro sui piani medesimi che quelle dei piedritti 
della volta sono contornate ciasbuna dalla curva che è base della rispettiva 
lunetta, le quali porzioni di muramento, nna indicata colle lettere acba . 
come c noto sono dette tamburo o tompagnoj ed il risaltato che ottiensi col 
detto calcolo non comprende la superficie di essi tamburi, ma quella della 
Mia volta colle lunette. £pperò sark mestieri misurar pure , occorrendo, 
il rìvestimeuto di tali tamburi colta reg. 4 dell’art. 3 del Capo i di questa 
parte, e con questa e la reg. 7 dell’ istesso articolo se essi tamburi fossero 
comunque traforati. , 


Digitized by Coogle 


308 


PARTE II. CAPO II. ART. T. 


3. 


Lunetta cilindrica retta con base di sesto semiellitico ribassato^ in una 
volta a botte od a padiglione ad intradosso semielliltico ed erUrambedi 
uguale allessa . 

REGOLA. 

f t. Seia pollai a botte.) 

Si misurino le corde della volta e della base della lunetta , e la freccia 
di una di esse. 

Perla supeificie da aggiungersi — La semicorda della base della luneU 
ta e la freccia si sottraggano e si sommino, e la somma si moltiplichi per . 
la differenza ; e dal prodotto si estragga la radice quadrata. Dopo ciò me- 
cianai i due calcoli seguenti •— i*. La trovata radice si divida per la semi- 
corda della base della lunetta , e considerando il quoziente come una delle 
auaniità date della Tak. {B) si determini art. prelim. 6 pag . aaj 
il risultamento che vi corrisponde , e dal suo doppio si tolga l’ nniiòr ciò 
che resta ai moltiplichi snccessivamente rar la ottenuta radice e per la semi- 
corda della base a*. Alla ottenuu radice si aggiunga la semicorda della 
base della lunetta: tra ciò che risulta ed il quadruplo della freccia si com- 
puti la differenza e la somma, quella si^divida per questa; e secondo che 
il quadruplo della fréccia è maggiore o minore della quantità cui si para- 
gona, si computi la differenza ola somma del quoziente col numero costan- 
te o,6g8i: ciò che si ha si moltiplichi pel quadrato della freccia, ed il 
doppio del prodotto si sottragga dal risultamento del primo calcolo. La 
dimrenza si moltiplichi per la semicorda del sesto della volta, e si divida 
perla detta radice. 

Per la supeificie da sottrarsi (“L — Si calcoli la somma e la differen- 
H della semicorda della volta colla freccia, la somma si moltiplichi .per la 
differenza e dal prodotto si estragga la radice quadrata ; alla quale si ag- 
giunga la semicorda della volta ; tra la qnantiù che risulta ed il quadru- 
plo delia freccia si computi la diflérenza e la somma , quella si divida per 
questa ; e secondo che il quadruplo della freccia ò maggiore o minore della 
quantità cui si paragona si computi la dif&renzao la sommadel quoziente col 
numer»costanteo,tì^i; ciòchesihasi moltiplichi pel quadrato della freccia 


(*1 Ancora qui, come nella regola precedente petrebbono andare diatinti due casi: doò 
quando la Tolta ore sono scolpite le lunette è di aesto ribassato , e quando i di sesto rial- 
■ato. Ma poiché le lunette di cui qui parliamo, cioè cilindriche rette alte quanto la Tolta 
e con base di sesto ribassato, non potrebbero essere scolpite in una Tolta a botte di sesta 
rialato , che quando la corda della loro baae fosse maggiore di quella dell’ intradosso deb 
k Tolta, del i . caso soltanto qui parliamo: impcrcio^bè è nostro proponimento (Pnie- 
nùopag.j ) non parlare dte di quei osi che si presentano in buona architettura; ed al- 
loca quasi sempre non si adottano che luc|{tte cu ampiezza minore od al più uguale •1', 
l’ ampieoa delta volta ore lono scolpite. 
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e si raddoppii. La trovata radice ti moliiplichl per la semicorda della 
volta, ed il prodotto si aggiunga al risultato precedente. La somma si 
moltiplichi per la temicorda della base della lunetta , e si divida per la 
detta radice. 

. 3. ( Se la volta i a padi^ione. ) 

Si misuri la distanza di due lati paralleli della pianta della volta , e la 
corda e la freccia della base della lanetta. 

Perla superficie da aggiungersi, — La semicorda e la freccia ti som- 
mino e si sottraggano , e la somma si moltiplichi per la diiferenza ; e dal 
prodotto si estragga la radice quadrata. Dopo ciò facciansi i due calcoli se- 
guenti : t° . La trovata radice ti divida per la semicorda ; e considerando 
il quoziente come una delle quantità date deWa Tàv. {B) s\ determini 
C r. art, prelim, §, 6. pag- 22 ^ il risuUamenlo che vi corrisponde , e 
dal suo doppio si tolga 1' unità: ciò che resta si moltiplichi successivamente 
per la ottenuta radice e per la semicorda: — 3 °. Alla ottenuta radice si 
aggiunga la semicorda : tra la quantità che se ne ottiene ed il quadruplo 
della freccia si computi'la diUerenza e la somma , quella si divida per que- 
sta, e secondo che il quadruplo della freccia è maggiore o minore della 
quantità cui si paragona , si computi la differenza o la somma del quozien- 
te col numero costante o,6g3i : ciò che si ha si moltiplichi pel quadrato 
della freccia ed il doppio del prodotto si sottragga dal risultamento del 
primo calcolo . La differenza si moltiplichi per la semidistanza dei lati 
della pianta, e si divida pur la detta radice. 

Perla superfìcie da sottrarsi (*). — Si calcoli la somma e la differen- 
za della semidistanza dei lati della volta colla freccia , la somma si molti- 
plichi per la differenza e dal prodotto si estragga la radice quadrata ; alla 

3 uale ti aggiunga la semidistanza: tra la quantità che risulta ed il qua- 
ruplo della freccia si computi la diiferenza e la somma , quella si divida 
per questa, e secondo che il quadruplo della freccia è maggiore o minore 
della quantità cui si paragona , si computi la differenza o la somma del 

Q uoziente col numero costante o,6g3i: ciò che si ha si moltiplichi pel qiia- 
rato della freccia , ed il prodotto si raddoppii. La trovata radice si molti- 
plichi per la semidistanza dei lati paralleli della pianta della volta , 
ed il prodotto si aggiunga al risultato precedente. La somma si moltiplichi 
per la scmicorda della base della lunetta , e si divida per la detta 
radice. 


E S EH PIO. 

Un salone di pianta rettangolare , fig. 4 lav, 6, FHGD sla coverto 
da una volta a botte ad intradosso seiniellittico di sesto ribassato con 
lunette cilindriche rette alte quanta la volta ove sono scolpite , e con 
base di sesto semiellittico ribassato : la quale volta colle sue lunette è 
rappresentata nei suoi spaccati secondo FG- , DH , per modo che il 
triangolo ABC A è la projezione orizzontale di una delle lunette indi. 

C) Li^i la nota a pag. 35i. 
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cal. in oda nello spaccato seoondoFC, ed in . nello i^to se- 

condo DB. Tutta la volta cod cosuunu , ossia la volta a botte e le la- 
nette che vi sono scolpite, sia rivestiu di stn<w: vogliasi U oiisara di un 
ule rivestimento ; ossia , misnrata la volta a botte com se nm ai^la- 
ntt* l’uri 1 rea ’s. pag. SaoS vogliasi la snperficie che vh alla preceden- 

pi f Lme è pr^iuo nella reg. i , pag. 343 , dedame la misura di tutto 

Idhuro**ìa corda a's* ossia DA' del sesto della volta, la 
ab della base ocA deUa lunetta, e la ^ccia sua/c indicato nel a sezione 
secondo DB ia a'df e che ngnaglia la freccia oV del stalo della volto ; 
e sia aV pai. a4, oA pai . i«, ed jc uguale o'cf pai . 6. E facendo um tde 
inUuraziobe scrivo - Pel rivestimento di stucco ( o direbbesi qual altro la- 
vorosupethciale vi fosse) della volto comlunrtte , da aggiungere alU w- 
perficie^deUa volto a botte ad inUadosso semiellittico di ^da pai. »4 e 
^ceia pai. 6 considerato come senza lunette, le superacie delle sei ( o di- 
rcbbesi qual altro ne fosse il numero ) lunette cilindrici^ rette alte qua^ 
la volto e ciascuna con base di sesto ellittico ribassato di corda P«> - ^ « 
freccia uguale a quella della volto , c da sottrarne la przione di superficie 

che esse ne portano via. 


calcolo. 

( Per la nferficie da aggiungi.) 


semie. base tuo. « » 

frecc. e 0 

•omma IS 

difiTT 3 

prod. 4& sua rad. 6f708S,0 


Primo, 


rad. 0,70820 dir. semic. lun.r 
qaoz.l 

n. prosi, mio. T^r. (B) 
di8. 
rapp. difi. 

prod. 


9 ( 


0,74530 

0,74314 

risult. coir. 

1,32384 

0,00222 

0,79 



0,00175 


0,00175 



risul. richies. 

1,32209 


dopo. 

lolt. 

2,04418 

«. 


tesi. 

rad. 

t,044l8 

0,70820 


pmd. 
Kmic. barn 

11,02949 

9 


. prod. 

99,20541 
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Secondo. 

rad. 

•coite, loo. 

*,70830 

9 



I* risult. 99,38541 

toesma 
quadra» &ecc. 

15,70820 

34 


15,70830 

34 



dia. 

8,3M80 

dir. sonmuf 

39,70830 





qooz.t 
tu cose. 

0,30881 

0,6931 



frccc. 

8 

diff. 

...sooqaadr. 

0,48419 

30 





prod. 

dopp. 

17,43444 

34,86888 


34,86888 

84,39653 

13 



diff." 

SCBlic.Vol. 





prod. 

dir. rad.f 

773,75838 

6,70810 


(perla tupe^ie 

da tottram} 

quos* 1 

115,19 

•ernie, voi. 
frecs. 

t3 

6 


13 





0 





somma 

18 



dig; 

& 


6 




prod. 

408 

sua radice 

10,39131» 

rad. 

t0.3933O 




senaic. toL 

12 








33,39330 

34 



quadru. frecc. 









dia. 

t,S0770 

dir. aommar 

46,39130 




qDOZ.\ 0^34e& 

O. OMt. 0,8931 


frccc. 

8 

diS. 

..ano quadr.. 

0,65845 

38 





prod. 

13,70410 



rad. 
scinte, rot. 

10,39330 

11 

dopp. 

47,40840 



prod. 

114,70760 


tl4,70760 





somma 

aemic. baie 

171,11600 

9 

- 




prod. 

1549,04400 

dir. rad.. 

f t0,39130 





quosa 1 

i 149,05 


Dunque per avere la tmsnra del dato riTestimenlo della data volta colle 
lunette , al numero esprimente la roperGcie sua senra lunette, và aggiunto 
il prodotto del numero ii 5, io nel numero delle lunette, e dalla somma che 
ne risolta vh tolto i49>o5 moltiplicato cuaudio pel ouioero delle lunette ; 
e ciò che risulta c la mlsara rktucsui. 
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ARTICOLO VI. 


DEltJ ItlSUaj DELLA SUFBBr/CIE DELLE VOLTE EMÌSVEElCaE. 


1 . 

Volta Emisferica. 

REGOLA. 

Si mitari il diametro della pianta del rano della volta. 

11 quadrato del diametro si moltiplichi pel numero costante 1,5708. 

EsEMtlO. 

Abbiasi una camera , fig.^ i, (op, 7, di pianta circolare anbq coverta da 
una volta sierica, 'il profilo della quale è HADBCFGH., per modo che 
n£q è la pianta del suo vano ADDA. Vogliasi la misura della superfi- 
cie del suo iuiradosso rappresentata in ABDA : la quale sia rivestita dì 
•tocco . ^ 

Misuro il diametro ab ossia AB della pianta anbq del vano della volta , 
ed indi scrivo nel registro di misura — Rivestimento di stucco ( od io vece 
si dirk quale altra sorta di lavoro superficiale siasi fatto) dell' intradosso del- 
la volta emisferica , il di cui vano è di diametro {>al. a4> 

Quindi fo il seguente 


C A L C O X. O. 

diam. vano voi. 34 suo quadr. 670 

n. cost. 1,5708 

prod. 1904,7808 


Dunque la misura della superficie della data volta , e perciò del rivc- 
siiiueuU) di stucco , è di pai. quadrati 1904,78. 
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ARTICOLO VU. 


Dsud uuatLd PBiid taetmciB bbub roiTB d BPBPBiid. 


i. 

Volta a KudeUa. 

REGOLA. 

Si miiari la freccia della acudella , ed il diametro della pianta del tuo 
rane. 

Si ùcciaDo i quadrati del semidiametro e della freccia, li addizioaioo, 
e la tomaia ti moltiplichi pel numero cotlaote 3,i4 16 > 

E s B ut t o. 

Abbiati una camera di pianta circolare coverta da una volta a icadella; 
come è rappresentata nella fig. 6 , tao. y; ed il tifo interno sia rivestito di 
stucco: vogliasi la misura di un tale rivestimento, ostia la misura della 
tupe'rGcie interna di una tal volta. 

Misuro la freccia Do della scudella , ostia l' altezza del vertice o sul pia- 
no d’imposta IHy ed il diametro oc delta pianta del suo vano abce\ e sia 
Do pai. 6 , ed oc pai. 34 . E ad un tempo scrivo — Rivestimento di stuc- 
co ( od invece si descriverk quale altra sorta di lavoro siasi fatto ) sulla 
•uperbeie deiriuiradosso della volta a scodella, di freccia pai. 6 , e coi vano, 
la di cui pianta è di diametro pai. a 4 * 

Fatte le quali cose sul luogo , fo il seguente 

0 A I. c o L o. 

freccia e ino qnadr. 30 
aaiaidii metro ti suo qoadr. 144 
somma 180 
n. oost. 3, 1410 
prod. 506,4880 


Dunque la superGcio della scudella rivestita di stucco è di misura pai. 
quadrati 565,49* ' 
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ARTICOLO Vili. 


PBllA WlSVMJ DBU4 SVnUlCtS MU.S VOLTt SrSBOIOtCBK. 


S. i: 

TORTI imomcoa di mirrA ciacoRAai. 

1. 

Vtlta rferoidiea a base circolare e di sesto rialsato. 
REGOLA. 

‘ Si miMri r altezza e rampiezza del vano della volta. 

Si làcciaiio i quadrati dell’allezza e delta metk deirampiem del vano 
della Tolta , dal primo ai sottragga il secondo , e dalla diSèrenza si estragga 
la radice quadrala < Dopo ci& il doppio di una tal radice si moltiplichi per 
mille e si divida per l'altezza del vano della volta, e si trovi nella Tav. 
(d) la lunghezza dell'arco che corrisponde a quel quoziente come corda j 
Inoghezza che si moltiplichi pel quadrato deH’altezza del vano : ed al pro- 
dotto che ne risalta diviso per mtUe si aggiunga l’altro della stessa radi- 
ce nell’ampiezza deivano. La somma si moltiplichi per 1’ ampiezza del 
vano e pel numero costante 0,7854 y ed il prodotto si divida per la, della 
radice. 

E s KM n o. 

Abbiasi una volta sferoidica, 6g. io tav. <j, di base circolare aft>^ e di 
sesto rialzalo ; come a dire oca cupola il di cui profilo o sezione secondo 
ed h GVIBFAG^ ed il suo intradosso aia rivestito in stucco ; vogliasi la 
misura di un tale rivestimento , ossìa della superficie dell’ intradosso della 
▼olu. 

Uisnro Tali. OF, e l’amp. AB del vano della volu: c sia OFpal. 3o, 
ed AB pai. a4. £ ad un tempo scrivo — Rivestimento di stucco (od in 
vece si direbbe qual altra sorta di lavoro superficiale si fosse fatto 1 deU'in- 
tradosso della volta sferoidica a base circolare e di sesto rialzato col vano di 
all. pai. 3o, ed ampiezza pai. a4* 

Fatte tali cose sul luogo del lavoro fo poi il seguente 

c A ICOI. 0 . 

aUma vano 30 suo quadr. 900 

laclà ainp. vano t} suo quadr. 144 

diff. 740 sua rad. quadr. 37,49 0 
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Si miturì l’ampiezza e l’altezza del vano della volta. 

Si facciano i quadrai i^della melk deH’ampiezza del vano e della lua al- 
tezza , dal primo li toliragga il secondo, e dalla differenza si estragga la 
radice quadrata j alla quale si aggiunga la semiampiezza del vano : tra la 
quantità che risulta ed il quadruplo dell' altezza del vano ti compati la 
differenza e la somma, quella sì divida per questa jr e secondo che il qua- 
druplo deir altezza del vano è maggiore o minore della quantità cui si pa- 
ragona, si computi la differenza o la somma del quoziente col numero co- 
stante 0,6961 : ciò che sf ha si moltiplichi pel quadrato dell’altezza del va- 
no , ed il prodotto si raddoppi!. La detta radice trovata si moltiplichi per 
la semiampìezza , il prodotto si aggiunga al detto doppiotrovato, e la som- 
ma ti mol6plìchi ràr la semiampiezza del vano e pel numero costan- 
te 3 ,i 4 t 6 , e sì divida per la radice (*}, 


f**) La condizione che ci siamo imposta dì non aver ricorso neppure alle tavole dà lo- 
garitmi ( Proemio pa^, y J,àho messi nella necesntà di dare |Wr la misura della su- 
perficie della volta di die ù tratta la regola di sopra ; la quàe se non poò dase con sem- 
ina esattezza dò che n domanda , essendo la superficie della sferoide schiaocista di sua na- 
tura una funzione logaritmica dei suoi parametri ( Veggad Tued misura delle volte ec. 
pag. rSa ) pur oondimeoo è cod {atta, che nei casi più ovvii, che sono quelli ove il se- 
sto è ribassato tra i limiti dd terzo e del sesto dell' ampicza, si ha pressoodiè pari esat- 
tezza, e sufficiente andie quando Gisse ribassata dell’ ottavo, avuto riguardo soprattnUo 
al prezzo de’lavori superficiali. Che se accadesse essere necessaria una somma essttezsa, 
come quando « trattasse di una dipintura di grandissimo valore o di ricchi intagli . o s»- 
miliomamenti, allora si avrà ricorso alia fiirmoU riportata dal citato autore nel luogo 
suddetto: la quale può pure traduru così in linguaggio comune —, Si fiudano i quadrati 


Digitìzed by Google 



360 


PARTE n. CAPO II. Art. thi. 


' E s B tr p to. 

Abbiasi fig. 8 t(u>. 7, una camera di pianta circolare aemdga coreru da 
ana volta sferoidica di sesto ribassato la di coi sezione secondo ed è 
ACBDEGA\ e sia il suo intradosso rivestilo di stucco : vogliasi la misu- 
ra di un tale rivestimento, ossia della superficie della volta. 

Misuro Tampiezza AB e l' alt. FC del vano della volta, e sia AB pai. 
34 , ed FC pai. 6 . £ sul luogo del lavoro scrivo. — Rivestimento di stuc- 
co (o 'si dirb invece di qual altra specie è il lavoro) della volta sferoidica di 
base circolare e di sesto ribassato , col vano di ampiezza pai. a 4 s c di alt. 
pal. 6 . 

Con questi dati lo poi il seguente 


CÀLCOLO. 


semiamp. 13 suo quadr. 144 

alt. e suo quadr. 38 

difL ÌÒ8 


qnadru. all. vano 24 24 

somma O 22,3913 22,3923 

diS. 1,0077 div. sommar 40,3923 
quoz.\ 0,0340 

n. cosi. 0,C90t 


sua rad. 10,3923 
semiamp. 12 

0 somma 22,3923 


diff. 

0,0016 

quadr. alt. vano 

. 38 

prod. 

23,8140 


dopp. 47,0180 

rad. ' 10,3923 
semiamp. 12 


prod. 124,7076 

124,7076 

somma 

172,3366 

. semiamp. 

12 

prod. 

2068,0272 

n. cosi. 

3,1416 


prod. 0490,914261 div, rad.f 10,3923 

quoz.V 026,10 


Dui^ae il rivestimento di stocco della data volta , ossia la superficie sua 
è di misura pai . quadrati 6 a 5 , 66 . 


della metà dell’ampiezza del vano e della sua altezza : dal primo si sottragga il secondo 
e dalla diflèrenza si estragga la radice quadrata, alta quale ai aggiunga la semiampiezza 
del vano j ciò che si ha si^ivida per l’ altezza, ed il logaritmo neperiano ( ossia iperboli- 
co ) del qiinzlentc si moltiplichi pel quadrato deireltczza medesima. Il prodotto si addi- 
zioni coll’ altro della semiampiczza nella radice, e la somma si moltiplichi per la semiam- 
pirzza, pel numero costante 0 , 14159 ; c si divida per la radice. 
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VOLTE SVEROIDICHE DI FUNTA BLUITICA. 

3. 

P' olla sferoidica a base ellittica^ e di sesto ribassato . 

REGOLA. 

Si misurioo i due assi della pianta della volta: e se ne deducano i se- 
miassi. 

Si facciano i quadrali dei due semiassi , dal maggiore si sottragga il mi- 
nore, e dalla differeuza si estragga la radice quadrata. Il doppio diana 
tal radice si moltiplichi per nulle e si divida pel semiasse maggiore; e si 
trovi perla TAy. (vsf) la lungheiza dell’arco che corrisponde a quel quo- 
ziente come corda ; lunghezza che si moltiplichi pel quadralo del semias- 
se maggiore ; ed al prodotto che ne risulta diviso per mille si aggiunga l’al- 
tro della stessa radice nell’ asse minore. La somma si moltiplichi per l'asse 
loinore c pel numero costante 0,7854 , ed il prodotto si divida perla det- 
ta radice. 


Esempio. 

Abbiasi nna galleria ellittica, (ìg. i tav. S, la di cui pianta è acbdaenmt , 
esia coverta da una volta sferoidica di sesto ribassato; tale cioè che l’alt. 
Gl del suo vano, sia uguale alla mei'a dell’ asse minore cd della pianta, 
venendo cos'i l' intradosso della volta nella sezione secoudo me rappreseii- 
tatodallaseiniellisse^/^, e nella sezione secondo ni dal semicircolo DI' C. 
Una tal volta sia rivestila di stucco : e vogliasi la misura di un tale rive- 
stimento; ossia la superficie della volta. 

Misuro i due assi ba, cd, della pianta della volta : e sia ba pai. 4<> , cd 
pai. 30, e ne deduco i semiassi , che saranno il maggiore di pai. 30, ed il 
minore di pai. 10. Facendo la quale misurazione scrivo — Rivesliiueuto 
di stucco ( o direbbesi qual altro lavoro superficiale vi fosse ) della 
volta sferoidica(e qui dicesi l’uso cui è destinata ) di sesto ribassata, e di 
pianta ellittica col semiasse maggiore di pai. so, e col minore di pai. io . 

r 


4<À 
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G>n questi dati fo poi il seguente 


CALCOLO. 


KouaM. nu^g. 
semiau, ima. 


JO 

10 


•uo quadr. 400 

tuo quadr. 100 


diS. 300 


20 


tua rad. 
suo dopp. 


17,32 

34,64 


oilledopp.rad. 34040 dir. aemiass.nugg. 

quox.^ 1731 are. corr. 2004,40 
quadr. semiau. magg. 400 


prod. 837760 


rad. 17,32 
asse min. 20 


dir. mille 837,70 


prod. 346,40 346,40 


somma 1184,10 
asse min. 20 


prod. 13683,20 
n. cosi, 0,7864 

prod. 18600,78528dÌT. 
rad,^ 17,31 

l 1073,948 


Dunque il rìvestinienlo di stucco della data volta , ossia la superGciesua 
è di misura pai. quadrali 10^3,95. 


k. 

VvUa sferoidica di pianta elUltica di sesto rialzalo. 

EEGOLA. 

Si misurino i due assi della pianta del vano : e se ne deducano i se- 
miassi. 

Si facciano i quadrali dei due semiassi , dal maggiore si sottragga il 
minore, e dalla differenza si estragga la radice quadrata; alla quale si ag- 
giunga il semiasse maggiore: tra la quantità che risulta ed il doppio asse 
minore si computi la differenza e la somma , quella si divida per questa, 
e secondo che il doppio asse minore è maggiore o minore della quauuih cut 
si paragona , il quoziente si sottragga dal numero costante o,(^ 3 i, o con 
esso si addizioni , ciò che si ha si moltiplichi pel quadralo del semiasse 
minore, ed il prodottosi raddoppii. A questo doppio si aggiunga il pro- 
dotto della trovata radice nel semiasse maggiore, e la somma si moltiplichi 
successivamente pel semiasse maggiore e pel numero costante 3 ,i 4 iO ; ed 
il prodotto finale si divida per la detta radice. 
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ses 


E s s u p 1 0 . 

Nella fig. 1 tav. 8, mbdacbmkenm è la pianta di una sala ellittica ; ed 
MFEAIB , NLKCr D, rappresentano le sezioni secondo me, nk di una 
volta sferoidica che covre la salaj la quale, per essere DPC un semicirco- 
lo, e DC uguale all'asse minore ed della pianta, è di sesto ribassato. Se in- 
vece fosse ÈIA un semicircolo, talché risultasse Gl uguale alla meth di 
, e perciò alla melò dell’ asse maggiore ab della pianta , la volta sa- 
rebbe di sesto rialzato: ed in questo caso DtCy sarebbe una semiellisse 
ideiuica a chd^ o cad. Nell’esempio precedente abbiamo misurato il ri ve- 
stimento di stucco della volta così come è rappresentala nella figura, misu- 
riamolo ora nella ipotesi che essa fosse di sesto rialzato. 

Misuro r asse maggiore ab della pianta, ed il minore od ; e trovato essere 
ab pai. 4o) e crf pai. ao, ne computo i semiassi , che saranno il maggiore 
di pai. 30, ed il minore di pai. io. £ ad un tempo scrivo — Rivestimeoto 
di stocco ( o direbbesi qual altro lavoro superficiale vi fosse ) della volta 
sferoidica ( e qui dicesi l'uso cui è destinata ) di sesto rialzato , e di pianta 
ellittica , ni semiasse maggiore di pai. ao , e minore di pai. Io, 

Fatte le quali misurazioni sul luogo fo poi il seguente 

CÀLCOLO 

semiass. magg. 30 luoquadr. 400 

semiaM, min. 10 suoquadr. 100 

dUr. 300 sua rad. 17,320 
semiass. magg. 20 

• somma 37,320 

dopp. asse min. 40 »... 40 

somma # 37,32 37,33 

difil. 2, *8 div. som. V 77,33 
quo*.\ 0,0347 

n. cosi. 0,0931 

diS. 0,6384 


quadr. semiass. min. 

loo' 


prod. 

65,84 

rad. 17,32 

dopp. 

131,68 

semiass. magg. 20 



prod. 346,40 .. 


346,40 


somma 

478,08 

magg. 

30 


prod. 9561,60 
n. cosi. 3,1416 

prod. 30038,73256 dJad.l 17,32 
quoz-l 1734,34 

Dunque la misura del dato rivestimento di stucco della volta di pianla 
elliiùca ) e di sesto rialzato è di pai. quadrati 1734 « 34 . 
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PARTE 11. CAPO II. ART. IX. 


. I 

ARTICOLO IX. 


J VSLLA mSVRA DELLE SUPERFICIE DELLE FOLTE A VELA. 

I- 

Nella prima parie demmo le regole per misurare il volume di cinque sorte 
di vòlte a vela ; tulle polendosi usare in buona archilellura ; comunque 
nei più celebri monumenti deU’nrte non si vedessero che quelle le quali 
hanut) lulli e quallro gli archivolli semicircolari; il quale esempio di non 
impiegate allro che queste, vediamo seguitalo da lutti coloro che , come 
è intélidimento dell'arle, vogliono sempre unita al decoro la bellezza. Bp- 
però, il misurare le superficie dei corpi essendo frequentemente più difficile 
che ìG misurarne il volume; qui non parleremo che della misura di quelle 
volte a vela soltanto che per le dette ragioni si potrebbero dire veramente 
le sole usale (*): e tanto più volentieri in quanto che il misurare la super- 
ficie delle altre di esse volte è cosa assai difficile, e direi impossibile, vo- 
lendo stare alle condizioni che noi medesimi ci siamo iiùposte (**)■ 

1 . 

frolla a vela di pianta quadrala con archivolti semicircolari. 
REGOLA. 

Si misuri la corda di un archivolto , ossia un lato della pianta . 

11 quadrato della corda si moltiplichi pel numero costante l,3oi3. 

E S E U P IO. 

Abbiasi una volta a vela di pianta quadrata ad archivolli circolari , 
come è rappresentata nella fig. [\,tav. 8: c sia rivestita di stucco. Vogliasi 
la misura del rivestimento, ossia della superficie della volta. 

Misuro la corda AB un suo archivolto, c sia AB Ad 
un tempo scrivo. — Rivestimento di stucco ( od iu vece si dira quale al- 
tra sorta di lavoro siasi fatto J sulla superficie della volta a vela di pianta 
quadrata di lato pai. 24 , c ad archivolti semicircolari di uguale corda. 


(*) Appoggia questa nostra sentenza il Rondelet , il quale nel suo celebre trattato del- 
r arte di edilìcare parlando della struttura delle volte , per quelle a vela si occupa solo 
di quelle ad archivolti semicircolari e di pianta quadrata. 

(•*) l’cir le difficoltà che bisognerebbe superare onde avere la misura della superficie 
delle altre volte a vela, oltre quelle di cui qui parliamo , può vedersi ciò che ne dice il 
professore' Fraucesco Paolo Tucci nel suo trattato della misura delle 'Volte rette ed 
obblique. ' 
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Con questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO, 
corda archiv. 24 

suo quadr. 576 

n. cosi. 1,3013 
prod. 749,6488 

Dunque il rivestimento della data volta , ossia la superfìcie di essa è di 
pai. quadrati 

2 . 

f'oUa a vela di pianta rettangolare con archivolti semicircolari. 

' REGOLA. 

Si misuri la diagonale della pianta del vano della volta , e le corde di 
due archivolti dissuguali . '' 

Le due corde si addizionino, e dalla loro somma si sottragga la diago- 
nale: la differenza si moltiplichi per la diagonale medesima e pel numero 
costante 1,5708. 

Esempio. 

L'intradòsso di una volta a vela di pianta rettangola, fìg. 6, tav. 8 , 
le di cui sezioni secondo PQ ■, RS sono rappresentate in AmBCDE ^ 
R'/j G/i'’/)' sia rivestito di stucco: vogliasi la misura di un tale rivesti- 
mento, ossia della superficie della volta. 

Misuro la diagonale ag della piànta àbe del vano della volta e sia 
pai. 38,42; e misuro le corde AB, B'G, dell’ archivolto maggiore 
e del minore /l'/iG, e sia pai. 3 o , e R'Gpal. 24. E ad un tempo 
scrivo — Rivestimento di stucco ( od in vece si dirh qual altra sorta di la- 
voro siasi fatto ) sull' intradosso della volta a vela di pianta rettangola 
di diagonale di pai . 38,42 , e con archivolti semicircolari, i due maggiori 
di corda pai. 3 o, ed i minori pai. 24. 

Con questi dati fo poi il seguente, 

CALCOLO. 

corda magg, 30 
corda mia. 24 

somma 54 
diag. 38,42 

diff. 15,58 
diag. 38,42 

prod. 598,5836 
n. cost. 1,5708 

prod. 940,2551 

Dunque il rivestimento delta data volta , ossia la sua superficie & di 
misura pai. quadrati 9.40,26. 
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ARTICOLO X. 


DELLA UISUEA DELLA SUPERFICIE DELLE TOLTE A CROCIERA, 


§. 1 . 


TOLTE X CaOCIEBA CILUfDalCHE. 


1 . 

f'oUa a crociera cilindrica di pianta quadrala con archivolti 
di lutto sesto. 

REGOLA. 

Si misuri la corda di un archivolto. 

Il quadralo della cordasi moltiplichi pel numero costante I>i 4 i 6 . 

Esempio. 

Abbiasi una volta a crociera, come c rappresentata nella fìg. g,tav. S: 
di pianta quadrata e ad archivolti di tutto sesto rivestita di stucco , 
vogliasi la misura di un tale rivestimento , ossia della superfìcie della 
volta. 

Misuro la corda AlB di un archivolto, che sia di pai. 34. E ad un 
tempo scrivo — Rivestimento di stucco ( o dicesi qual altra sorta di lavoro 
si fosse fallo ) della volla a crociera cilindrica di pianta quadrata ad archi- 
volti semicircolari ciascuno di corda pai. 34. 

Dopo ciò fo il seguente 


CALCOLO. 


corda arebiv. 24 suo quadr. 570 

n. cosi. 1,1410 

prod. 057,5010 


Dunque lo stucco che riveste la data volta , ossia la saperdeie di essa ò di 
paL quadrali 657 , 56 . 
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367 


a. 

Folla a crociera cilindrica di pianta quadrata , e con archioolii 
semiellitlici di sesto ribassalo. 

REGOLA. 

SI mÌ5uri la corda e la freccia di un archivolto. 

La semicorda e la freccia si sottraggono e si sommioino, e la somma si 
moltiplichi per la differenza-, e dal prodotto si estragga la radicequadra- 
la. Dopo ciò facciansi i due calcoli seguenti — i.° La trovata radice si di- 
vida per la semicorda , e considerando il quoziente come una delle quan- 
tità oate della Tjr . ( 5 ) si determini ( F, ari . prelintin . §. 6 , pag. 22) 
il risullamento che vi corrisponde, e dal suo doppio si tolga 1’ unità : ciò 
che resta si moltiplichi successivamente per la ottenuta radice e per la cor- 
da— a." Alla ottenuta radice si aggiunga la semicorda: tra ciò che risulta 
ed il quadruplo della freccia si computi la differenza e la somma, quella si 
divida per questa je secondo che il quadruplo della freccia è maggiore o 
minore della quantità cui si paragona si computi la differenza o la somma 
del quoziente col numero costante 0,6931: ciò che si ha si moltiplichi pel 
quadrato della freccia, ed il quadruplo del prodottosi sottragga dal risul- 
tamento del primo calcolo. La differenza ai moltiplichi per la corda e si 
divida pei la detta radice (*). 

E s s st r i 0. 

Una volta a crociera cilindrica di pianta quadrata e con archivolti ellit- 
tici di sesto ribassato, come è rappreseti lata nella fig. 10 della tav. 8 , sia 


(*) Poiché ci siamoinipostala condizionedi datele regole per la misura delle fàbbri- 
che, in modo da non dovere neppure aver ricorso alle tavole logaritmiche ; e la misura 
geometrica della superficie della volta di che si tratta dipende da una funzione loga- 
ritmica dei parametri di essa, è chiaro che la regola qui sopra riportata non può dare un 
risultato in tutti i casi esattissimo scrupolosamente: ma nei casi più ovvii , quando cioè 
la freccia non è molto piccola rispetto alla semicorda, l’esattezza debbe aversi per più che 
sufEciente, e soprattutto quando si consideri che il prezzo de’ lavori superficiali non è 
molto grande. Quando si volesse la più scrupolosa esattezza possibile , o per 1 ' altissima 
prezzo del lavoro, o per essere gli archivolti ribassatissimi di sesto (che è ciò che difEcil- 
mente avviene ) si avrà ricorso alla regola seguente, che cavasi immediatamente e con 
poche trasformazioni dalle fbrmole riportate dal Tucci nel suo trattato della misura delle 
volte ( pag. 97 e /oa ): cioè 

Si calcoli la somma e la differenza della semicorda colla freccia , la somma si mol- 
tiplichi per la differenza e dal prodotto si estragga la radice quadrata , alla quale ag- 
giunta la semicorda , la somma si divida per la freccia , e si trovi il logaritmo del 
quoziente che ne risulta, che si moltiplichi pel quadrato della freccia , e pel nu- 
mero costante 0,4^479; ed il prodotto che ne risulta si divida per 1’ altro pro- 
dotto della trovata radice per la semicorda. La trovata radice si divida per la semi- 
corda , e considerando il quoziente come una delle quantità date della Tjr. (Bì 
si trovi il risultamerito che vi corrisponde , e dal suo doppio si sottragga il penul- 
timo quoziente accresciuto dell’unità. La diffèrenza si moltiplichi pel qu^rato della 
corda. 
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rivestita distacco. Vogliasi misurare la estensione di un tale rivestimento; 
vogliasi cioè la misura della superfìcie della volta. 

Misuro la corda AB e la freccia Fc di uu archivolto: c sia AB pai. a4, 
edi^cpal. 6. E ad un tempo scrivo — Rivestimento di stucco( odicesi 

3 ual altra sorta di lavoro vi fosse fatto) della volta o crociera cilindrica 
i pianta quadrata ad archivolti semielliliici di sesto ribassato, ciascuno di 
corda pai. u4, c di freccia pai. 6. 

Con questi dati fo poi il seguente 

* 

CALCOLO. 


scmic« 12 

frccc. 0 

somma 

difl*. 

proli. 

Pnmo, 

rail. 10,3923 div. soinic. 

quoz. 


Secondo ^ 


rad. 10,3923 
semicor. 12 


somma 22,3923 

quadra, fi*. 2% 

diff, 1,6077 diV. som. 

qiinz 

• n. cosi. 

■ diir, 

fr. 6 suoquadr. 

prod. 

quadrii. 


:!■ 


12 

a 

"Ts 

0 

t08 bua rad. 10,3923 


t2 

0,86003 riiuIt.corr./ac.f'B,) 1 ,2 1 1 06 

dopp. 2,42212 

tolto I 


resto 1,42212 
rad. 10,3923 

prod. 14,77910 
corda 24 


prod. 364,69840 


22,3923 

24 

46,3923 

0,03406 

0,0931 

0,66846 I 

36 

2;i,7»420 

94,81680 94,81080 

diti’. '2 j 9, 88160 
. corda 2 4 

prod. 6237,16840 div. 

' rad.^ 10,39 20 
i{Uor. t 600,18 


Dunque il rivcsiimcnto della data volta, ossia la misura della sua super- 
ficie risulta di pai. quadrali Goo,iB. 




nfiLLB VOLTB A CROCIEKA. 


SCO 


3. 

Volta a crociera cilindrica , di pianta rettangolare, con archivolti temi- 
circolari sui lati minori , e semieUittici sui maggiori. 

REGOLA, 

Si misuri la corda e la freccia dell’ archivolto semiellitlico. 

La semicorda e la freccia si sottraggano e si sommino , la somma 
si moltiplichi per la diflerenza , e dal prodotto si estragga la radice 
quadrata. Dopo ciò facciansi i tre calcoli seguenti — i.° La trovata 
radice si divida per la semicorda , e considerando il quoziente come 
una delle quantità date della (£) si determini ( V. art. pre- 

lim. §. 5 pog. 33 ) il risullamento che vi corrisponde , e dal suo 
doppio si tolga r unita ; ciò che resta si moltiplichi successivamente per 
la ottenuta radice e ^er la corda — a.” Alla oUenuta radice si aggiunga 
la semicorda : tra ciò che risulla ed il quadruplo della freccia si com- 
puti la differenza e la somma , quella si divida per questa ; e secondo 
che il quadruplo della freccia c maggiore o minore della quantità cui 
si paragona , si computi la differenza o la somma del quoziente col nu- 
mero costante o,Gq3i : ciò che si ha si moltiplichi pel quadrato della 
doppia freccia, ed il prodottosi sottragga dal risultameiito del primo cal- 
colo , la differenza si moltiplichi per la freccia e si divida per la detta 
radice — 3.° La corda si moltiplichi successivamente per la freccia e 
pel numero costante ed il prodotto fìnale si aggiunga al ri- 

sultalo ottenuto dal secondo calcolo (*). 

Esbupio. 

Una volta a crociera cilindrica, come è rappresentata nella Gg. ii 
tav. 8 di pianta rettangola, e con archivolti semieUittici su' due suoi lati 

(*} Questa regola (come la precedente) non di con somma esattezza la misura 
della superfìcie della toIU di che si tratta: c nc lì ragione che dipendendo essa 
dal logaritmo di una funzione dei suoi parametri , non si può ottenere esatta» 
mente quando alle tavole logaritmiche non si abbia ricorso: cd eravamo obbli- 
gati ( Proeitw p^g» y ) ^ diversamente. Purtuttavolta si può francamente 
Ur uso della regola di sopra , quando (e questo è il caso più comune ) i lati 
della pianta non siano assai diversi 1* ano dall* altra , non avendosi allora che 
un errore trascurabile, avuto riguardo soprattutto al basso prezzo dei lavori su- 
pcrfìciali.— Che se (Questi fossero in alcun caso assai alti, come quando si trat- 
tasse di dorature, dipinture as<ai complicate, e simili cose , e che il Iato minore 
della pianta della volta fosse più corto che la metà del maggiore, chi vorrà con 
maggiore scrupolo procedere, potrà valersi della regola medesima ^olo sostituendo 
al secondo calcolo di sopra il seguente, che vuole il soccorso dei logaritmi, c 
che con poche trasformazioni cavasi dalle formolc del Tucci riportate a paj^. gy 
e 102 del suo trattato d«’lla misura delle volle. 

Cioè: 2.® — Si calcoli la somma c la differenza della scmicorda colla freccia; 
la somma si moltiplichi per la differenza c dal prodotto si estragga la radice 
quadrata, alla quale aggiunta la scmicorda , la somma si divida per la freccia 
e si trovi il logaritmo del quozictilc che nc risulta : clic si moUipItchi pel qua» 
drato della freccia c pel numero costante o, 434 ' 29 ; ed il prodotto che ne risulta 
si divida per 1* altro prodotto della trovata radice per la semicorda. 

47 
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maggiori ab, gh, e semicircolari su' minori bg, ah sia rivestita di stacco. 
Vogliasi la misura della estensione di un tale rivestimento , o ciò che 
è lo stesso la misura della superlicie della volta. 

3Iisuro la corda dell’ archivolto semiellittico , e la sua freccia mO, 
che debb’ essere uguale alla metà della corda B' G , dell' archivolto se- 
micircolare B'ìiG ; e sia AB pai. 3o , ed inO pai. 13 . £ ad un tempo 
scrivo — Rivestimento di stucco ( o dicesi qual altra sorta di lavoro 
vi si fosse fatto "S della volta a crociera ciliudrica di pianta rettango- 
lare con archivolti semicircolari sui lati minori , e sui maggiori semi- 
ellittici di corda pai. 3o , e di freccia pai, 13 che è uguale alla se- 
micorda dell' archivolto circolare. 

Con questi dati fo poi il seguente 

C A L c o LO. 


scmicor, 15 
frcc. H 

diir. 3 

Primo 


15 

n 

somma 27 
3 

prod. 81 


sua rad. 


rad. 9 


div. scmic. 
.qno7.. 


{ 


u. pros, min. tav. (B) 
diff. 
rapp. diir, 

prod. 


15 


0,00000 

0,58779 

0,01221 

0,55 

0,00672 


risult. corrisp. 1,42470 


riiull. neh. 

dopp. 

tolto 

resto 

rad. 

prod. 

cor. 

prod. 


0,00672 

1,41804 

2,83608 

1 


1,83608 

9 


16,52472 

30 


495,74160 
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Secondo 


1 . risult, 495,74tO 

l'ad. 9 



' semic. 1 5 



somma 34 

.... 24 


quadru.fr. 48 

.... 48 



diff. 34 div.tommar 73 

quoi.l 0,3333 


n. cose. 

0Ì6931 



dìfL 

0,3598 



dop. fr. 34 suo quadr. 

576 



prod. 

307,3448 .. 


307,3448 



dio: 

388,4968 



(Tee. 

13 



prod. 

3461,9616 d. rad. 9 

Terzo 



quoi. 384,6034 

corda 

30 



Irec. 

13 



prod. 

360 



n. coet. 

i,i4te 



prod. 

410,9760 




somma 795,0384 


Dunque il dato rivestimento di stacco; ossia la superficie della data 
volta è di pai. quadrati 7g5,64< 

4. 

yoUa a 'crociera ciìindrica di pianta rettangolare con arcfdvolU semi- 
elUUici di sesto ribassalo. 

REGOLA. 

Si misurino le corde di due archivolti dissuguali,e la freccia di uno di essi, 
la ordine all’ archivolto maggiore. La semicorda e la freccia del-' 
r archivolto maggiore si sottraggano e si sommino , la somma si mol- 
tiplichi per la dififerenza, e dal prodotto si estragga la radice quadrata. 
Dopo ciò facciansi i due calcoli seguenti'. — 1 .° La trovata radice si 
divida per la semicorda maggiore , e 'considerando il quoziente come 
una delle quantità date della Tav. {B) si 4c(crmini ( F". art. prelirà. 
$. 6 pag. 23. ) il risultamento che vi corrisponde , e dal suo doppio 
si tolga r unilh ; ciò che resta si moltiplichi successivamente per la ot- 
tenuta radice e per la semicorda maggiore. — a.* Alla ottenuta radice si 
aggiunga la semicorda|: tra] ciò che risulta ed il quadruplo della freccia 
si computi la diflerenza e la somma , quella si divida per questa ; a 
secondo che il quadruplo della freccia ò maggiore o minore della quan- 
tiih cui si paragona si computi laaiifiereaza o la somma del quoziente 
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col Damerò costante 0,6981 : ciò che si ba si moltiplichi pel qnadrato 
della freccia , e il doppio del prodotto si sottragga dal risultameato 
del primo calcolo: e la differenza si moltipliohi per la corda dell’ar- 
chivolto minore e si divida per la detta radice. In ordine all’ar- 
chivolto minore. La semicorda c, la freccia dell’ archivolto minore si 
sottraggano e si sommino, la somma si moltiplichi per la differenza, 
e dal prodotto si estragga la radice quadrata. Dopo ciò facciansi i due 
calcoli seguenti. — 1.” la trovata radice si divida per la scmicorda mi- 
nore , e considerando il quoziente come una delle quantità date della 
.Tav, (^B) si determini il risullamento che vi corrisponde , e dal suo 
doppio si tolga r unith : ciò che resta si moltiplichi successivamente 
per la ottenuta radice e per la semicorda minore. — 3.” Alla ottenuta ra- 
dice si aggiunga la semicorda , tra ciò che risulta ed il quadruplo della 
freccia si computi la differenza e la somma j quella si divida per questa; 
e secondo che il quadruplo della freccia è maggiore o dunore della 
quaniila cui si paragona si computi la differenza o la somma del quo- 
ziente col numero costante o,6g3i : ciò che si ha sì moltiplichi pel 
quadrato della freccia , il doppio del prodotto si sottragga dal risulta- 
mento del primo calcolo ; e la differenza si moltiplichi per la corda 
dell’ archivolto maggiore e si divida per la detta radice. — Cos'i fatto si 
addizioni il risultamento di tutto l’operalo in ordine all’ archivolto mag- 
giore, col risultameato di tutto l’operato in ordine all’archivolto minore. 

E s B u p t o. 

Abbiasi una volta a 'crociera cilindrica di pianta rettangolare , e ad 
archivolti semielliitici di sesto ribassati , come è rappresentala nella 
ilg. 13, tav. 8, e come vedesi nei due suoi spaccati per lungo e per 
largo secondo PQ , RS : ove AmB è uno degli archivolti maggiori , 
e B'nG uno dei minori : e sia una tal volta rivestita di stucco. Vo- 
gliasi la misura di un tale rivestimento , che è quello della superficie 
curva della volta. 

Misuro la corda AB e la freccia O/n dell’archivolto maggiore AmB, 
e la corda B' G dell’ archivolto minore B'nG, la di cui freccia on, 
è sempre uguale alla freccia Om del maggiore s e sia AB pai. 3o, 
il' O pai. 34, no pai. 6. Facendo la quale misurazione scrivo. — Ri- 
vestimento di stucco ( o si dirò qual altro sia il lavoro superficiale ) 
della volta a crociera cilindrica, di pianta rettangolare, con archivolti 
semielliitici , li due maggiori di corda pai. 3o , i minori di corda 
pai. 34, e tutti con freccia di pai. 6. 

Con questi dati fo poi il seguente 

• CALCOLO. 

( in otdine archivolto maggiore ). 


scmic. ardi. 15 

frccc. 0 e 


somma 21 


sua rad. 13,74779 


Dirli' 



diff. 9 


prqd. t89 
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Prima 


rad. • 13,7477 dif. acmic.r 15 

quozA 0,91651 

n. pron. min. Tur.^B) 0,91355 risolt.oorr. 1,15456 
diff. O,0OS96 
rapp. dilf. 1,32 

prod. 0,00391 i 0,00391 

rifult. richies. 1,15064 

dopp. 3,30128 

tolt. I, 

resi. 1,30128 

nd.# 13,7477 


prod. 17,88961 
‘Moticor. 1 5 

prod. 268,34415 

Secondo. 


rad. 13,7477 
semicor. 15 

Bomma~2V477". 38,7477 

quadro, frccc. 24 24 

diB, i,7i77 dir. sommar 52,7477 
quoz. ( 0,0900 


n. cosi. 0,6931 
somma 0,7831 

frec. 6 .......suo quadr. 30 

prod. ' 28,1910 


dopp. 50,3832 50,3832 

' diE 211,96095 

corda mia. 24 


prod. 5087,0628 
dir. rad. f 13,7477 

quoz.l 370,03 


scmSc. 13 
frecc. 6 


diff. 6 


( in ordine anhinoJjo mirtore ). 

13 

0 

somma 18 

e 

prod. 108 sua rad. 10,3923 0 
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Primo 


rad. 0 10,3933 div.Mmic. . 13 


quox.\ 0,86603 tm\i.C0T,iav,(B) 

1,21106 

« 

dopp. 

tolto 

3,42213 

1 


resto 
rad. ^ 

1,42212 

10,3923 


prod. 

scmicorda 

14,77910 

13 

Secondo 

rad.O 10,3933 
scmicor. 13 

totnma 33,3923 23,3923 

quadru. frcc. 34 34 

prod. 

1 

177,34920 

diff. 1,6077 div. som./ 46,3923 
quoz.l 0,03465 
n. cosi. 0,6931 


• 

diflr. . 0,65845 
fr. 6 suo quadrato 36 



prod. 33,70420 



. dopp. 47,40840 .. 


47,40840 


diir. 

corda magg. 

139,94080 

30 

risoli, in ord. areliiv, magg. 370,03 
riault. in ord. arcbir. min. 375,11 

misura richiesta 745,14 

prod. 

3898,22400 div. 
rad.f 10,3923 

quO*,\ 375,11. 

Danqne il rìrestimento della data volta a crociera cilindrica di pianta 
rettangolare e ad archivolti aemiellittici di sesto ribassato j c di misura 
pai. quadrati 
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ARTICOLO XI. 

DELLA UISUBA DELLA SDPBBPICIE DEI PBDVCCI , DETTI ANCBE 
rEtllTACCUI. 

Le difficoltà che si presentano per la esatta misura della snperCcie 
dei peducci ci obbligano a non dare in questo articolo che una sola 
regola , laddove nel relativo articolo nella prima parte ne abbiamo date 
tante, per quante sono le specie di peducci che possono impiegarsi. £p* 
però pegli altri casi farh mestieri ricorrere a'metodi dell'alta matematica 
e contentarsi di una tal quale approssimazione , come meglio stimerà 
l’abile misuratore a seconda dei varii lavori superficiali. 

1 . 

Peduccio lodato ai muri od archivolti eretti sui lati di una pianta rettan- 
gola intera, a sporti laterali uguali tra loro ed aWaltesia del peduccio. 

Avvertimento. —Chiamo sporto laterale del peduccio lo sporto che 
ha verso uno dei suoi lati su cui è affidato a computare dal paramento 
visto dall’altro lato. 

REGOLA. 

Si misuri o l’altezza, od uno dei sporti laterali. 

Dell’altezza, o dello sporto laterale si faccia il quadrato che si mol- 
tiplichi pel numero costante o,38ii. 

Esempio. 

Abbiansi fig. •jytav, j , quattro piloni P, Q, P, S, sormontati' 
da una scodella sferica ; vogliasi la misura della superficie di . uno dei 
peducci affidati agli archivolti voltali sur essi piloni ; il quale è rap- 
presentato iu pianta in dead, ed in elevato in Ga'FG , ed ha i suoi 
sporti laterali ed , ea uguali tra loro , ed alla sua all. iF. 

-Misuro uno delti sporti laterali ae , de, o la sua alt. iF'. e sia di 
pai. 13. E ad un tempo scrivo. — Superficie del peduccio affidato agli 
archivolti eretti sui lati di una pianta rettangola intera , ed a sporti 
laterali di' pai. la , uguali tra loro , ed all’ altezza. 

Fatte le quali cose io poi il seguente 

CÀLCOLO- 
sporto alt. lì 

suo quadr. 144 
n. cost. 0,3811 

prod. ' 54,8784 

Dunque la superficie del dato peduccio è di pai. quadrati 54 , 8784 *, 
e quella di lutti ei quattro che sostengono la scudella, di pai. qua- 
drali 319,51. ’ 
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ARTICOLO XII. 

DELIBA UISUMJ DBllÀ SVfBErtCtB DBt PTASSMOTTOU JBGOU&l (*). 


t. 

Pianerottolo angolare a spicchi. 
REGOLA. 


Si misuri ano dei lati del pianerottolo. 

Del lato si (accia il quadrato, che si raddoppii. 

E t B B P t O» 

Abbiasi un cortile , una porzione della di coi pianta è rappresentata 
nella fig. 6 della tav, 9, e le diverse camere di un appartamento che 
vi aiTaccìano , comunichino tra loro per mezzo di un ambulacro costi- 
tuito dai passetti ABGK ^ EHCB ^ CDLN , uniti agli angoli con 
pianerottoli angolari a spicchi ^ e tutto il muramento sia rivestito di 
stucco. Vogliasi la misura del rivestimento di uno dei pianerottoli, che 
c rappresentato in pianta in EFGB , ed in elevato in gbb'g' : del 
quale i due spicchi sono indicati io pianta nei triangoli EGB , FEB^ 
ed il secondo di questi in elevato in gbo. 

Misuro il lato gb ' , o gb del pianerottolo , che sia di pai. 6. E ad 
un tempo scrivo. — Rivestimento di stocco (o direbbesi qual altro la- 
voro superficiale vi fosse ) del pianerottolo angolare a spicchi , di lato 
pai. 6. 

Con questo dato fo poi il seguente 

CALCOLO. 

lato 6 
SUO quadf*. 36 
dopp. 7 ‘i 


Dunque la misura del riTCSlimenlo di stucco di uno dei dati piane- 
rottoli angolari a spicchi, ossia la superficie sua è di misura pai. qua- 
drati 

(*} Leggi il prologo all' art. XII della 1.' Parte , a pag. oóS. 
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2 . 

Pianerottolo angolare conico (*). 

REGOLA. 

Si mimri lo sporto angolare totale del pianerottolo. 

Dello sporto angolare totale si faccia il quadrato , che si inoltipli- 
chi pel numero costante o,94^l^' 

E s e M r 1 0- 

* 

Abbiasi un cortile, la di cui icnografia è in parte rappresentata nella 
figura 7 della tav. 9 ; e diverse camere di uno stesso piano che vi 
prendono .lume comunichino tra loro per mezzo di un ambulacro 
costituito dai passetti ABCD , BEFG ec. , e da pianerottoli ango- 
lari conici che terminano essi passetti. I muri ai quali tale ambula- 
cro è affidalo, ed il di' sotto di esso siano rivestiti di stacco. Vogliasi 
la misura del rivestimento di uno dei detti pianerottoli , ossia la su- 
perpcie sua ^ e propriamente di quello rappresentato in pianta in CBELy 
ed in elevato in còec'b'- 

Misuro lo sporto angolare totale LB , che sia di pai. 9. E ad nn 
tempo scrivo.— Rivestimento di stacco ( o direbbesi qual altro lavoro 
superficia|p vi fosse) del pianerottolo angolare conico con sporto an- 
golare totale di pai. 9. 

Col quale dato fo poi il seguente 

CALCOLO. 

sport, angol. 9 

suo quadr. 81 

D. cosL 0,9428 

prod. 76,8688 

Dunque la misura del rivestimento di stucco del dato pianerottolo 
angolare conico , ossia la superficie sua è di pai. quadrati 76,37. 
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. 4 , 

ARTICOLO XIU. 

DELLA M1SVB.À DELLA SUPESPICIB DEI PASSETTI PEIfSILI (*). 

1 . 

Passetto pensile terminato da pianerottoli angolari a spicchi, 
REGOLA. 

Si roitari lo sporto e la lunghezza del passetto. 

La lunghezza si moltiplichi per lo sporto , ed il prodotto pel nu- 
mero costante i,57ob (’*J. 

• 

E S BMP I O. 

Per mettere in comunicazione varie camere di un appartamento , c 
renderle indipendenti , nell' interno di un cortile e tutto intorno yavi 
un ambulacro scoverto formato a volta , come è rappresentato nella 
fig. 6 della tao. g; e sia costituito dai passetti pensili KGBA 
eVLN, terminati da pianerottoli angolari a spicchi B£FG, CNOH: 
ed il di sotto di un tale ambulacro sia rivestilo di stucco. Vogliasi l.-i 
misura del rivestimento del passetto rappresentalo in pianta in BEIICy 
cd in elevato in bob' de : ossia la misura della superfìcie sua . 

Misura lo sporto BE del passetto, e la sua lungh. bc aguale il C.- 
e sia BE pai. 6, e BC pai. 4B. Facendo la quale misurazione scrivo. 
— Rivestimento’ di stucco (o direbbesi qual altro lavoro superficiale 
vi fosse) del passetto pensile terminato da pianerottoli angolari a spic- 
chi , e di sporto pai. 6, e lungo pai. 4B. 

Con questi dati fo il seguente 

c A L c o k o. 

Iiingh. 48 
8|iorlo C 

prod. 288 
n. cost. 1,5708 

prod. 452,3904 


Dunque la misura del rivestimento del dato passetto pensile termi- 
nato da pianerottoli angolari a spicchi , ossìa la superficie sua , è di 
misura pai. quadrali 

! *) I.eggi il prologo dell' art. Xlt della prima parte , a pag. oS3 . 

**) Questa regola sappone die li pianerottoli che terminano il passetto aleno 
di tutto sesto ; epperò che la cenlina del passetto sia un quadrante circolare. 
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2 . 

Posatilo pensile terminalo agli angoli dà pianeroUoti angolari coniti, 

REGOLA. 

Si niisuri lo sporlo del passetto sul muro , e la sua lungitezza. 

Là lunghezza si moltiplichi per k> sporto , ed il prodotto pei uu* 
mero costante 1)7976 (*). 

Esempio. 

Per rendere indipendenti varie camere di un appartamento , tnlto 
air intorno di un corhle siavi un ambulacro costituito da quattro pas- 
setti pensili terminati da pianerottoli angolari conici , il tutto come nella 
fig- 7 della fav. ,p, che ne rappresenta la icnografia , e la sezione- Il 
paramento di un tale ambulacro sia rivestito di stucco ; e vogliasi la 
misura del rivestimento del passetto BEFG- , bb'^g. 

Misuro lo sporto EB del passetto che uguaglia cA , e la sua luogb. 
bg'. e sia EB pai. 6,38 , e bg pai. ^8. Facendo la quale misura> 
zione scrivo. — Rivestimento di stocco (o direbbesi qual altro lavoro 
superficiale vi fosse ) del passetto pensile terminalo da pianerottoli an» 
golari conici : e collo sporto sul muro cui è addossalo di pai. 6)38, 
lungo pai. 48 . 

quali dati io poi il seguente 

* CALCOLO. 

' lungh. 48 

sporto 6,38 

proti. 306,24 

u. co»t. 1,7976 ’ ' 

prod. 550,4970 

( 

Dunque la misura dei rivestimento dei d.aio passetto pensile tcniii- 
naio da piaueroltoli angolari conici , ossia la superficie sua è di pai. 
quadrali 55o,5o. 


(") La regola suppone, come è detto neir enunciato, essere il passetto termi- 
nato agli angoli da un pianerottolo angolare conico , il quale pianerottolo an- 
golare conico h la rolla detta dai fianecsi Trompe ,iùr le coin. Onde è clic il 
passetto avrà per centina un arco parabolico dato di specie; imperocché l’ or- 
dinata all’ ascissa del suo punto in sublime dorranno avere sempre il rapporto 
costante di V z ad 1 . 
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CAPO TERZO. 


DBXXi KISOBi DE1X& SDPEBPICIE DEU.E SCALE. 




Da ciò che li è defìo nel prologo al capo terzo della prima parte (pag. aSp, 
s6o) facilmente compreodeii che a volere qui dare le regole per la 
miiara della Miperficie delle scale, biisla dare quelle per la misura della 
superficie delle rampe cui i suoi scalini sono addossati o che essi me- 
desimi costituiscono : perocché comunque esse siano composte , le su- 
perficie delle altre sue singole parti gih si sanno misurare per le re- 
gole date nei due capi precedenti. Epperò cosi per la superficie, come 
facemmo pei volumi , daremo qui solo le regole per le diverse sorte 
di rampe ; e 1’ abile misuratore saprò disceruere per ciascuna delle sin- 


gole parti di una scala a quale regola di questo capo o del precedente 
dovrà ricorrere trattandosi di parti che entrano nella classe delle volte , 
oppurè a quali di quelle del capo primo se si tratti dei muri , dei 


pavimenti , o di altri massi di murazione che entrano nella composi- 
zione della scala medesima. 
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ARTICOLO I. • 

DitlÀ MISUaj DELLA SOFEEPICtE DELLE SCALE COS EAUPE 
A BOTTE COMPLETA. 

1 . 

Rampa a botte semicircolare completa. 

REGOLA. 

Si misuri l’ altezza del pendio della rampa, la lunghezza sua, e la 
corda del suo sesto. 

L’ altezza del pendio della rampa si divida per la sua lunghezza, 
e considerando il quoziente come una delle quantità date della Tàk. (A) 
si trovi ( art. prelim. 5* 6 pog- aaj il risultamenta che vi cor- 
risponde j il quale si moltiplichi per la lunghezza della sampa e per 
la corda del suo sesto. 

Esempio. 

Abbiasi la scala .rappresentata dalla ilg. i, tav. io , in pianta e 
ne' due spaccati secondo LM e PQ. Le diverse parti di muramento di 
tina tale scala siano rivestite di stucco ; vogliasi la misura di un tale 
rivestimento, cioè della superfìcie di tali -sue singole parti. 

1 muri eretti su i lati AB ^ BC ^ CD, del rettangolo ABCD 
costituiscono la camera o gabbia della scala , il muro EF che si eleva 
sino ad e^ ne è il mucleo. A tali muri sono alTidati i riposi o bal- 
latoi interni e le rampe della scala , sull’ estradosso delle quali sono 
posati i gradini; i riposi esterni fermano parte del portico che pre- 
cede la scala, e che si eleva sui i pilastri Ascesa la rampa 

DF arrivasi al primo riposo CFB , cf , df , dal quale si passa alla 
seconda rampa FA , fk , che mena sull’ altro riposo GA , g's che è 
al di sopra del portico DHA , ai , a!d ' , e che forma esso stesso parte 
di altro portico : dal quale riposo si passa sulla rampa km , per la 
quale si ascende al terzo riposo mo che serve di comunicazione tra la 
rampa km c la seguente me posta al di dietro del muro EF, la quale 
mena all’ ultimo riposo ne , nV. Ogni riposo è l’estradosso di due volte 
a crociera cilindriche di pianta quadrata e ad archivolto di tutto sesto , 
connesse tra loro per mezzo di un arco : li scalini di 'ogni tesa sono 
aflidati a rampe a botte semicircolari complete : una simile rampa, senza 
avere scalini al di sopra , che è la , covre la terza rampa di scalini 
km, ed un altra pure senza scalini, che è la sy, covre Tuliima me. 11 soffit- 
to o solajo a, A, covre tutta la gabbia della scala: al di sotto dei scalini della 
prima tesa , e del primo riposo , vi è un masso di murazione abcja: 
ea, è un muro che chiude verso l’ interno l’ultimo bullatojo; a'df un 
simile muro che chiude il vano che resta al di sotto della seconda tesa. 

Li scalini non essendo rivestiti di stucco non entrano neiraltualc mi- 
sura; i loro fronti essendo rettangoli si misurauo moltiplicaudouc la lar- 
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glieua per l' altezza. Le rimanenti parti si descriveranno coll’ ordine sud- 
detto , indicandone di ciascnna le dimensioni , come è prescritto nelle 
regole rispettive , sui quali dati si calcoleranni^ poi per le medesime 
regole le superficie di esse parti : cioè 

l.° Pei tre muri costituenti la gabbia reg. i , art. i , cap. i , pag. 283y 
Pel muro costituente il nucleo della scala reg. i , art. i,pag. aS3 
il quale muro non essendo dappertutto rivestito a causa delle rampe 
esistenti si misurerà a porzione a porzione. * 

3.” Pei pilastri del portico inferiore e dei due superiori re^. a , 
art. 3 , pag, 3/i. 

4'.’’ Per ugni riposo: si misurerà ogni volta a crociera delle due con- 
tigue , reg. I , art. io , cap. a , pag, 366: e si misurerk l' arco interposto 
alle due crociere contigue, come FO, reg. i , art. i , cap. a ^ pag. Ssy. 

5. " 1 parapetti del portico, dei quali n/3 ne è uno, come un muro 
in tela , reg. i , art. i , cap. i , o^. o83. 

6. ° II muro a^ che chiude l'ultimo riposo verso l’ interno , e l'altro 
afe'/' che chiude il vano sottoposto alla seconda tesa : reg. i , art. i , 
cap. 1 , pagt 283. 

•j." Per la superficie delle rampe cui sono addossati li scalini , e quelle 
che covrono le ultime due tese, e che sono le ef , sy , si misureranno 
colla regola che è accompagnata da questo esempio : onde si procederi 
come appresso. 

Misuro l’alt, /t del pendio della rampa , la lungh. sua r( , e la 
corda aS del suo sesto , che è uguale al doppio della sua freccia iv i 
e sia /t pai. ii , rt pai. 3o,ed ai pai. io. È ad un tempo scrivo.— 
Rivestimento di stucco ( o direbbcsi qual altro lavoro superficiale vi 
foSse) della rampa* a botte semicircolare completa che sostiene ì gradini 
della terza tesa, con pendio di alt. pai. ii, lungh. pai. 3o , e colla 
corda del suo sesto di pai. io. 

Coi quali dati per ottenere la misura del rivestimento della rampa, ' 
ossia la superficie sua , fo poi il seguente 

CALCOLO. 

alt. pcnd. 1 1 div. lungh. r JIO 

quoz. t 0,36667 

num. ta».(B) prosi, min. 0,35837 risulL oarris. 1,51908 
diff. 0,00830 
rapp. difl. 0,30 

prod. 0,00249 0,00249 

risolt. D. dato 1,51659 
lungh. 30 

prod. 45,49770 
corda 10 

prod. 454,977 

Dunque la misura del rivestimento di stocco di una delle rampe a 
botte semicircolare completa , che sostiene li scalini della terza tesa della 
data scala c di misura pai. quadrati 
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DELLE SCALE COH EAMPE A BOTTE qOMPLETA 


> 

Rampa a botte stmieUiUica cotnpleta. 

REGOLA. 

Si niisnri la base del pendio delia rampa ^ la iunghezza sua, e la 
corda e la freccia del suo sesto. 

La lunghezza si moltiplichi per la semicorda, e la base per la frec- 
xìa , i due prodotti si sottraggano e Si sommino , la somma si molti- 
plichi per la dilfcrenza, e dal prodotto si estragga la radice quadrata 
che si divida pr) gib ottenuto prodotto della lunghezza nella semicorda. 
Considerando il quoziente come una delle quantità date nella Tjy. {B) 
si trovi ( art. preUmin. 5* 6 pag» 32) il risultamento che vi cor- 
risponde , il quale si moltiplichi per la lunghezza della rampa , e per 
la corda del suo sesto. 

E s E X r I o. 

Abbiasi la scala rappresentata nella fig. a, della tav. tO , in pianta 
e nei- due spaccati secondo • LM , e PQ : e tutto il suo inuraiuenio 
sia rivestito di stucco. Vogliasi misurare un tale rivestimento, vogliasi 
cioè la misura delia superfìcie delle sue singole parti. 

1 muri eretti sui quattro lati ydB , BC , CÒ , £>^, del rettan- 
golo ABCDA costituiscono la camera o gabbia della scala , il vano 
inferiore DH l’ ingresso , i vani superiori che sono nel muro AD i 
lumi. 11 muro EF che arrestasi al piano e^ è il nucleo della scala. 
Essi mori sostengono le rampe della scala , sull' estradosso delle quali 
ne sono ppsati i gradini : e sostengono i riposi o ballatoi. Ascesa la 
rampa 17^ arrivasi al primo riposo CFB , e/y dfy dal quale si passa 
alla seconda rampa FA-yfky che mena sul secondo riposo A ED, ga; 
ed indi per la rampa km si ascende al terzo riposo mo, che fa comu- 
nicar essa coll’altra me posta al di dietro del nucleo EF, per la quale 
si giunge all' ultimo riposo ne , n'e'. Ogni riposo è l’estradosso di due 
volte a crociera cilindriche di pianta quadrata e ad archivolti scmicl- 
littici, congiunte tra loro per mezzo di una piccola botte ad intradosso 
pure semiellittico uguale agli archivolti della crociera. Li scalini di 
ogni tesa sono affidati a rampe a botte seraiellittica completa : simili 
rampe senza avere scalini sul loro estradosso covrono la terza tesa km, 
e la quarta me. 11 solajo ajb, covre tutta la gabbia della scala. Al di 
sotto dei scalini delia prima tesa v’ è un masso di murazione qaf. ea, 
è un muro che chiude vèrso l’interno l’ultimo ballatojo. , 

Li scalini misuransi separatamente , avendo riguardo al loro paramento 
visto ed alla mettitura in opera , come è detto nel prologp al capo 
terzo della prima parte {_pag. a5p): il solajo come si dimostra in questa 
seconda parte che tratta delle superficie , le quali due cose per altro 
non entrano nella misura attuale per non ti solere rivestire di stucco. 
Le rimanenti parti si descriveranno coll’ ordine della fattane descrizione, 
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indicandone di ciascuna le diinensioni , come b prescritto nelle regole 
rispettive ; sui quali dati si calcoleranno poi per* le medesime Tegole le 
superficie di esse parti : cioè 

i.° Pei quattro muri costituenti la gabbia reg. i , art. i -, cap. i, 
pag. 283, ' 

Per le porte d’ ingresso agli appartamenti vanno dedotti dai muri 
AB , DC laterali i vani ch’esse vi lasciano, ed aggiunti il rivesti- 
mento dei fianchi: reg. i , art. a, cap. i, pag. ap5, e reg. 3, art. a, 
capo 1 , pag. 5a. 

3. ® IVr l’ ingresso della scala , e per li lumi suoi , dal muro d’in- 
gresso DA vanno dedotti i vani che vi sono scolpiti : reg. 7 , art. a , 
capo I , pag. 3 o2 , e reR. 47 , art. a , cap. 1 , pag. Q2 , e reg. 3, 
art. 1 , capo 2 , pag. 3ag. 

4 . ® Pel muro costituente il nucleo della scala reg. i , art. i, pag. 283', 
il rivestimento del quale muro va misurato a porzione a porzione, una 
delle quali è aflr. 

5. ® Per ogni riposo si misurerà la superficie di ogni volta a crociera 
delle due contigue , reg. a,. art. io, capo 2 , pag. 36j ; e si misurerk 
l’arco interposto delle due crociere contigue reg. 3, art. 1 , capo 2 , 
pag. 32Q. 

ti.® Il muro ap che chiude l’oltiipo riposo verso l’interno, reg. r, 
art. 1 , pag. 283. 

7 .° Quanto al rivestimento delle rampe cui sono addossati li scalini, 
e quelle che covrono le ultime due tese, cioè le Cf , ty , se ne misu- 
rerà la superficie di ciascuna colla regola di sopra : onde si procederli 
come appresso. 

Misuro la base rs del pendio della rampa , la lungh. sua rt , e la 
corda «S e la freccia del sesto che uguaglia le : e sìa rs pai. 22 , tr 
pai. 25, aS pai. 12 , tv pai. 4* £ ciò facendo scrivo — Rivestimento 
di stucco ( o direbbesi qual altro lavoro superficiale vi fosse ) della 
rampa a botte semiellittica completa di sostegno ai gradini della terza 
tesa (*) , col pendio di base pai. 22 . , lunga pai. 25 , e col sesto di 
corda pai. 12 e freccia pai. 4 > 


t*) Similmente si direbbe della seconda tesa, della quarta tesa, o di quale 
rampa si tr.atti ; similmente direbbesi della rampa a bolle seniietlillica compirla 
di cOTcrtnra della terza o quarta lesa ac si trattasse della rV che covre la lesa 
tm , o dell’ altra sy clic covre la me. 
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Coi quali dati fo poi il segueate 

CALCOLO. 


lungh. 35 

base 33 semicor. 6 

frec. 4 % prod. 150 150 

prod. 88 88 88 

somma ' 3J8 

die 03 62 

prod. 14750 

sua rad. 121,47438 dir. prpd. 150 

0 quoa’X u,8u'J$J 

quoz. 0 0,80983 

n. top. prosi, min. 0,80902 risult. corrisp. 1,36815 

diff. 0,00081 

npp. diff. 0,93 

prod. 0,00073 0,00073 

risult. n. dato 1 , 28740 ' 

lungh. 2 j, 

31,68500 
cor. 12 

prod. 380,22000 


Dunque la misura del rivestimento della rampa a botte semiellitiìca 
completa , che sostiene i gradini della terza tesa della data scala c di 
misura pai. quadri 38o>23 . 
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ARTICOLO li. 


DELLA UISVRÀ DELLE SUPERFICIE DELLE SCALE COE RAMPE A BOTTE 

INCOMPLETA 

. 

1 . 

Rampa a lotte incompleta avente per cenlina un quadrante circolare. 

REGOLA. 

Si misuri l' altezza del peudio della rampa, e la larghezza e Ina- ■ 
ghetza sua, 

L’ altezza del pendio della rampa si divida per la sua lunghezza , e 
considerando il quoziente come una delle quantità rio/e della Taf.^B') 
si trovi ( P'. art. prelimin. 5 - 6 pag. 22) il risuUamento che vi cor- 
risponde j il quale si moltiplichi per la lunghezza della rampa ed il 
prodotto per la sua larghezza. 

Esempio i®. 

Abbiasi la scala rappresentata in pianta e nei spaccati secondo LM , 
NO, nella lig. i della tav. 11. Le singole parti del muramento di 
una tale scala siano rivestite di stocco , vogliasi la misura di un tale 
rivestimento. 

I muri eretti sui quattro lati AB , BC , CD, DA del rettangolo 
AB CD costituiscono la gabbia o camera della scala. Ad essi sono af- 
fidati otto pianerottoli angolari a spicchi , uno dei quali si c segnato 
colle lettere AGEF in pianta , efg nello spaccato secondo LM. Tali 
pianerottoli terminano le sei tese della scala , li scalini delle quali sono 
addossati ( meno la prima che lo c ad un masso di niurazione ) ad 
altrettante rampe a botte incompleta tutte aventi per centina un qua- 
drante circolare di ugual raggio, che è ad un tempo sesto o centina 
delli spicchi o pianerottoli contigui : della quarta rampa veduta per 
di sotto in f'g'q'i^ , i quadranti J''g' , p'q' ne sono le centine o sesto; 
comune il primo collo spicchio contiguo del pianerottolo angolare e'fff 
che è rappresentato in pianta in DF,E,, e l’altro collo spicchio del 
pianerottolo che termina la rampa medesima daU’altro estremo. Nel lato 
DA in vece di rampe vi sono due passetti pensili terminati ai pianerottoli 
medesimi AGEF f DE ,F,\ li quali passetti coi pianerottoli contigui co- 
stituiscono i ballatoi della scala, che insieme cogli altri pianerottoli ne 
sono tutti i riposi. Nel muro AD v’ c il vano d'ingresso nella scala , 
che per essere un vano a fianchi verticali terminato superiormente da 
un semicìrcolo impostalo a livello colla imposta del primo passetto 
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( il tulio come vedesi uello spaccato secomlo NO) ne taglia una lunetta 
ellissoidica oix. Negli altri due muri Alì^ DC sono i vqiii d’ingresso 
negli appartamenti j dimostrali quelli nel muto, AB nello spaccato se- 
condo LM. Tutta la scala è coverta da una volta a gavetta cstrados- 
sata piana , nel succido della quale ù aperto un vano rettangolare clic 
illumina tutta la scala. Ed c chiaro dimostrato dalla fig. come è com- 
posta tutta la scala , e come ascendesi dal pianterreno ai piani superiori. 

Li scalini luisuransi separatanieulc avendo riguardo al loro paramento 
visto ed alla mettitura iu opera, come è detto nel prologo deirai;t. i, 
del capo 3 , della prima parte {pag. l5g ) : le rimanenti parli si de- 
scriveranno coll’ordiue suddetto indicanduiic di ciascuna le dimensioni, 
come c prescritto nelle regole rispettive, sui quali dati presi sul luo- 
go , si calcoleranno poi per le medesime regole le superficie di esse 
parli , e si compilerà la misura del dello livestiinento. Cioè 

l.° Pei quattro muri cuslilueuti la gabbia della scala, capo l , art. i, 
reg. 1 , pag. 

1 ." Dai quali si dedurranno : dal muro d’ ingresso , il vano d’ in- 
gresso, reg. 6 , art. 3, capo i , pag. -3oi ; capo i , àrt. a , reg. aij, 
pag. 75 ) e reg. i , art. i , capo 3 , pag. Say. dal muro a destra i 
vani d’ingresso negli apparlamcuii capo 1 , art. 1 , reg. i, fiag. 2_<y.7, 
e capo I , art. 1 , reg. 3 , pag. Sa : dal muro a sinistra simili vani. 

3. ° Pei quattro riposi angolari si misurerà la superficie dei pianerot- 
toli angolari a spicchi , capo 3 , art. 12 , reg. 1 , pag. 3j6. 

4 . ° 1 due riposi ballatoi misuratisi ognuno iu due |K>rsioiii : misu- 
^nsi cioè i due piaucrotloli angolari a spicchi che li termiuano, corno 
è detto di sopra; ed il passetto pensile iutermedio , capo 3 , art. i3, 
reg. I , pag. 3j8. 

5. ° Per la lunetta ellissoidica otx: capo a , art. 5, rflg. a, /mg. 343. 

G.o Per la volta a gavetta che covre tutta la .scala: capo 3 , art. 4 j' 

reg. 1 , pag. 340 . 

7,0 Dalla quale se ne dedurr'a il vano di luce rettangolare che è 
scolpito nel suo succielo, che si può riguardare come un muro in tela 
la ai cui gross. fosse quanto la gross. del murameulo costituente esso 
succido : capo i , art. 3 , reg. i , pag. agS. 

8.® Pel rivestimento delle rampe a botte incompleta avente per cen- 
tina un quadrante drcolarc, si misurerà per la regola cui questo esempio 
accompagna : così per ruliima rampa misuro l’alt, ay del pendio ddia 
rampa, e la sua largii. X3E c lungh. fiy : e sia «y pai. 8, GE 
pai. IO e ^y pai. 35. E ad un tempo scrivo— Ri veslimcnio di stucco 
^o direbbesi qual altro lavoro superficiale vi fosse ), della rampa a botte 
incompleta avente per cculina un (piadranie circolare , col [leiidio di 
all. pai. 8, larga pai. lo, e lunga pai. a5. 
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Coi quali dati fo poi il leguente 


CALCOLO. 


alt. pcnd. 8 clW. lun^h.f T5 
quoa. ^ 

o. tav. (B) prò», min. 

diff. 
rRpp. diir. 

ptod. 


0,32000 

0,30902 

0,01098 

0,28 


P, 002^3 


riiult. corrJsp. 

1,53260 



risult. n. dato 

1,52975 

luDgb. ramp. 

25 

prod. 

38,24375 

largh. 

10 

prod. 382,43750 


Donqoe'k mistira del meainnento di itneco Mia rampa a botte in- 
oompleia avente per centina od quadrante circolare , e cbe sostiene li 
KoUni deli’ ultima tesa della data scala è di misura pai. quadrati 383,44*. 

E s B ir P T o 2 .® 


Abbiasi la scala rappresentata nella 6g. 3 della far* IO , odia pianta 
e nei due spaccati secondo Ailf , PQ', e la camera della scala , e tutte 
}e volte cbe la costituiscono siano rivestile di stocco. Vogliasi la miura 
di tutto un tale rivestimento. 

Tre muri erètti su i tre lati AB , BC ■, CD del rettangolo A^CD 
postituiscono la gabbia o camera della scala. Quattro volte a botte con 
fronti ad intradosso di tutto sesto estradossaie piane addossale ai muri 
laterali AB , CD come loro piedritti , e due cól fronte posteriore sulla 
parete iulerna del muro di fronte CB e due col fronte anteriore suU’i-r 
alesso piano cbe termina al davanti i muri AB, CD costituiscono quattro 
riposi ballatoi della scala. Dal pianterreno per la prima tesa di scalini 
larga quanto la mct^ della camera ABCD si ascende al primo riposo 
CHIB, ce, c'e', e per la rampa JF, ef al secondo riposo df, 
che per mezzo delle indicale porle immene negli appartamenti al 
primo piano. Da quivi in su, le scalinate si ristringono come chiaramente 
vedesi nella tesa cbe si presenta di fronte , e nell'altra óChlt ve- 

duta di sotto ; le quali lasciano perciò uno spazio libero intermedio , 
indicato in pianu nel rettangolo punteggialo FIHK, a difièrenra delle 
due prime che non lasciano un tale spazio ; ma che in vece ove il 
limite R'ef termina io e' comincia l’ altro confine e'f della seconde 
tesa , mentre il termine i' del confine fi' della terza tesa non è co- 
mune col ponto h! del confine h'I/ dell' ultima tesa ; restandovi così la 
distanza libera i'h'. Delle quali tese li scalini sono sostenuti nella seconda 
da una rampa a botte incompleta avente per centina un quadrante circo- 
lare , come è l’arco^V, e nella terza e nella quarta da una rampa a bolle 
incompleta , avente per centina itn arco circolare, come d's' : queUi della 
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prima tono addossati ad un masso di mutazione che nel disegno inten- 
desi rimosso, £ tutta la scala è coverta da una volta a gavetta incom- 
pleta \ in quanto che manca del gav^tto ntfl lato , avendovi in 
vece i gavetti laterali, ed il saooieio prolungati sino al piano dì fronte 
T- Vogliati la misura della superficie di una tale scala e delle sue 
parti , le quali sono rivestite di stucco , ossìa la misura del rivestimento. 

La superficie di ogni scalino va misurata separatamente per le cose 
dette nel prologo al Capo 3.° della l,* parte ; non mai rivestendosi 
essa di stucco. La tuperucie del fronte della piccola porzione di mu- 
pamento tu cui giace ciascuno scalino misurati fàcilmente costituendo 
un rettangolo. Le rimanenti parti ai descriveranno coll'ordine suddetto 
indicandone di ciascuna le dimensioni come prescrìvono le regole ri- 
spettive date negli articoli precedenti : cioè 

1.0 Per tre muri costituenti la gabbia : capo i , art. i , reg, i , 
png. 2^3. 

a.o Per dedurne i vani d’ingresso negli appartamenti; tre dal muro 
laterale AJ^ , e tre dall'altro DC\ capo i, art. a, reg. i , pag. ap5. 

3.0 Per aggiungervi il rivestimento per le pareti laterali di ciascun 

•vano ; come è delio nel prologo al citato art. a, pag. si avrà 

ricorso alla reg. 3 , dell' art. a del capo I , pag. Sa. 

4-0 Per li quattro riposi: capo a , art. i, reg. i , pog. 3aj. 

5.0 Per la covprrura di tutta la scala si avrà ricorso a quattro re- 
gole : capo a , reg. i , pc^. 3jfo ; ma questa darà la misura della volta 
a gavetta, come se non vi mancasse, come è detto di sopra, il gavetto 
pel lato DA ; il quale perciò se ne dedurrà ; il gavetto componendosi di 
un passetto pensile terminato da due pianerottoli angolari a spicchi , 
e di questi , si misurerà ciò che debhe dedursi pel capo a , art. )3 , 
reg. 1 , pag. 3yS} ed ari, la, reg. i , pag.3j6. — Il lato maggiore 
della volta qui h AB (uguale ab ) accresciuta di òc, che è pure la 
largh. del pianerottolo e lo sporto del passetto, la lungh. di questo è 
BC diminuito di bc. 

fi," Pel fianco di ciascuna rampa, come quello indicalo in s^, come 
un parallelogrammo , di tale figura essendo. 

7 . ° La superficie visibile del muramento su cui sono, addossali li 
scalini della prima tesa essendo quella di un triangolo , si misurerà 
moltìplipaudo la metà della base /3x per pe. 

8 . " La superficie di ciascuna delle rampe a botte incompleta avente 
per ceotina un arco circolare minore del quadrante , e cui sono ad- 
dossati li scalini della terza e quarta tesa si misureranno come prescrive 
la regola seguente a pag. 3gOy e come si mostra nell’esempio che l'ac- 
compagna, 

g." La superficie concava della rampa a botte incompleta coi sono 
addossati li scalini della seconda tesa, come la regola di sopra. 

Misuro l'alt, oy del pendio della rampa, e la sua largb. S'R' c 
lungh. /3y ; e sia ay pai. 10 , S'R' pai. li, /Sy pai. nb. £ ad un 
tempo scrivo. — Rivestimento di stucco (o dircbbesi qual altro lavoro 
superficiale vi fosse ) della rampa a botte incompleta avente per cen- 
tina un quadrante circolare, col pendio di alt. pai. 10 , larga pai. 11 , 
e lunga pai. 36 . 
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Coi quali dall fo poi il seguente 


all. 



CALCOLO. 



peud. IO dir. lungh.r 

26 



qaoz. ( 

o,384ea 



n. Tjtr. (B) pross. min. 

0,374CI 

rùult. corriap. 

1,51113 

•iiff. 

0,01001 



rapp. diir. 

0,32 



prod. 

0,00320 ...... 


0,00320 



risnlt. n. dato 

1, 51095 

; 


lungli. rampa 

26 



proli. 

39,28170 


■ 

largb. 

II 



proli. 

132,13170 


Dunque la misura del rivestimento di stucco della superficie curva 
della rampa a botte incompleta , avente per ceniina un quadrante cir- 
colare , e sulla quale sono addossali li scalini della seconda tesa della 
data scala è di misura pai. quadrati 

2 . 

Rampa a botte incompleta , avente per ceniina un arco di circolo 
minore del quadrante. 

REGOLA. 

Coll’ajuto dei nastro graduato e dello squadro si misuri la lunghezza 
della sezione retta dell' intradosso della rampa, e si misuri la lunghezza 
della rampa. 

Le due lunghezze , della rampa , e della sezione retta del suo in- 
tradosso si moltiplichino tra loro. 

AwertimehtO— P er si misurare per quanto meglio si può la lun- 
ghezza della sezione retta dell’ intradosso, si proceda come sicgue. 

Sulla Vetta che segna la nascita della rampa sul muro cui è addos- 
sata e secondo il suo pendio si applichi uno dei due lati dello squadro, 
ed in modo che l'altro lato dello squadro medesimo , od il suo prolun- 
gamento passi pel canto della rampa che ne limita l’intradosso paral- 
lelamente alla sua imposta ; e fissata con una cordella ben tesa o con 
qualunque altro mezzo la posizione di questo secondo lato dello squadro, 
si muova esso- in modo che mentre con nn suo lato sì appoggia conti- 
nuamente alla della cordella , coll’ altro si mantenga sempre sulla su- 
perficie della rampa; c si segnino i varii punti di questa, pei quali pass.a 
il vertice dello s<|uadro. Si applichi per quanto ò (lossibilc lencndotic 
fisso reslicuio sulla imposta della rampa il uostiu graduato sui detti 
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pumi, c vcdesi la lunglima della porzione di nastro applioaU • una 
tal lunghezza sarà quella della sezione retta dell’iuiradosso della rani^(»). 

. E s B ifr t 0 . 

Leggasi il secondo esempio della regola precedente ( pag. 388 fie 3 
tav. IO ). Quindi come ivi è detto sotto il numero 8 ° , quanto a’ile due 
rampe che sostengono i gradini della terza e quaru tesa si proceda 
coinè in questa regola e detto, e ohe per la quarta e come qui appresso. 

«el modo detto nell avvertimento precedente col nastro graduato e 
collo squadro misuro la lunghezza della sezione retu della superficie 
iuiradosso della rampa ; e risulti di pai. 9,84 ; misuro la lungh. gi 
della rampa medesima, e sia di pai. a- 7 . E ad un tempo scrivo.-— 
Rivestimento di stucco ( o direbbesi qual altro lavoro superficiale vi 
fosse ) della superficie concava della rampa a botte incomplete avente 
per ceiiiina un arco di circolo minore del quadrante ; lunga m 1 . 37 
e colla sezioue rette di lungh. pai. 9 , 84 . o * /> 

Cui quali dati presi sul luogo fo poi il seguente 


CALCOLO. 

luDgh. sez. rette 9,84 
luog. rampa 27 

prod. 265,68 


Dunque il rivestiménto della superficie concava della rampa ii botte 
incompleta che sostiene li scalini della quarta tesa dpl|a date scala è 
di misura pai. quadrati 265 , 68 . 

3. 

Rampa a botte incompleta , avente per cantina 
un quadrante ellittico. 

regola. 


Si misuri la base del pendio della rampa , la sua lunghezza . lo 
sporto suo sul muro laterale, e l’altezza della oentina. 

La base del pendio si moltiplichi per 1’ altezza della ceotina , e la 


(*) Potrebbai ottenere la misura di che si tratte senza raisurarsi in atto la 
litiigliezza della sezione reto dell'intradosso della ram[.a; ma i calcoli che fa- 
il^ r«ch lederebbero conosceozc che noi non «unponiamo avere 

Ire J ^ W- 7), o per lo meno ci avrebbono obbligati a calco- 

Ei.mIò a^biam?I?im I ^ **''“, '* "‘"““•''‘C q“elle che presentiamo. 

I? il metodo di sopra , raedmntc il quale 

tl^avum L misura della suj«rficie di cha si Ual- 

vol’csse lavori superficiali. Che quando si 
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lunghezza per lo sporto -, i due prodotti si sottraggano e si sonunina, 
ia somma si moltiplichi per la differenza ^ e dal prodotto si estragga 
la radice quadrala , che si divida pel già ottenuto prodotto della lun- 
ghezza nello sporto. Considerandò il quoziente come una delle quan- 
tità date della Tav. (5) si trovi { F. art. prelimin. €. 6 , pag. 22 ) 
il risullamento che vi corrisponde , il quale si moltiphchi per la Ino-* 
gliezza della rampa) e pel suo sporto sul muto laterale. 

E s s tt e I o> 

Abbiasi la scala rappresentata dalla fìg. 4 della tav. 10 ^ in pianta 
e nei due suoi ^accati secondo LM , PO', e le parti di muramento di 
una tale scala sieno rivestile di stucco. Vogliasi ia misura di tutto un 
tale rivestimento. 

I tre muri eretti su i tre lati AB, BC , CD del rettangolo ABCD 
costituiscono la gabbia o camera della scala. Quattro volte a botte con 
fronti ad intradosso semiellitlico estradossate piane costituiscono i riposi 
ec , t’d } df , d!f ; hi , h'i' ; Im , fm' , ai quali terminano le quattro 
tese della scala; i di cui scalini per la prima sono addossati ad nn masso 
di murazione ( che nel disegno si suppone rimosso ) per le altre tre 
sono addossati a tre rampe a botte incompleta avente per centina un 
quadrante ellittico: ed ogni una delle quali è tanta larga da occuparne 
due lotta la larghezza BC', per modo che non resta spazio libero nel 
mezzo di esse ) e dove in e' termina il conGoe R'e' delta prima rampa, 
quivi comincia l’altro df' della seconda rf : essendo cosi il quadrante 
ellittico s'r ad nn tempo metà del profilo dell’ intradosso della volta 
del pruno riposo e centina della rampa che sostiene i gradini della 
seconda tesa. Tutta la scala è coverta da una volta a botte con fronti 
ad intradosso semiellittico come la volta che costituisce i riposi. 

A volere la misura di tutto il rivestimento di che si tratta misu- 
rasi quello di ciascuna parte costituente la data scala, per le cose dette 
nelle regole precedenti : cioè 

i.° Pei tre mori costituenti la gabhia: capo 1 , art. i , reg. 1 , 
pag. a83, 

2.0 Si dedurranno dai muri laterali i vani d’ingresso negli apparla- 
meuti, che sono due da ogni parte: per ogni uno capo i , art. a , 
«g- 1» POB- 2p5. 

3.” £ pei vani medesimi si aggiungerà il rivestimento dei suoi fian- 
chi (come è detto nel prologo all’ art. a a pag. igS) capo i, art. a, 
reg. 3 ,pag. 52. Il loro sucdelo non misurasi essendo munito di arcotrave. 

4>*’ Per le volte dei quattro riposi : capo a, art. 1 , reg. 3 ,pag. 3ap. 

5.° Per la volta a botte che covre tutta la scala ; capo a , art. 1 , 
reg. 3 , pag. 3ap. 

6.0 Pel tamburo o tompagno che nel mnro di fronte giace al di 
sotto di esM volta : capo i , art. 3 , reg. 5 , pag. 3/3. 

7. ° 11 rivestimento del poco di muramento detto scannello , e che è 
sottoposto al fronte di ciascuno scalino si misurerà moltiplicandone l’am- 
piezza per l’altezza. 

8. ° 11 rivestimento della parete del muramento cui sono addossati 
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li scalini della prima tesa , si misurerà moltiplicandone la met^ della 
sna base per la sua altezza , essendo essa triangolare. 

9. ° Il rivestimento del fianco delle altre rampe si misnrerli moltipli- 
candone la grossezza verticale pella base della rampa. 

10. ° Il rivestimento della superficie concava di ciascuna rampa , si 
misurerà colla regola che quest' esempio accompagna. Così per la mi- 
sura della rampa della seconda tesa. 

Misuro la base afi del pendio ^ della rampa , la sua lungh. fiy , 
lo sporto suo s'< sul muro laterale t'I', e l'alt, tr ostia yt della cen- 
tina s’r] e sia pai. 34 , fiY >7 i 9 > ^ P^l* ^ 

ad un tempo scrivo — Rivestimento di stacco ( o direbbesi qual altro 
lavoro superficiale vi fosse) della rampa a botte incompleta, con pen- - 
dio di base pai. a4 1 lunga pai. 37 , ed avente per centina un qua- 
drante ellittico di sporto pai. g , ed alto pai. 5. 

Con questi dati lo poi il seguente 

CALCOLO. 


lungh. 37 
base 24 sporto cent. 9 

alt. cent. 5 9 prod. 243 243 

prod. 120 120 120 

somma 3S3 ‘ 

diir. 123 123 

prod. 44849 

sua rad. 31 1,30309 dir. prod. 343 

quoi.0\ 0,86960 


quoz. 0 
n. min. tav. (B) 
dilT. 
rapp. diir. 

prod. 


0,86956 

0,86603 risult.corrisp. 
0,00353 
«.<1 

0,00392 

risult. n.dato 
lungh. 

prod. 

sporto 


1,21106 


0,00392 

” 1,20714 
27 


32,59278 

9 


prod. 293,33502 


Dunque il rivestimento del paramento concavo della rampa a bolle 
incompleta , avente per centina un quadrante ellittico, e che è quella 
cui sono addossati li scalini della seconda tesa della data scala è di 
misura pai. quadrati ag3,34. 
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■Rampa a butte itirom/JÌeta adente per ceriliria un arco parabolico (*). 

REGOLA. 

GoU'ajuto del nastro graduato e dello squadro si misHri la lun^em 
<della sezione Klia dell' iutradosso della rampa , e si misuri la lun- 
ghena sua. 

Le due lunghezze della rampa e della sezione retta del suo intra- 
dosso si moltiplichino tra loro. 

AWE3<TlM£^TO — Se non ci fossimo imposto il dovere di non aver 
ricoTSO ueppure alla trigonometria ed ai logaritmi {Proemio pag. 7 ), 
potremmo aver la misura della superficie della rampa di che si tratta 
senza misurare meccanicamente la lunghezza dell'arco che è sezione retta 
della superficie concava della rampa : la qnal cosa vnole la regola , co- 
munque non si possa fere commodaroente. Epperò giova l' avvertire 
come possa procedersi per quanto meglio si può ad una tale misurazione. 

6 uila retta secondo la quale nasce la superficie concava della rampa 
dal muro cui è addossata si applichi unò dei due lati dello squadro , ed 
in modo che l'altro lato ddio squadro medesimo, od il suo prolungamento 
passi pd cento della rampa che ne limita la Superficie concava parallela- 
mente alla sua nascita^ e fissala con una cordellina ben tesa o con qualun- 
que altro meuo la posizione di questo lato delle squadro , si muova que- 
sti in mauiera che mentre con un suo lato si appoggia continuamente 
alla delta cordella, coU’altro si mantenga sempre sulla superficie della 
rampa; e si scgniuo i varii punti di onesta pei quali passa il vertice dello 
squadro. Si applichi per qnaoto meglio si può il nastro gradualo sai detti 
punti lenendone Testrerpo fisso su quel ponto che giace nella linea di na- 
scita , e si veda la lunghezza della porzione applicata del nastro: una tal 
lunghezza sarà quella della sezione retta dell'intradosso della rampa. 

E s t uno. 

Abbiasi la scala indicata in pianta e nei due suoi spaccati secondo 
Z.Af, NO nella fig. 2, della lav. tt. Sia tutta una tale scala rive- 
stila di stucco ; vogliasi la misura di un tale rivestimento. 

Per essa si ascende a due appartameuti : in uno dei quali si ha l’in- 
gresso per la porla « , neH'altro superiore per la porla y scolpita nel maro 
RC. Per la prima tesa di scalini che sono addossati ad un masso di mura- 
zione si arriva ad un pianerottolo angolare conico CE, ce. Al quale è ap- 
poggialo col suo estremo inferiore una rampa a bolle incompleta, poggiata 
dall’altro capo ad un altro pianerottolo angolare conico BEA, bff che pre- 
cede l’ingresso x, ed è lateralmente addossata al muro eretto sopra BC: 
rampa che sostiene i scalini della seconda tesa. Similmente un'altra rampa 

(*)Tali rampe sono in buona architettura terminale a due pianerottoli ango- 
lari conici : e cosi è nell' esempio che segue. 
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MLI.E SCAEE COS RAMPE A BOTTE IHCOMPLETA. 

a bolle incompleta è teniiinata da sotto al pianerottolo bf , e da sop>a 
all’altro AGÌ\ il qoale ad un tempo è termine inferiore della rampa 
dell’ ultima tesa, come il pianerottolo I)H^ dh, che precede l’ingresso 
al piano superiore, la termina di sopra. E manifesto l’uflÌEio di ciascuna 
rampa la centina delle ^ualì è un arco parabolico identico a quello 
che contorna l’ intradosso di ciascun pianerottolo nel suo .attacco colle 
rampe contigue. 1 muri eretti sui lati AB , BC ■, CZ>, DA del ret- 
uogolo AB CD, ai quali sono affidati i quattro pianerottoli, e le quat- 
tro rampe da un lato , costituiscono insieme la camera o gabbia della 
scala , fa quale tutta intera è coverta da una volta a gavetta sostenuta 
dai quattro muri medesimi. Le due porte cbe al pianterreno sono scol- 
pite nei muri AB , CD sono d’ingresso nella scala , il vano scolpito 
nel moro BC è un fineslrone che la illumina tutta. 

Li scalini non sodo rivestiti di stucco , essendo essi di nuda pietra: 
bensì lo sono i fronti deUi scannelli cbe giacciono di sotto aa ogni 
scalino. Per misurare adunque il rivestimento di stucco della data scala 
si procederk come segue : cioè 

1.0 Per li muri AB, BC , CD, DA costituenti la camera della 
scala : capo i , art. i , reg. i , pag. iS 3 . 

а. o Dai mori AB, €D si dedurranno i vani d’ ingresso negli appar- 
tamenti capo I , art. a., reg. 6., pag. 3 oi e quelli d’ ingresso nella scala , 
e vi si aggiungerli il rivestimento dei fianchi (come è detto nel prologo 
all’ art. a , pag. 2gS ) per la reg. 35 , art. a , capo i , pag. 82 , ed 
il rivestimento nell’ archivolto dei vani stessi art. t , capo a , pag. 3 vj. 

3.0 Dal muro BC si dedurrà il vano di fineslrone , capo 1 , art. 2, 
reg. 6, pag. 3 ot e vi si aggiungerh il rivestimento delli squarci art. 2, 
capo f , reg. 44 > P^‘ 9^ ^ quelli pel rivestimento deUo squaicio 
superiore. 

4.0 Per la volta che covre urna la. scala, capo a, art. 4 > reg. 1 , 
pag. S40. 

5 .° Per li quattro pianerottoli angolari conici , ai quali mettono capo 
le quattro tese, e che fermano i riposi della scala: capo a, art.' sa, 
reg. a , pag. J77. 

б. ° Per la prima tesa si misurerà la base e l’ altezza del fianco del 
masso di murazione cui sono addossali li scalini , e la base si molti- 
plicherà per la- metà dell’altezza. 

7.° Facilissima sarà la misura del rivestimento del fronte di ciascuno 
scannello sottoposto al suo scalino, essendo quel fronte un rettangolo: 
perciò se ne misurerà la base e Talt. che si moltiplicheranno. 

8.0 Similmente facilissima è la misura del rivestimento del fianco 
etb di ciascuna rampa, polendosi ridurre a quella di un rettangolo avente 
per base la base afi della rampa, e per altezza la grossezza della volta 
della rampa alla sua cima li che perciò uguaglia il prodotto di quella 
base della rampa per la grossezza sua <e alla sommità. 

J ).” Per le rampe cbe sostengono li scalini delle altre tre tese si pen- 
erà come è detto nella regola di sopra. Così per la rampa GIKF. 
Misuro nel modo detto neiravvertimento la luugh. della sua sezione 
retta che sia di pai. ij e misuro la lungli. ^ della rampa che sia di 
pai. 4^' £ II» tempo scrivo— Rivestimento di stucco nella superficie 
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concava della rampa a tiolle incompleta avente per centina 
parabolico , che aoatiene i gradini della terza tesa di scala j e 
è lunga pai. 43, ed ha la sezione retta del suo intradosso lunga 
Con questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 

tuogh. rampa 43 
sua s«z. retta 17 

prod. 731 

Dunque il rivestimento della superficie concava della datt 
di misura paL quadrati 73 i. 


nn arco 
la quale 
pai. 17 . 


rampa è 
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ARTICOLO III. 

BELLA msVKA DELLA SVPBEFtCtB DELLE SCALE COlf HAIEPE 
A SAGOMA RAMPABTB. 

Colali rampe più che quelle a botte incompleta , hanno oltre alla 
superficie concava inferiore che è d' intradosso , due superficie piane 
laterali terminale dalla linea reità di subliinitk , dalla sagoma della 
ran^ , e dalle rette tangenti ai punti di nascila dì essa. Le quali su- 
perficie laterali essendo così terminate , non è molto facil cosa il mi- 
surarle ^come è per la superficie laterale di una rampa a botte incom- 
pleta , ove essa è un parallclngraniino. Epperò nelle sole due regole 
che in questo articolo daremo ( per le cose dette nel prologo all’ana- 
logo art. 3 , nella prima parte , pag. 2j6 ) distingueremo due parti; 
l’una che impara a misurare ciascuna delle dette superficie laterali ^ 
l'altra che ne impara a misurare la superficie concava (*]. 

1 . 

Rampa a sagoma ran^iante eUitlica. 

REGOLA. 

Ptr una delle superficie laterali. — Si misuri la base della linea di 
pendio , la distanza del punto medio di questa dal punto della sagoma 
che trovasi sulla verticale che passa per esso punto medio , e la di- 
stanza del punto medio stesso dal punto dell' estradosso clic trovasi 
sulla medesima verticale. 

La distanza del punto medio della linea di pendio dal punto della 
sagoma sulla stessa verticale si moltiplichi pel numero costante o,n854 
ed il prodotto si sottragga dalla distanza nel punto medio della linea 
dì pendio dal punto dell estradosso che è sulla verticale medesima; la 
differenza si moltiplichi per la base del pendio. 

Per la superficie concava— Si misuri la lunghezza della linea di pen- 
dio della rampa , e la sua base, la distanza del ponto medio di quella 
dal punto della sagoma che trovasi sulla verticale che passa per esso 
punto medio, e la larghezza della rampa. 

Si facciano i quadrati della meth della linea di pendio c della di- 
stanza del punto medio di questa dal punto della sagoma sulla stessa 
verticale , e si addizionìuo. La distanza del punto medio della linea di 
pendio dal punto della sagoma sulla stessa verticale si moltiplichi per la 
nase della stessa linea di pendio , ed il prodotto separatamente alla otte- 

(“j Non sempre è necessario misurare entrambe tali superfìcie laterali ; ed è 
perciò che la regola porge la misura della siipcrflcic di ciascuna di esse : che 
SCSi doretseso misurare insieme basta raddoppiare il risul lamento che la regola dò. 
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nuta somma dei dac quadrati si aggiunga , e da essa somma si sottrag- 
ga; e di ciascuD risultamento si estragga la radice quadrata. Del pro- 
dotto delle due radici pure si estragga la radice quadrala che si rad- 
doppii, e poi il doppio si divida per la somma delle due prime ra- 
dici ; e considerandoue il quoziente come una delle quantità date della 
Tjr. (B) si trovi il risultamento che vi corrispoude , il quale si mol- 
tiplichi per la gik ottenuta somma delle due prime cadii;i, e per la 
larghezza della rampa. 

EsBuricy. 

Abbiasi la scala rappresentata in pianta , in elevato e nei suoi spac- 
cati secondo LM , PQt nella fig. i, tav. <a; e sia tutta rivestita di 
stucco. Vogliasi la misura di un tale rivestimento. 

I tre muri BC , CD eretti sui lati del rettangolo ABCD costi- 
tuiscono la camera o gabbia della scala , la quale è aperta a giorno 
nel lato AD. Sul piauo verticale AD sono ì fronti di due portici 
soprapposti l’uno all’altro come vedesi nella metk del prospetto, l’uno 
al pianterreno e l’altro al primo piano, ed ogni uno composto da una 
volta a botte addossata ai quattro pilastri E , E' , F , F' , e dx due 
volte a padiglione di sesto riamto che tengono immezzo la volta a botte, 
r una addossata al moro AB ed ai. pilastri 1’ akra al muro 

CD ed ai pilastri F^ e tutte estradossate piane ad egual livello. 

Simiglianti volte sono erette ool fronte posteriore sul par:iineoto CB 
del muro di fronte della gabbia , su i muri ed i pilastri E" , F' alti 
quanto li E, E', F, F , mti piantati sul pavimento Ig, del primo 
riposo C'F'FH'BC della scala, per modo che, come vedesi nel pto- 
roetlo e nella sezione secondo PQ , l’estradosso di esse volte è in <». 
ou un muramento prismatico piantato sa FF'G'G' , ed indicato a 
puntini proiettato in yici sono addossali li scalini costituenti la prima 
tesa di scafa , per la quale si ascende dal pianterreno sui primo ri- 
poso Secondo il senso dei muri AB, CD sono alle volte a spicchi 
contigue col muro AB addossate due volte a sagoma rampante continua, 
ossia ellittica oeA, a!e F , e che hanno uno dei fronti sul paramento 
interno del muro laterale sinistro AB-, ed alle due volte a spicchi 
contigue al muro DC , è addossata uu altra volta o rampa a sagoma 
rampante continua, che ha uno dei due suoi fronti sul paramento in- 
terno dell’altro muro laterale CD sull’ estradosso delle quali volte 
sono addossati li scalini della seconda, terza e quarta tesa della scala. 
Asceso dal pianterreno sul primo riposo Ig, per la seconda rampa ascen- 
desi secondo Ik al secondo riposo kh ;■ da quivi per la terza rampa se- 
condo kl' al lerao tiposo /'e', e per l’ultima rampa secondo /'le' si passa 
dal riposo /'g* all’ ultimo hfk! . Dal secondo e dall ultimo riposo si entra 
negli appartamenti pei vani d’ingresso A, S. Tutta la scala è coverta 
da una gran volta a botte di sesto ribassato ad intradosso semiellitticn. 

A volere la misura del rivestimento di stucco di tutta una tale scala 
è uopo misurarne la superficie delle sue singole parti, ad eccezione delli 
scalini che non mai si rivestono di stucco, ma sogliono farsi di nuda pietra. 
Onde ti fata secondo che è detto nelle telative regole precedenti. Cosi ; 
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wt. I , reg. I , 


1 . * Pei tre muri cosùluenti la gabbia, capo i 
pof>. 283. 

2 . ° Pei vani dMogreiao A, da dedurti dal muro AB , e pegli op- 
posii da dedursi dal muro CD : capo i , art. a , reg. i , pag. 2g5. 

3° £ pei vani medesimi ti aggiuogerk il rivestimento dei tuoi fian- 
chi ( come è detto nel prologo ali' art. a ) capo i , art. a , reg. 3 , 
5a. Il succielo non misurati essendo guernito di arcotrave. 


Pel rivestimento dei pilastri E , B', F, F* , pei aoprapposti e 
pei due E", F" : capo i , art. 3 , reg. a , pa^. ìli. 

5. * Pel rivestimento del masso prismatico accennato ia fbd^ è chiaro 
doverti misurare 1' area del triangolo fbd ; ossia misurarsi la sua base 
ed altezxa, e quindi moltiplicare la prima per la metà della seconda. 

6 . " Pel rivestimento dei muro bina che forma da un lato piedritto 
della volta a botte il di cui estradosso forma primo riposo : capo i , 
reg. I , art. i , pag. 283 ; ed è mestieri per la faccia esteriore prendere 
per altezza tutta T alt. £/ , e per la faccia opposta anteriore prendere 
per alt. bx sino alla imposta della volta a botte da esso muro sorretta. 

•}." Per la volta a notte di tutto testo che forma riposo , capo 3 , 
art. I , pag 3%j, 

8 .° Per le sei volte a padiglione di sesto rialzato projettate in pianta 
in DFFGf^ CC'F'Ky lE'EPB, EE'A-, capo a, art. a, reg. 3, 
pag. 336. 

7 . ” Le tre volte a. botte di tutto setto, che sono ciascuna immezzo 
a due volte a padiglione; capo a , art. 1 . reg. 1 , pag. 32j. 

io.° Pel muramento del prospetto della scala messo al di sopra del- 
r ultimo riposo: i pilastri capo i , art. 3 , reg. a , pag. 3il : ed il 
rimanente per la faccia verso l’ interno della scala capo i , art. 3 , 


«g 


5, pag. 3/3 i e capo i, art. a, reg. a, pag. affé, sottraendo 
risultamento cheti oUerrh per quest' ultima regola all' altro che ti ot- 
tiene per la precedente: e per la fàccia verso l'esterno capo i , reg. 1 , 
pag. Ò83, e capo i , reg. a , pag. affé , sottraendo pure dal risulta- 
meuto che ti ottiene per la prima regola quello che porge la seconda. 

1 1 .<> Per la volta cne covre tutta la scala , capo a , art. 1 , reg. 3 , 
pag. 3aff. 

la." Per le tre rampe a sagoma rampante continua , ossia ellittica, 
li procederà come è prescrìtto nella regola cui quesf esempio serve di 
chiarimento j e che applicata alla seconda rampa è come segue. 

Per la sitperficie piana laterale. — Misuro la base bf della linea di 
pendio ab ; ed applicando al punto a 1 ' estremo del nastro graduato 
lo svolgo , e tenendolo teso per quanto è possibile lo ^plico al punto 
b , accomodandolo così secondo la linea di pendio ab. Fissato il punto 
i medio di , che sarà ove è la numerazione medi della numera- 
zione che cade in £ , fo passare per un tal punto i il filo a piombo 
appoggiandolo sul fronte aeblka delia volta ( F. art.prelim. pag. i3 
e del filo a piombo misuro la parte ie intercetta tra la linea di pendio 
ab e la curva o sagoma oe&,e l'altra io intercetta tra la linea di pendio me- 
desima e la retta hi estradosso della volta, che debb' essere ordinaria- 
mente parallela alla linea di sublimità cd : sarà ie la distanza del ponto 
medio della Ihiea di pendio dal punto della sagoma che trovasi sulla 
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verticale die pasta per esso , ed io la disianza del ponto medio stesso 
dal ponto dell' estradosso che trovati sulla verticale medesima. £ così 
misurate le cose risulti ^ pai. 3i , ie pai. g , io pai. ii ; facendo la 
quale misurazione scrivo — Rivestimento di stucco della soperfìcie piana 
laterale della rampa a sagoma rampante continoa , ossia ellittica , su 
cui sono addossati li scalini della seconda tesa , colla base della sua 
linea di pendio di pai. 3i , il di cui punto medio è distante dal punto 
della sagoma il quale è sulla stessa verticale per pai. g e distante dal 
punto dell’ estradosso che è sulla verticale stessa ^r pai. ii. 

Fatte ie quali cose sul luogo fo poi il seguente 

CALCOLO. 

n. cosi. 0,7854 

disl.saguin. 0 (lUt. estradoss. It 

prod. 7,0680 7,0886 

diH. 3,9314 
base pend. 31 

prod. 111,8734 


Dunque il rivestimento di una delle superfìcie piane laterali della data 
rampa e di pai. quadrati 131,87. 

Per la aupeificie concava. —Misuro la lungh. ab del pendio ab della 
rampa che sia di pai. 34 ) e quindi nel modo detto di sopra misuro 
la lÀse b^ del pendio , e determinato il ponto medio t della o 3 e la 
distanza iC', del punto t dal punto e della sagoma aeb che è sulla stessa 
verucale che passa per i , e misuro la largh. E' IP della rampa. Fa- 
cendo la quale misurazione ad un tempo scrivo— Rivestimento rii stucco 
della superfìcie rxincava della rampa a sagoma rampante ellittica larga 
pai. 10,5 col pendio lungo pai. 34 > e di base pai. 3 i , il punto me- 
dio della quale linea di pendio è distante dal punto della sagoma il quale 
è sulla stessa verticale pai. g. 

Fatte le quali cose sul luogo fo poi il seguente 

CALCOLO. 


370 


J79 

somma 649 s. rad. 25,47 
diff. 9t 5. rad. 9,54 9,54 

prod, 242,9838 sua rad. 15,58797 
dir. somma rad.l35,ot 

0 quoz.t 0,44524 


quadr, scmipcnd. 289 
quadr. disi. sag. 81 

somma 37u 
base pend. 3 1 
dist. sag. 9 

pro»l. 279 .. 279 
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qiioi. 0 0,44524 

n. fai’. (B) J)r. min. 0,43837 

difl'. 0,00087 
rapi’. diflT. 0,38 
prod. 0,00261 


ripulì, corrisp. 


risali, rich. 
somma radici 
prod. 
largii, rampa 
prod . 


1,49237 


0,00261 

1,48976 

35,01 

25,15650 

10,5 

547764325 


Dunque la superfìcie concava della data rampa è di misura palmi 
quadrali 547,f>4’ 


2 . 

Rampa a sagoma rampante discontinua , composta di due archi 

circolari. 

RÈGOLA. 

Per una delie superficie piane laterali. — Si determini il punto di 
sommità della sagoma, cd il punto dell’ estradosso che è sulla stessa 
verticale , e si misuri la parte di essa verticale intercetta tra i detti 
punti , le due parli inferiore e superiore della retta di estradosso in cui 
la verticale medesima la divide , le corde e le frecce degli archi infe- 
riore e superiore in cui la sagoma è pure da essa divisa, e la base del 
pendio della rampa. 

Si calcolino le lunghez 2 e degli archi corrispondenti alle dette corde 
e frecce degli archi inferiore e superiore della sagoma ( F". art. prelim. 
pag. l 8 ). £ l'arco corrispondente alla corda inferiore si sottrala dal 
doppio della parte inferiore della retta di estradosso ; e la differenza 
si moltiplichi pel gih trovato quoziente della somma dei quadrati della 
semicorda e freccia dell’ arco inferiore per la doppia sua freccia. Si- 
milmente r arco corrisponde alla corda superiore si sottragga dal doppio 
della parte superiore della retta di estradosso ; la differenza si molti- 
plichi pel gik trovato quoziente della somma dei quadrati della semi- 
corda e freccia dell’ arco superiore per la doppia sua freccia, l due 
prodotti si sommino ; ed alla somma si aggiungi il prodotto della base 
del pendio per la distanza dei determinati punti della sagoma e dell’e- 
stradosso. 

Per la superficie concava. — Si determini il punto di sommit'a della 
sagoma , e si misurino le corde e le freccie degli archi inferiore e su- 
periore ad un tal punto , e si misuri la larghezza della rampa. 

Si calcolino le lunghezze degli archi corrispondenti alle dette corde 
e frecce degli archi inferiore e superiore della sagoma ( F. art. prelim. 
pag. 18 ), le ottenute lunghezze si sommino , e la somma si moltipli- 
chi per la lunghezza della rampa. 

5i 
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Essupio. 

Da un edifizio ( fig. 3 ta». is ) A ìì passi all’ altro B per mezzo 
della scalinata kl addossala ad una rampa a sagoma rampante aeb co- 
stituita dai due archi circolari ose, eib. Una tale rampa sia rirestila 
di stucco , sia rivestila di stucco cioè così la superGcie concava infe- 
riore, come le due sue superGcie laterali. Vogliasi la misura di un tale 
rivestimento. 

Per le superficie piane laterali. — Comincio dal determinare il punto 
di sommilk e della sagoma axeib ^ che. in una stessa verticale è il più 
alto su i punG della linea di pendio ab : per fare la qual cosa applico 
un’asta rettilinea qualunque , od una funicella sottile e ben tesa ai punti 
a , £ , e quindi lo strisciare sul fronte della rampa il nastro graduato 
per modo , che mantenendosi sempre verticale il suo estremo si muova 
per ab \ \\ punto e della sagoma corrispondente alla più alta nume- 
razione del nastro graduato di tutte quelle che successivamente si tro- 
vano sulla sagoma asetb, sarà il suo punto di sommità. Misuro quindi 
la parte eo della verticale iox , che passa pel punto di sommità e , in- 
tercetta tra la sagoma e la retta di estradosso kl , la parte inferiore 
ol e superiore ok della retta kl di estradosso nelle quali dalla verti- 
cale medesima ix è divisa , misuro la corda e la freccia , ae , del- 
l’arco inferiore ose , e be ^ sy del superiore bse , nei quali la centina 
asetb da essa verticale ix è divisa \ e misuro la base afi del pendio ab 
della Tampa: e sia eo pai. a, ol pai. 19,5 ok pai. id,5, oc pai. 3a, 
«j3 pai. 5 , eb pai. 16 , sy pai. ^ , qf pai. 3l,5. Facendo la quale 
misurazione scrivo— Rivestimento delle facce piane laterali della rampa 
a sagoma rampante discontinua grossa al punto di sommità pai. a , 
il quale è situato in modo che la verticale che passa per esso divide 
la retta di estradosso in due partì , la inferiore dì pai. 19,60 , c la 
supcriore di pai. i3,5i e la sagoma della rampa nei due archi circo- 
lari che la compongono , l' inferiore di corda pai. 3a e freccia pai. 5, 
ed il superiore di corda pai. 16 , e freccia pai. 4 ì essendone il |>en- 
dio di base pai. 3i,5. 

Con questi dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 


f fietcrminaz, lungh. 

are. inferiore, ) 


s^mic. 16 suo qii&dr. 

256 


Irec. ( suo quadr. 

25 


somma 

281 dir. |)er ilopp. fr. < 

IO 


0 1 . qiioz. \ 

28,1 
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millevol. cor. 32000 dir.per i. qiioz.0/ 

28,1 


cor. Ut.( 

1139 


cor. mio. 

1138 are. corrisp. 

r 1204,28 



1 6.82 

diff. 

1 are. corrisp. 

0,87 


are. corrisp. alla cor. 

1210,97 


I. quoz. 

28,10 


prod. 

34028,26 


div. mille 

34,03 

( deleminaz. lan^ 

. are. tuperiort. ) 


semic. 8 suo quadr. 

64 


frec. 4 suo quadr. 

16 


somma 

80 div. per dopp. fr.f 

8 


0 I. quoz.l 

10 

mille Tol. cor. 1 8000 div. per i.quoz.1 

IO 


cor. tav.| 

1600 


cor. min. 

1599 are. corrisp. | 

1850,05 

2,91 

diff. 

1 are. corrisp. 

0,87 


are. corrisp. alla cor. 

1853,83 


I. quoz. 

10 


prod. 

18538,30 


div. mille 

18,54 

dopp. par. infer. estr. 

39 


luDgh. are. infer. 

34,03 


diff.*" 

4,97 


1 . quoz. 0 

28,1. 


prod. 139,657 

139,657 

dopp. pari, super, estr. 

27 


luDgb. are. super. 

18,54 


diir. 

8,46 


1 . quoz. # 

10 


prod. 

84,60 

84,60 

base pendio 

31,50 


gross. sommi! A 

2 


prod. 

63,00 

63,00 


somma 

267,257 


Dunque il rivestimento di una delle superficie piane laterali della 
data rampa è di misura di pai. quadrati 287,357, e quindi entrambe 
di pai. 574,51. 
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Per la tuperficie concava. — Deterniino come ho detto di sopra il 
punto di sommità e della sagoma della rampa , e quindi misuro le corde 
e le frecce , oc , dell' arco inferiore nxe , del superiore bie, 

nei quali la centina è divisa nel determinato punto di sommità e -, e 
misuro la larghezza della rampa : e sia oe pai. 3a , a/3 pai. 5 , eh 
pai. i6, <7 pai. 4 ; c I3 largb. sia di pai. 11. Facendo la quale mi- 
surazione scrivo — Rivestimento di stucco della superficie concava della 
rampa a sagoma rampante discontinua col punto di sommità situato in 
guisa da dividere la sagoma della rampa nei due archi circolari che la 
compongono , l’ inferiore di corda pai. 3a e freccia pai. 5, ed il supe- 
riore di corda pai. i5 e freccia pai. 4 i •essendo larga pai. 11. 

Coi qCiali dati fo poi il seguente 

CALCOLO. 

(delerminaz.lungh.arc. inferiore. ) 

Come sopra, che abbiasi come qui trascritto: onde si ottiene lungh. 
dell’ arco inferiore di pai. 34, o3. < 

( delerminaz. lungh. are. superiore. ) 

Come sopra , la quale operazione abbiasi come qui trascritta : onde 
SI ottiene la lungh. dell’ arco superiore di pai. i8,54> 

lutigli, are. infer. 34,03 
lungTi. are. super. 18,54 

somma 52,57 

largh. Il 

prod. 578,27 


Dunque la misura del rivestimento di stucco della superficie concava 
della data rampa è di misura pai. quadrati 678,37. 


F INF. 
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PROEMIO pag. 5 

ARTICOLO PRELIMINARE 


S. i. In che consiste la misura di una fabbrica. g 

5. a. Del palmo e delle sue di\/isioni 9 

Regola 1. Dato li antichi minuti di un palmo, trovare i centesimi 

che vi corrispondono io 

a. Dato i centesimi di palmo , trovare i minuti antichi 

corrispondenti 11 

§. 3 . Dei multipli del palmo , ossia del Passetto , della Can- 
na , e della Catena * 11 

Regola i. Dato un numero di carme antiche , trovare il numero 

di canne legali che vi corrisponde i a 

a. Dato un mwu’ro di carme legali , trovare il numero 

di carme antiche che vi corrisponde i 3 

€. 4 * Pfl Nastro Graduato i 3 

5. 5 . Del Filo a piombo e della Squadra i 4 

§. 6. Delle Tavole ruuneriche messe in fine del Marmale e 

del modo da servirsene i 5 


DELLA TAVOLA (A). 

Regola i. Data una corda della tavola, trovare la lunghessa del- 


l’arco corrispondente 16 

a. Dato un arco di circolo, trovarne la lunghetta 18 


DELL.V TAVOLA (B). 

Regola 1. Dato uno dei numeri notati nella tavola (BJ , trovare 
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il risldtcunento delle operazioni che dovrebbero cse- 

^ni su di esso 

2 . Vaio un numero compreso Ira due di quelli notati 
nella tavola (B) , trovare il risidt amento delle opera- 
zioni che dovrebbero eseguirsi su di esso a 3 

$. 7 . Veli’ Unità di prezzo , e dei Magisteri 


PARTE PRIMA 

MISURA DEI VOLUMI. 


• CAPO PRIMO. 

■>ELIA MISURA DEI MURI. 


PROLOGO 39 

ARTICOLO I. 

DBllA MISURA DEI MURI HBSI. 

Regola i. Muro in tela 39 

3 . Magistero per la minore grossezza nei muri in tela . . 3 1 

3. Muro in tela con contrafforti di pianta rettangolare ed 

a fianchi verticali 3s 

4 . Magistero per la terza e quarta faccia , nei muri in 

tela con contrafforti di pianta rettangolare ed a 
fianchi verticali 33 

5. Muro in tela con contrefforti di pianta trapezio 34 

6 . Magistero per le terze e quarte facce nei muri in tela 

con contrafforti di pianta trapezio 35 

7 . Muro in tela con contrafforti di pianta triangolare., 36 
y. Magistero pel paramento maggiore , nei muri in tela 

con contrafforti di pianta triangolare 38 
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9. Maro in tela con contrafforti o senza, e con arcate 

cieche 

10. Magistero pegli archivolti nei muri in tela con contraf- 

forti o senza ad arcate cieche di tutto sesto 

1 1 . Magistero pegli archivolti nei muri in tela con contraf- 

forti o senza, ad arcate cieche e di sesto scemo..., 
ia. Muro diritto di pianta circolare 

1 3 . Magistero per la curvatura di un muro diritto di pianta 

circolare 

14. Muro diritto di pianta semicircolare 

1 5 . Magistero per la curvatura di un muro diritto di pianta 

semicircolare 

16. Muro diritto di pianta ad arco di circolo 

15. Magistero per la curvatura di un muro diritto di pianta 

ad arco di circolo 

18. Muro diritto di pianta ellittica 

19. Magistero per la curvatura di un muro diritto di pianta 

ellittica 

:io. Muro diritto di pianta semiellittica 

21. Magistero perla curvatura di un muro diritto di pianta 

semiellittica 

22. Maro a scarpa di pianta retta 

23 . Muro a scarpa di pianta circolare 

24. Magistero di un muro a scarpa di pianta circolare , , 


39 

39 

4 » 

42 

43 

43 

44 
44 

46 

46 


48 

48 


49 

50 


ABTIGOLO II. 


BKltA StlSt/RA DSt MURI TRAFORATI. 


Resola 1 . Regola generale per computare il prezzo di un muro 

traforato, date che sieno le unità di prezzo 5l 

2. Vaiu) ìlei nuiri in tela , di porta 0 balcone rettimgoiare , 

a fianchi paralleli 52 

3. Magistero pel paramento in un vano di porta o bal- 

cone rettangolare a fiam'hi paralleli, in lut muro in tela. 52 

4. Magistero per la piattabanda di un vano rettangolare 

a fianchi paralleli in un muro in tela 53 

5. P'ano , nei muri in tela , di porta o balcone rettan- 

golare , con squarci ai fiancld 54 

6. Magistero pel paramento di un vano di porta o balcone 

rettangolare con squarci ai fianchi , praticato in un 
muro in tela 55 

7. Magistero per la piattabanda di un vano in un nmro 

diritto , di porta o balcone rettangolare con squarci ai 
fianchi 55 

8. Vano di luce rettangolare tui nutrì in tela , con squar- 

cio nella sola parte inferiore 56 

9. Magistero pel paramento di un vano di luce rettangolare 

nei muri in tela, con squarcio nella sola parte inferiore. 57 
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10. Mae istero per la pialtahanda di un vano nei mitri in 

tela, con squarcio nella sola parte inferiore 58 

11. yano nei nani in tela, di luce rettangolare con squar- 

cio nei fianchi e nella porle inferiore 58 

13 . Magistero pel paramento di un vano di luce rettan- 
golare , nei nutri in tela , con squarci nei fianchi e 

nella parte inferiore 59 

i 3 . Magistero per la pialtahanda di un vano rettangolare 


14. Vano di luce semicircolare nei muri in tela 60 

1 5 . Magistero per f archivolto di un vano semicircolare 

senza squarcio in un muro in tela 61 

16. Vano di luce circolare nei muri in tela. 62 

1-, Magistero per V anello circolare, di un vano di luce 

circolare in un muro in tela 63 

18. yano semicircolare , nei muri in tela, con squarcio 

nel solo lato inferiore 64 

19. Magistero pel paramento di un vano semicircolare con 

squarcio nel solo lato inferiore, nei muri in tela.. 65 

20. Magistero per V archivolto di un vano semicircolare 

con squarcia nella sola parte inferiore scolpito in un 

muro in tela 66 

a I . Vano semicircolare nei tmuri in tela , con squarcio 

tutto intorno. 66 

22. Magistero pel paramento di un vano semicircolare con 

squarci tutto intorno scolpito in un muro in tela.. 67 

23 . Magistero per t archivolto di im vano semicircolare con 

squarcio tutto intorno , scolpito nei muri in tela. . . 68 

24. Vano nei rmui in tela di luce circolare , con squar- 

cio tutto intorno 69 

25. Magistero per C anello lavorato a cunei che circonda 

un vano circolare con squarcio tutto intorno , scol- 
pilo in un muro ùi tela 7® 

a6. yano di figura semiellittica nei muri in tela. . ... . 72 

37. Magistero per V archivolto di un vano di figura senuel- 

littica scolpito in un muro in tela 7® 

28. y ino nei muri in tela , con fianchi verticali e pa- 
ralleli , e terminato superiormente da un arco di 

circolo 7^ 

ag. Magistero pel puramente di tm vano nei muri in tela 
con fianchi verticali e paralleli , e terminato supe- 
riormente da un arco di circolo 7 ^ 

3 o. Magistero per t archivolto di un vano nei muri in tela 
con fianchi verticali e paralleli, e terminato supe- 
riormente da un arco ai circolo 7^ 

3 r. yano nei muri in tela, con fianchi verticali , termi- 
nato superiormente da un arco circolare , e con squarci 
ai fianchi ed al di sopra 7® 


Digilized by Googl( 


DELLE materie. 


3a. 


33 . 


34. 

35 . 

36 . 

37. 


33 . 


39. 

40. 

41. 

41. 

43. 

44. 

45. 

46. 
47- 
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Magistero pel paramento di un vano nei muri in tela 
con fianchi verticali , terminato superiormente ad arco 
di circolo e con squarci nei fianchi ed al di sopra. 
Magistero per V archivolto di un vano a fianchi ver- 
ticali , terminato superiormente ad arco di circolo , e 
con squarci nei fianchi ed al di sopra, praticalo in un 

muro in tela . . . 

P' uno nei miri in tela , con fianchi verticali e paral- 
leli, terminato superiormente da un semicircoln. , , . 
Magistero pel paramento di un vano nei muri in te- 
la , con fianchi verticali e paralleli , terminato supe- 
riormente da un semicircolo 

Magistero per l’ archivolto di un vano nei muri in tela, 
con fianchi verticali e paralleli , e terminato supe- 
riormente da un semicircolo 

F' uno nei miri in tela , con fianchi verticali , ter- 
minato superiormente da un semicircolo , e con squar- 
ci ai fianchi soltanto 

Magistero pel paramento di un vano nei muri in te- 
la , con fianchi verticali , terminato superiormente ila 

un semicircolo , e con squarci ai fianchi 

Magistero per la volta di un vano nei muri in tela 
con fianchi verticali, terminato superiormente da un 

semicircolo , e con squarci ai fianchi soltanto 

Yano nei miri in tela con fiatuhi verticali , termi- 
nata superiormente da un semicircolo , con squarcio 

ai fianchi e nella parte superiore 

Magistero pel paramento di un vano nei muri in te- 
la , con fianchi verticali , terminato superiormente da 
un semicircolo , e con squarci ai fianchi e nella parte 

superiore 

Magistero per V archivolto di un vano con fianchi ver- 
ticali , terminato superiormente da im semicircolo , e 
con squarci ai fianchi e nella parte superiore , pra- 
ticato nei muri in tela. . 

Vano nei muri in tela, a fianchi verticali, terminata 
superiormente da un semicircolo , e con squarci tutto 

intorno 

Magistero pel paramento di un vano a fianchi verti- 
cali, terminato superiomu'tite da un semicircolo, e con 
squarci tutto intorno , praticato nei muri in tela . . . 
Magistero per V archivolto di un vano a fianchi verti- 
cali , terminato superiormente da un semicircolo , e 
con squarci tutto intorno, praticato nei muri in tela. 
Vano nei muri in tela , a fianchi verticali e paralle- 
li , terminato superiormente da una semicllisse. . . . 
Magistero pel paramento di un vano nei muri in tela, 
a fioju-hi verticali e paralleli, terminato superiormente 
da una semiellisse 

5a 


79 


79 

8( 

83 

83 

84 

85 

85 

86 


87 

83 

8g 

90 

9a 

9^ 
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48. Magistero per V archivolto di un vano nei muri in 
tela , a fianchi verticali e paralleli , terminato supe- 
riormente da una semiellisse 

4g. f'imo nei muri in tela , a fianchi verticali , terminato 
superiormente in Jhmui di semiellisse , e con squarci 
ai lati ed al di sopra 

50. Magistero pel paraiiwnto di un vano nei muri in te- 

la , a Jianchi verticali , terminato superiormente in 
forma di semiellisse \ e con squarci ai lati e al di 
sopra 

51. Magistero per V archivolto di un vano nei muri in tela. 

a fianchi verticali , terminato superiormente in forma 
di semiellisse , e con squarci ai lati c al di sopra. 
5a. Fano rettangolare a fianchi verticali , nei muri diritti 
di pianta circolare , ad infilata col centro di questa. 
53. Magistero pel paramento di un vano rettangolare a 
fiimchi verticali , nei nutrì diritti di pianta circolare, 

ad infilata col centro di questa 

5.{. Magistero perda piattahanda di un vano rettangolare 
a fitmchi verticali , nei nutrì diritti di pianta circo- 
lare , ad infilata col centro di questa 

55. Vano rettangolare a fianchi paralleli nei muri a scarpa. 
55. Magistero pel paranu'nto di un vano rettangolare a 

fianchi paralleli nei nutrì a scarpa . . 

5j. Magistero per la piattahanda di wi vano rettangolare 

a fianchi paralleli nei nuiri a scarpa 

5S. V tino rettangolare nei muri a scarpa , con squarci ai 

fianchi verso t interno 

5f). Magistero pel paramento di un vena rettangolare nei 
muri a scarpa , con squarci ai fianchi verso l’interno. 
Go. Magistero per la piattahanda di un vano rettangolare 
nei nutrì a scarpa , con saltarci ai fianchi verso 

V interno 

Gl. Vano rettangolare nei muri a scarpa, con fianchi pa- 
ralleli nella grossezza della scarpa, ed a squarci nel 

rimanente 

Ga. Magistero pel paramento di un vano rettangolare nei 
muri a scarpa , con fianchi paralleli per la gros- 
sezza della scarpa , ed a squarci nel rimanente. . , 
G3. Magistero per la piattahanda di un vano rettango- 
lare nei mitri a scarpa . con fianchi paralleli per la 
grossezza della scarpa , ed a squarci nel rimanente. 
C ;. Vano rettangolare nei muri a scarpa , con squarcio 

nella sola parte inferiore 

G’>. Magistero pel paramento di un vano rettangolare nei 
muri a scarpa, con squarcio nella sola parte inferiore. 
GG. Magistero per la piattahanda di un vano rettangolare 
nei muri a scarpa , con squarcio nella sola parte 
inferiore. 
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95 

95 

96 

99 
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g . Vano di nicchia rettangolare di pianta rettangolare., in 
. Magistero pel paramento dei fitutehi della nicchia rettan- 
golare di pianta rettangolare ila 

69. Vano di nicchia rettangolare di pianta semicircolare. Il 5 

70. Magistero pel paramento maggiore nella nicchia rettan- 
golare di pianta semicircolare Il 3 

71. Vano di nicchia terminata a semicircolo, di. pianta 

rettangola 1 14 

73. Magistero pei fianchi della nicchia terminata a semi- 
circolo di pianta rettangola llS 

73. Magistero per l' archivolto di una rdcchia terminata 

a semicircolo , di pianta rettangolare i iS 

74. V ano di nicchia terminata a semicircolo , e di pianta 

semicircolare 116 

75. Magistero pel paramento maggiore , in una nicchia ter- 
minala a semicircolo di pituita scmi< ircolarr. ..... 1 17 

76. Magistero per la parte superiore della nicchia termi- 
nata a semicircolo di pianta semicircolare 117 


ARTICOLO III. 


DEllÀ MtSV&J Dt jLCairr altri solidi di fabbrica, cbb per l’df- 

FIZIO CUI sotto DESTIttATI , FOSSOHO PURE AttOAR COMPRESI SELLA 
CLASSE DEI MURI. 


Regola i. Piedistalli. 

а. Pilastri , o piloni. 

3. Magistero per la tersa e quarta faccia di un pilastro o 

di un pilone 

4. Colonna 

5 . Ttunburo o tompagno nelle volte di tatto sesto 

б. Tamburo o tompagno nelle volle di sesto ribassalo o 

rialzato , iV intradosso scmiclliltico 

7. Tamburo o tompagno delle volte di sesto scemo in- 

tradossate ad lui solo arco di circolo 

8. Tamburo con vano di luce 


>« 9 - 

»*9 

lao 

111 

lat 

132 

123 

l'tK 


C.ÌPO SECONDO. 

DELLA MISURA DELLE VOLTE PROPRIAMEATE DETTE. 


PROLOGO p.lg. 125 

Regola I . Calcolare il costo di una data volta , quando- t' co- 
strutta tutta colli stessi nuUcriali 1 2 G 
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TAVOLA 


a. Calcolare il costo di una ilota volta , quando la sua 
parte costituita dai conci è di materiali diversi che 
il rimajwntc laG 

ARTICOLO I. 

delia tltSVRA DELLE VOLTE A BOTTE. 

Regola i. Volta a batte retta od in isbiego, con fronti di aitto 

sesto cstradossata piana 127 

2 . Volta a botte retta od in isbiego con fronti di tutto ' 

sesto, di uniforme grossezza laS 

3. folta a botte retta od in isbiego , con fronti di tutto 

sesto ed estradossata ad arco ai circolo lag 

4. Volta a botte retta od in isbiego con fronte di tutto 

sesto e con rinfianchi l3o 

5. Volta a botte retta od in isbiego, con fronti di sesto 

ribassalo o rialzato, di intradosso ellittico ed estra- 
dosso piano 1 3a 

G. Volta a botte retta od in isbiego , con fronti di sesto 
ribassato o rialzato ad intradosso ed estradosso se- 
laicllittico l33 

7. Volta a botte retta od in isbiego , con fronti di se- 

sto ribassato , ad intradosso semicllittico ed estradosso 
circolare i34 

8. Volta a botte retta od in isbiego , con fronti di sesto 

ribassato o rialzato ad intradosso semiellittico e con 
rin fianchi i35 

9. Volta a botte retta od in isbiego , di sesto scemo ad 

un solo arco di circolo, estradossata piana. ...... i3^ 

IO. V olia a botte retta od iti isbiego , di sesto scemo ad 

un sol arco di circolo, e tutta di uniforme grossezza. i3g 

ARTICOLO IL 

DELLA UISVIU DELLE TOLTE A SflCCBl, DETTE ANCHE 
A FADIGLIONE. 

5. I. Estradossate piane i4* 

Regola 1. Volta a spicchi estradossata piana, di pianta qua- 
drata, e di tutto sesto i4* 

a. V olta a spicchi estradossata piana , di pianta qua- 
drata, e di sesto ribassato , o rialzato i43 

3. Volta a spicchi estradossata piana , di pituita esa- 
gono regolare e di tutto sesto >44 

4. Volta a spicchi estradossata /nana , di pituita esagono 

regolare, e. di sesto ribussato o rialzato >43 

5. Volta a s/>icchi estrailossata /nana , di />ituUa otta- 

gono regolare , e di tutto sesto 147 
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§. a. 
7 - 


8 . 


9 - 


10 . 


II. 


la. 



14. 


i5. 


16. 


> 7 - 

18. 


Folta a spicchi estradossata piana, di pianta ottagono 

regolare, e di sesto ribassato o rialzato i48 

Con rinflanchi l 49 

Folla a spicchi con rinfìanchi , di pianta quadrata e 

di sesto ribassato o rialzato *49 

Volta a spicchi con rinfianchi , di pianta quadrata, e 

di sesto ribassato o rialzato i 5 i 

Folla a spicchi con rinfianchi, di piemia esagono re- 
golare, e di tutto sesto i 5 a 

Folta a spicchi con rinfianchi , di pianta esagono re- 
golare , e di sesto ribassalo o rialzato i 54 


F jlla a spicchi con rinfianchi , di pianta ottagono re- 
golare , e di tutto sesto i 55 

F Ala a spicchi con rinflanchi , di pianta ottagono re- 
golare , e di sesto ribassato o rialzato 157 

Eslradossale ad un sol arco di circolo i 58 

Folla a spicchi estradossata ad un sol arco di circo- 
lo, di pianta quadrata e di tutto testo i 58 

Volta a spiccia estradossata ad un sol arco di circo- 
lo , di piemia queulrala e di sesto ribeuseUo o riedzato, l 5 g 
Folla a spicchi estradossata ad un sol arco eli circolo 

di pianta esagono regolare e di tutto sesto 161 

Folla a spicchi estradossata ad un sol arco di circo- 
lo , di pianta esagono regolare e di sesto ribassato 

o rialzato i6a 

Folta a spicchi estradossata ad un sol arco di circo- 
lo , di pianta ottagono regolare e di tutto, sesto .... i 63 
Folta a spicchi estradosseUa ad un sol arco di circo- 
lo , di pianta ottagono regolare , e di sesto ribassato 
o rialzato 164 


ARTICOLO III. 

delia SflSVAA DELIE TOLTE A BOTTE LUSaLLATB A SPICCHI. 


PROLOGO 166 

Regola 1. Folta a botte di tutto sesto lunullata a spicchi, estra- 
dossata piana 166 

a. Folta a botte di tutto sesto lunullata a spicchi , ed 

estradossata ad un sol arco di circolo 168 

3 . Folla a botte di tutto sesto lunullata a spicchi , con 

rinfianchi 170 


ARTICOLO IV. 

DELLA SnSVBA DELLE TOLTE A GATETTA , DETTE AHCBS A COECA. 

Regola i. Folta a gavetta estradossata piana. 173 

a. Folta a gavetta con rinfianchi 178 

3 . Folta a gavetta estradossata curva, e senza rinfianchi.. 177 
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ARTICOLO V. 

BELLA DEDUZIOHB DEI VASI CHE LASCI ASO lE IVSETTE SELLE VOLTE 
COSSIDESATE SEI Ql/ATTEO ÀBXICOU THECEDESTI. 

PRQléOGO 180 

Resola 1. Misura del muramento di qualunque volta con lunette, 

di quelle considerate nei quattro articoli precedenti, »8o 
5* 1. lunette cilindriche rette di altexsa uguale a quella 

della volta 18 1 

Regola I. Lunetta cilindrica retta e di tutto sesto, in una volta 
a botte di tutto sesto od in una volta a gavetta , en- 
trambe di uguale altezza 181 

a. lunetta cilindrica retta con base di sesto semiellittìco 
ribassato o rialzato in una volta di tutto sesto , od a 
spicchi , od a gavetta, di altezza uguale alla Umetta. 181 
3 . lunetta cilindrica retta con base di tutto sesto , in 
una volta a botte o a padiglione ad intradosso se- 


miellittico , entrambe di uguale altezza i 83 

4 > Lunetta cilindrica retta di base semiellittica in una 
volta a botte od a padiglione ad intradosso semiel- 
littico ed entrambe di uguale altezza 184 

C a. Lunette ellissoidiche di altezza uguale a quella della 

volta i 85 

5 < Lanetta ellissoidica con base di tutto sesto , in una 
volta a botte od a spicchi di tutto testo , od in una 
volta a gavetta : aventi la lunetta e la volta uguale 
altezza i 85 

6. Lunetta ellissoidica con base di tutto sesto in una 

volta a botte od a spicchi di sesto semiclUttico ribas- 
sato o rialzato , aventi la lunetta e la volta uguale 
altezza • ;• »87 

7. lunetta ellissoidica con base di sesto nhassato 0 rial- 

zato in ima volta a botte o a padiglione di tutto 
sesto , od in ima volta a gavetta ; aventi la lunetta 
e la volta uguale altezza 189 

8 . Lunetta ellissoidica con base di sesto ellittico, in una 

volta a botte od a spicchi pure di sesto ellittico , 

aventi la lunetta e la volta uguale altezza iga 

5. 3 . Linctte ellissoidiche di minore altezza che la volta ove 

sono scolpite ig4 

9. Lunetta ellissoidica con base di tutto sesto, in una volta 


IO. Lunetta ellissoidica con base, di sesto ribassato 0 rial- 
zalo , in tuia volta a botte od a spicchi od a ga- 
vetta ; c di minore altezza che questa 19C 
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Regola i. 

9 . 

3 . 


4 - 

5 . 


Regola i. 

3 . 


5. 1. 

Regola 1. 


9. 


3 . 

4 - 


5 . 


7 - 

8 . 


ARTICOLO VI. 

DSllJ mSVRA DBLLS VOLTB EMISFSKTCBB. 


Volta emisferica estradossala di livello 198 

Volta emisferica tutta di uniforme Rossezza 199 

frolla emisferica estradossala secondo una calotta sfe- 
rica 900 

Volta emisferica con rinfianco 9of 

Folla emisferica con più rinfianchi accollati ooa 


ARTICOLO VII. 

della uisuba delle tolte a scodella. 

Folta a scodella estradossala piana 9 o 5 

Folta a scudella estradossala secondo una calotta sfe- 
rica 946 


ARTICOLO VIU. 

della ttlSVEA DELLE VOLTE SPEEOlDlCBS. 

Folte sferoidiche di pianta circolare 9o8 

Folta sferoidira a base circolare di sesto rialzalo O 

ribassato estratlossala piana ao8 

Volta sferoidica a base circolare , di sesto rialzato o 
ribassalo estradossala secondo una calotta sferoidica. 909 
Volta sferoidica a base circolare estradossala secondo 

una calotta sferica, e con rinfianco 9 ii 

Volta sferoidica a base circolare , estradossala secondo 

una calotta sferica e con rinfianco ai3 

Volta sferoidica a base circolare di sesto rialzato , 
estratlossala secondo una calotta sferica e con più 

riri fianchi accollati 9 l 4 

Volle sferoidiche di pianta ellittica 916 

Volta sferoidica a base ellittica estradossala piana... a 16 
Volta feroidica a base ellittica estradossala secondo una 

semiellissoide 917 

Volta sferoidica a base ellittica estratlossala secoiulo 
un segmento di ellissoide , e con rinfianco a 18 

ARTICOLO IX. 

DELLA UtSVEA DELLE VOLTE A VELA. 


PROLOGO • 

Regola 1 . Folta a vela di pianta quadrala con archivolti circolari. 22 1 
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2. Vòlta a vela , di pianta quadrata , con archivolti se- 

mielliuici di uguale alteiza 212 

3. Volta a vela di pianta rettangolare con archivòlti se- 

micircolari 223 

4- Volta a vela estradossata piana , di pianta rettango- 
lare con archivolti due opposti semicircolari e gli al- 
tri due semiellittici , e tutti di uguale alteìsa 225 

5. Volta a vela di pianta rettangolare con archivolti se- 

mielUttici tutti di uguale altezza 226 

ARTICOLO X. 

DELIA MISURA DELLE VOLTE A CROCIERA. 

PROLOGO 22« 

§. I. Volte a crociera cilindriche 228 

Regola i . Volta a crociera estradossata piana di pianta quadrata 

con archivolti semicircolari 228 

2. ^ ìlta a crociera cilindrica estradossata piana , di pian- 

* ta quadrata , e con archivolti semiellittici 229 

3. F" olta a crociera cilindrica estradossata piana, di pian- 

ta rettangolare con archivolti due opposti semicirco- 
lari e gli altri due semiellittici 23l 

4- Folta a crociera cilindrica di pianta rettangolare con 

archivolti semiellittici 232 

5. 2. Volte a crociera ellissoidiche 234 

5. Volta a crociera ellissoidica estradossata piana di pian- 

ta quadrata con archivolti semicircolari 234 

6. Volta a crociera ellissoidica estradossata piana , di 

pianta quadrata con archivolti ellittici tutti di eguale 

altezza 236 

j. Folta a crociera ellissoidica estradossata piana , di 

pianta rettangolare , ad archivolti semicircolari 238 

8. Folta a crociera ellissoidica estradossata piana di pian- 

ta rettangolare ad archivolti di uguale altezza , due 
semicircolari , e gli altri due semiellittici 241 

9. F ìlta a crociera ellissoidica estradossata piana , di 

pianta rettangolare, ad archivolti semiellittici tutti di 
uguale altezza 243 

ARTICOLO XI. 

DELLA misura DEI PEDUCCI , DETTI AECBE PEESACCBI. 

PROLOGO 

Regola I. Peduccio afidato a muri od archivolti eretti sta lati 
di una pianta rettangola intera , a sporti laterali 

uguali 247 

2. Peduccio lodato a muri od archivolti eretti sui lati 
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di una pianta rettangola intera , a sporti lateruli 
dissiiguali . 243 

3 . Peduccio e^dato a muri od archivolti cretti sui lati 
di una pianta rettangola tagliata agli angoli, a sporti 

' laterali uguali 249 

4. Peduccio affidato a rmui od archivolti cretti sui lati 

di una pianta rettangola tagliata agli angoli, a sporti 
laterali dissuguali 3 So 

ARTICOLO XII. 

OBLIA UISVBA DEI PtABEROTTOLI AlfCOLJit. 


PROLOGO 255 

Regola 1 . Pianerottolo angolare a spicchi. 253 

a Pianerottolo angolare conico 354 


ARTICOLO XIII. 

DELLA SII SUBA DEI PASSETTI TESSILI. 

Regola 1. Passetto pensile terminato da pianerottoli angolari 

a spicchi 256 

a. Passetto pensile terminalo agli angoli da pianerottoli 
angolari conici 357 


CAPO TERZO. 

DELLA MISURA DELLE SCALE. 


PROLOGO 


png. 259 


.VRTICOLCI I. 

DELLA MISURA DELLE SCALE A BOTTE COMPtETA. 


Regola i. Rampa a bàtte semicircolare completa 261 

2 . Rampa a botte semiellittica completa 263 


ARTICOLO IL 

DELLA MISURA DELLE SCALE COS RAMPE A BOTTE ISCOMPLETA. 

Regola 1 . Rampa a botte incompleta , attente per centina un 

quadrante circolare ' 

53 
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a . Jìampa a ìiotle incompleta , avente per centina un 

arco di circolo minore del quadrante iqn 

3 . Rampa a botte incompleta , avente per ccntina un 

quadrante ellittico aya 

4 . Rampa a botte incomf)leta avente per centina un arco 

parabolico a73 

ARTICOLO III. 

PEllA MtlSVBJ DELLE SCALE COS RAUPE A SAGOMA RAMPASTE. 


PROLOGO a76 

Regola i . Rampa a sagoma rampante ellittica 

a. Rampa a sagoma rampante discontinua , composta 
di due archi circolari a8o 


PARTE SECONDA. 

DELLA MISURA DELLE SUPERFICIE. 


CAPO PRIMO. 


DELLA SVPBRFICIE DEI MURI E DEI PAVIMENTI. 


PROLOGO. 


pag. aS 3 


ARTICOLO 1. 

DELLA SVPERFtCIE DE! MURI PIBST. 


Regola i. Muro in tela 283 

а. Muro in tela , eoa contrafforti di pianta rettangolare 

ed a fianchi verticali 284 

3 . Muro in tela con contrafforti di pianta trapczia.. a 85 

4. Muro in tela con contrafforti di pianta triangolare. 387 

5 . Muro diritto di pianta circolare 288 

б. A/mtd diritto di pianta semicircolare...,, 289 
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^ . Muro dirillo di pianta ad arco di circolo 

!!. Muro diritto di pianta ellìttica 

I). Muro diritto di pianta armicllittica 

10. Muro a scarpa di pianta retta 

1 1 . Muro a scarpa di pianta circolare 


aSf) 

2()o 

393 

393 

aga 


ARTICOLO li. 

DEILA SUrSaFlClE DEL MtURt TRAFORATI. 


PROLOGO ag 5 

Regola i . Yano nei muri in tela di porla o balcone rettango- 
lare a fianchi verticali 393 

а. Vano di luce semicircolare nei muri in tela ai)6 

3 . Vano di luce circolare nei muri in tela 397 

4. Vano di fij^ura scmiellittica nei muri in tela 398 

5 . Vano nei muri in tela tvn fianchi verticali , termi- 
nato superiormente da un arco di circolo 399 

б. Vano nei murivi tela, con fianchi verticali, termi- 

j nato superiomunte da un scmicircolo 3 ei 

7 . Vtuio nei muri in tela , a fianchi verticali terminato 

superiormente da una senuellisse 3 o 3 

8. Vano rettangolare a fianchi verticali, rui muri diritti 

di pianta circolare 3 o 3 

9 . Vtmo rettangolare nei muri a scarpa , con squarci 

ai fianchi verso l’ interno 3 o 4 

10. Vano di nicchia rettangolare di pianta rettangolare . 3 oS 

11. Vtmo di nicchia rettangolare di pianta semicircolare . 3 oG 

13 . Vano di nicchia terminata a semicircolo , di pianta 

rettangola 307 

l 3 . Vtuio di nicchia terminata a semicircolo , c di pianta 

semicircolare 3 oR 


ARTICOLO III. 


VELIA SVFERFtCtE Pt AtCUFt ALTRI SOLIDI DI FABBRICA , CHE FER 
L UFFIZIO CUI SONO DESTINATI , fOSSONO BURE ANDAR COMPRESI 
NELLA CLASSE DEI MURI. 

Regola i. Piedistalli. 3 io 

^^3. Pilastri o Piloni SiC 

3 . Colonna 3 ii 

4. Tamburo o tompagno nelle volte di tutto sesto 3 iu 

5 . Tamburo o tompagno nelle volte di sesto ribassalo 

o rialzato, e di intradosso seiniellittieo 3 i 3 

6 . Tompagno o tamburo nelle volte di sesto scemo in- 

trodossate ad un solo arco di circolo 3 i 4 

7. Tamburo o tompagno con vano di luce, 3 iS 
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ARTICOLO rV. 


DELLA SVPBHPICIE DEI PAPltlEltTI. 


Regola 


3 . 

4. 

5 . 

6 . 

7 - 

8 . 

9- 

10. 

11 . 


Pavimento triangolare obliquangolo 

Pavimento triangolare rettangolo 

Pavimento quadwilatero a lati paralleli. 

Pavimento quadrilatero rettangolo 

Pavimento quadrilatero trapezio 

Pavimento poligono regolare 

PavimenfO circolare 

Pavimento semicircolare 

Pavimento terminato da un arco di circolo e dalla 

sua sottesa 

Pavimento ellittico 

Pavimento semiellittico 


3i6 

3*7 

3i8 

3.9 

3so 

3so 

3ai 


3aa 

3a3 

3a4 


CAPO SEC0?n>0 

DALLA MISOnA DELLA SUFEBFICIE DELLE VOLTE PROPBIAHEIfTE DETTE. 


PROLOGO pag. 5a5 

Regola i . Calcolare il costo del rivestimento superficiale qua- 
lunque dell’intradosso di una volta 3a6 

ARTICOLO I. 

DELLA Ut SUB A DELLE .SU PERFICIE DELLE VOLTE A BOTTE. 


Regola i. Volta a botte retta, con fronti di tutto sesto 3a7 

2 . Volta a botte in isbiego , con fronti di tutto sesto. 327 

3. Volta a botte retta , con fronti di sesto ribassato 

o rialzato ad intradosso semiellittico 329 

4 . Volta a botte in isbiego con J conti di sesto ribas- 
sato o rialzato, ad intradosso semiellittico 33o 

5. Volta a botte retta , con fronti di sesto scemo ad un 

solo arco di circolo 33i 
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ARTICOLO II. 

DELLA MISVRA DELLA SDFEEFICIE DELLE FOLTE A SPICCBI , DETTE 
Alfcrif: A FADICIIOSE. 


Regola i . Volta a spicchi di tutto sesto eretta sur un poligono 

regolare 333 

a. Volta a spicchi di sesto ribassato eretta sur un poli- 
gono regolare 334 

3 . Volta a spicchi di sesto rialzato eretto sur un poli- 
goru) regolare 336 


ARTICOLO III. 

DELLA SUfERFtCIB DELLE FOLTE A DITTE LVSULLATE A SFICCBL- 

Regola i. Volta a botte di tutto sesto lumdlata a spicchi 338 

ARTICOLO IV. 

DELLA SUPERFICIE DELLE FOLTE, A GAFETTA, DETTE ANCBE A COBCA- 

Regola I . yotta a gavetta 34o 

ARTICOLO V. 

DELLA DEDUZIoyE DELLA PARTE DI SUPERFICIE CHE LE IVBSTTE 
PORTAR FIA DALLE FOLTE CORSIDERATS REI QUATTRO ARTICOLI 
• PRECEDERTI, E DELLA SUPERFICIE DELLE LURETTE UEDESIKE. 

PROLOGO 34a 

Regola i . Superfìcie totale interna di qualuntpie volta di quelle 
considerate nei qiuittro articoli precedenti, e con lunette 
cilindriche rette di altezza uguale a qiwlla della volta. 343 


a. Superficie totale inleriui di qualunque volta di quelle 
considerate nei quattro articoli precedenti , con lu- 
nette ellissoidiche 343 

J. I. Lunette cilindriche rette di altezza uguale a quella 

della volta 344 

Regola i . Lunetta cilindrica retta coh base di tutto sesto , in 
una volta a botte di tutto sesto od in una volta a 

gavetta, entrambe di ugtiale altezza 344 

’ a . Limetta cilindrica retta con base di sesto semiellittico 
rialzato in una volta di tutto sesto , od a botte , od a 
spicchi , ■ od a gavetta , di altezza uguale alla limetta. 345 


3. Lunetta cilindrica retta con base di tutta sesto , in 
ima volta a botte o a padiglione ad intradosso se- 
mieUàtico , entrambe di uguale altezza a4& 
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4. /Amelia cilindrica reità con base, di sesto semiellU- 
ticn ribassato , in una volta a botte od a padiglione 
ad intradosso semiellittico ed entrambe di uguale al- 
lctta 352 


ARTICOLO VI. 

DELLA MISVRA DELLA SUPERFICIE DELLE FOLTE EUrSFERICUE. 

Regola i . Volta Emisferica 35G 

ARTICOLO VII. 

DELLA MISURA DELLA SUPERFICIE DELLE FOLTE A àCUDELLA. 

Regola i. Volta a scudella 357 

ARTICOLO Vili. 

DELLA MISURA DELLA SUPERFICIE DELLE FOLTE SFEROIDICUE. 

5 1. Folte sferoidiche di pianta circolare 358 

Regola i. Volta sferoidica a base circolare e di sesto rialzato. 358 
a. Frolla sferoidica a base circolare c di sesto ribassalo. 35f) 

J 2.V Volte ^eroidiche di pianta ellittica 36 1 

3. Volta sferoiilìca a base ellittica, c di sesto ribassalo. 36 1 
^ 4 ' Volta sferoidica di pianta ellittica di sesto rialzalo . 36a 

ARTICOLO IX. 

DELLA MISURA DELLA SUPERFICIE DELLE FOLTE A FELA. 


PROLOGO 3G4 

Regola 1 . F" olla a vela di pianta quadrala con archivolti semi- 
circolari 364 

Folla a vela di pianta rettangolare con archivolti 
semicircolari 3G5 


ARTICOLO X. 

DELLA MISURA DELLA SUPERFICIE DELLE FOLTE A CROCIERA^ 


§ V olle a crociera cilindriche 366 

Regola 1 . Volta a crociera cilindrica di pianta quadrata con 

archivolti di tutto sesto 366 

3 . Volta a crociera cilindrica di pianta quadrala^ e con 

archivolti semiellillici di sesto ribassato 867 

3 . Volta a crociera cilindrica , di pianta rcUangolarc 
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con archivolti semicircolari sui lati minori , c semiel- 
littici sui magiari 3fig 

4 . Volta a froderà cilindrica di pianta rettangolare con 
archivolti scmiellittici di sesto ribassato, 871 


ARTICOLO XI. 

DELIA UISVHA DELLA SUPERFICIE DEI PEDUCCI, DETTI AKCBE 
PESUACCBI 

Redola i . Peduccio affidato ai muri od archivolti eretti sui lati 
di una pianta rettangola intera , a sporti laterali 
uguali tra loro ed all' alteixa del peduccio 87$ 

ARTICOLO XII. 

DELLA itISURA DELLA SUPERFICIE DEI PIANEROTTOLI ANGOLARI. 


Regola 1 . Pianerottolo angolare a spicchi 876 

a. Pianerottolo angolare conico 877 


ARTICOLO XIII. 

DELLA VISURA DELLA SUPERFICIE DEI PASSETTI PENSILI. 

Regola 1 . Passetto pensile terminato da pianerottoli angolari a 

spicchi 878 

a. Passetto pensile terminato agli angoli da pianerottoli 
angolari conici 879 


CAPO TERZO 

della misura delle superficie delle scale. 


PROLOGO P^B* 

ARTICOLO I. 

DELLA MISURA DELLA SUPERFICIE DELLE SCALE CON RAMPE 
A BOTTE COMPLETA. 


Regola i . Rampa a botte semicircolare completa 38 i 

a . Rampa a botte semiellitlica completa. 383 
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ARTICOLO II. 

DELLà tllSVEA DELLA SVF:srVICIE DELLE SCALE CON HAUPE A BOTTE 

lecompleta 


Regola i . Rampa a botte incompleta avente per centina un qua- 
drante circolare 386 

9 , Rampa a botte incompleta , avente per centina un arco 
di circolo minore del quadrante 3go 

3. Rampa a botte incompleta , avente per centina un 

I quadrante ellittico 3gi 

4 . Rampa a botte incompleta avente per centina un arco 

parabolico 3g4 


ARTICOLO III. 

DELLA MISVKA DELLA SVPERFICIE DELLE SCALE CON RAMPE 

A sagoma rampante. 

PROLOGO.... 397 

Regola ì . Rampa a sagoma rampante ellittica 3g7 

a . Rampa a .\ngonui rampante discontinua , composta 
di due archi circolari 401 
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